١ --‏ لي تليق 2 ١‏ 
." , كاكون ا ميخافيل سكس سكم 


مكتبة المحبة 
بإشراف نيافة الأنبا متاؤوس 
أسقف ورئيس دير السريان العامر 


ٍ عه ممعم م كك , النفدء1 , غناطيط . 


معو كمع ا 


تنسيق وتعليق 
دياكون د. ميخائيل مكسى اسكندر 
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طبع بشركة هارمونى للطباعة 
يفون )07(531٠0174‏ 


رقم الإبداع 11 مع ١‏ رطاء.؟ 


العرقيم الدولى 7.9 977.12.076 
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قداسة البابا المعظم 
الأنبا شنوده الثالث 
بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية 
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تم إعداد هذا السنكسار الموجز » عن مخطوط عربى فى باريس » نشره بالعربية 
والفرنسية العالم رينيه باسيه (5754١م)‏ » ضمن مجموعة : ' أقوال الأبّاء الشرقيين '. 

وهو يضم سيرا أكثر مما ورد فى السنكسار القبطى العادى » والمستخدم فسى 

وقد تم تبسيطه وتقديمه فى مجلد واحد » وقد أضيفت إليه بعض التعليقات 
التوضيحية» وأرقام التواريخ للشخصيات الواردة به . 

ومن الجدير بالذكر أن البعض ينسبون الأقباط إلى القديس " يعقوب البرادعى " 
المطران السريانى ٠‏ الذى تنيّح بمصر عام 5174 م وشارك فى رسامة العديد من 
الأباء السريان » وشدد الأرثوذكسي » عندما ثارت ضدهم الاضطهادات البيزنطية . 

ونعتقد أن تعبير ' اليعاقبة الأوثوذكسى ' ينبغى أن يطلق بصورة أدق على 
السُّريان » وليس على الأقباط الأرثوذنكس . 

الرب يجعله سبب نفع » لكل من يقرأه » بصلوات قداسة البابا شنودة الثسالث 
وشريكه فى الخدمة الرسولية نيافة الحبر الجليل الأنبا متاؤس أس قف ورئيس دير 
السريان العامر » والمشرف على هذه السلسلة ء آمين("  .‏ 

دياكون د . ميخائيل مكسى اسكندر 


. 7٠١ الجيزة فى الصوم الكبير سنة‎ )١( 
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نشر ريئيةه باسيه )١9516(‏ ش 


باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد له المجد 
نبتدئ بعون الله وحُسن توفيقه » في نشر السنكسار القبطي. 
شهر توت المبارك 
اليوم الأول من شهر توت 
مقدمة : 
+ هو رأس السنة القبطية ٠‏ فلنجعله يوم مقدساً . ونعيش في هذه السنة الجديدة بكل 
طهارة ونقاوة قلب . وأن نبتعد عن الأعمال الشريرة » ونعمل الأعمال التي ترضتي 
الله » في دنياه » حتى نتمتع معه في سماه . 
« وقال الرسول بولس ا 
(اكوه: .)1١09‏ 
٠‏ وقال إشعياء النبي في نبوة عن الرب يسوع "روح الرب على » لأنه. سبحنى 
أبشّر المساكين (الممسوكين في أيدى الشياطين) أرساني لأشفى (أعزّي) 
المنكسرى القلوب (الحزانى) لأنادي للمأسورين (المقيدين بالعادات الفاسدة) 
بالإنطلاق (التحرر من عبودية الخطية) ء وللعُميّ (بالرؤح) بالبصر 
(بالبصيرة ٠‏ والاستنارة الذهنية) » وأكرز") بسنة الرب المقبولة' (ش١5:‏ 
7-١‏ ءلو4: 18-15). 


(') الفعل 'كرز" سُرياني » ويعني بشر بالإنجيل . والإسم “كرازة" أي الدعوة للمسيحية 
(ومتطعمعىم). ش 


.5ع الا 10-118235أم 600 


« وقال داود النبي للرب :كلت السنة بجودك . وآثارك تقطر دسماً' (أمزه:: 
.)١‏ 

: شفاء أيوب الصديق‎ )١( 
وفيه استحم أيوب الصديّق بالماء » فشفي من كل أمراض ه!) . فصارت عادة‎ + 
. ليستحم الشعب بالماء » للبركة في رأس السنة القبطية‎ ٠ (قبطية) مستمرة‎ 
: (؟) نياحة القديس برثلوماوس الرسول‎ 
وهو أحد الاثنى عشر رسولاً » ومضى إلي الواحات (صحراء ليبيا وكانت عامرة‎ + 
بالسكان وبالزراعة لكثرة الأمطار » قبل تزحزاح نطاقاتها إلي الشمال).‎ 
وذهب معه بطرس!" !! وكانا يبشران بالمسيحية » وعملا معجزات باهرة . ثم‎ + 
باعه بطرس كعبد » وصار يعمل في حقل كروم سيده الذي اشتراه » وكان كلما قلم‎ 
.!! الأغصان كانت تثمر علي الفور‎ 
وقام الرسول برثلوماوس بالصلاة من أجل ابن حاكم البلدة فأقامه الله من الموت‎ + 
. فآمن كل شعبها وثبتهم على الإيمان‎ 
ثم أمره الرب بأن يمضي إلي بلاد البربر (وكانوا يعيشون في شمال أفريقية وفي‎ + 
الصحراء الكبرى) وأرسلبهه تلميذه "إندراوس" . وكان أهل تلك المنطقة أشرارا » فلم‎ 


)١ (‏ ويذكر تقليد قديم أن الملاك غبريال أخذه وغمتله من ماء بئر ء فشفاه الله . 

1 لكك اوعس في ل هو طروي فجاء م صن رالرنر و لفن نطو 
زارا معاً 'الواحات' المصرية قبل مجىء مار مرقس للإسكندرية » ويقول تقليد قديم إن القديس 
بطرس قد إلتقى - بمنطقة مصر القديمة - مع القديس مرقس الرسول !! وربما كان بطرس هذا 
تلميذاً لبرثلوماوس. 
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+ وكان معهما كلب قوي » فلما قدّم الأشرار القديس وتلميذه للوحوش وثب عليها 
الكلب ومزق وجوهها فهربت » فخاف البربر » وآمنوا بالمسيح » فأقام لهم القديس 
برثلوماوس كهنة وكنائس ٠‏ ومضى إلي منطقة شاطئ البحر (شمال إفريقية) . 

+ ونادى بالمسيح » فحنق عليه ملكها.وأمر بوضعه في كيس . مملوء ر 
وطرحو ءاقن البح (المتوشط)اء وتهكذا نال لكليلة:. 


(*) نياحة القديس ميليوس (البابا الإسكندري الثالث): 

+ وهو الثالث من مار مرقس (بعد أنيانوس) . وتمّت رسامته في السنة ١5‏ من مُلك 
الإمبراطور دومتيانوس ٠‏ وتلى فاسباسيانوس ملك رومية » وذلك بعد صعود ربنا 
بخمسة وثلاثين سنة (59م) !1( . 

+ ورّعٌ رعية السيد المسيح أفضل رعاية ء وأقام على الكرسي المرقسي ١١‏ سنة » 
وتنيّح بسلام . 


: شهادة القديس يوحنا المعمدان بن زكريا الكاهن‎ )١( 

+ وكان قد وبخ هيرودس الملك على اتخاذه زوجة أخيه شريكة له (رغم وجوده حياً 
ولم يطلقها) » فتأمرت عليه هيروديا . وفي حفل ميلاده رقصت ابنتها (سالومي) 
فأعجب بها ووعدها ولو بنصف مملكته » فمضت إلي أمها تسألها . فطلبت رأس 
يوحنا المعمدان المحبوس في السجن » فقطعها فعلاً وقدمها لها على طبق . 


)١(‏ تولى البابا ملياقفوس (1112) من عام 18-87م . والأصح علمياً وتاريخياً إن فُسبسيان 
(مقزكهم1765) مات سنة 4م ثم تلاه إينه تيطس » ثم دومتيان (سهنافدة0) [15-41م] . 
م 
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+ وقيل إن الرأس طارت وهي تصرخ في الجو ومعلنة أنه لأ يحل له أن يأخذ زوجة 
أخيه (التي لااتزال على ذمته) وقيل إن الرأس بحمص ٠‏ أما الجسد المقدس فقد قام 
تلاميذه بدفنه في قبر (بالقدس) ٠‏ حتى أيام البابا أثناسيوس (19؟7375-15) . 

(؟) شهادة داسية (هنعده«) الجندي : 

+ من بلده تئدة (بالمنيا) وقد عذبه أريانوس والي إنصنا (بالمنيا) وقطع رقبته . 
شفاعته تكون معنا » أمين . 


: تذكار مجمع مقدس محلي بالإسكندرية‎ )١( 

+ في العام الثاني للبابا ديونسيوس الإسكندري (48 7م) بسبب ظهور بدعة في آران!! 
(ربما أرابيا) بأن النفس (الروح) تموت مع الجسد » وتقوم معه في القيامة . 

+ فقام بمناقشتهم ولم يسمعوا له فحرمهم » وكتب منشورا أوضح فيه أن النفس (الروح 
الإنسائية) لا تموت ولا تضمحل وباقية كالملائكة والشياطين لأنها روحانية (بسيطة 
وغير مركبة من جزئيات) ولا تقبل الاستحالة ولا الفساد (مثل الجسد).. 

+ وعندما تخزج من الجسد يذهب بها إلي موضع ٠‏ كقدر استحقاقها('! . ويوم القيامة 
تقوم الأرواح والأجساد معا » للنعيم أو العذاب الأبدي . 

: )م١19١؟‎ - زلزال كبير (سنة +؟7+ ش‎ )١( 

+ في السنة 4 من بطريركية البابا مقار (البابا 55) هدم الزلزال مبان كثيرة في 
القاهرة ومدن أخرى ء وكنيسة 'الملاك ميخائيل" في جزيرة الروضة (بالقاهرة). 

)١(‏ تحمل الملائكة أرواح الأبرار إلي الفردوس (موضع مؤقت) وتهبط الشياطين بأرواح الأشرار 


إلي الهاوية (11205 -5601) وهناك سجن الجحيم المؤقت إلي يوم الدين . 
8 
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+ وقيل إن أحد الأشرار طالب برشوة » فلم يعطوه » فانتهز فرصة الزلزال وهدمها 
- مساء - مع آخرين. 


: نياحة البابا مكاريوس (الثاني) الإسكندري‎ )١( 

+ وكان من مدينة الإسكندرية . وكان عابداً وناسكاً منذ صغره » فمضى إلي دير 
القديس مقاريوس (الكبير) بوادي النطرون ٠»‏ وكان محبا لدراسة الكتب المقدسة 
وتفاسيرها . ونما في الفضيلة » وصار قسأ . 

ولما تنيّح!' البابا ميخائيل الأول .7-١١51(‏ ٠ام)‏ أجتمع الأساقفة وللكهنة وعلماءٍ 
الدين في الكنيسة بالبرية (دير لى مقار) »ون لعتزان هذا الشله ‏ لنا حك هله سيك 
صفات حميدة . فقيدوه وأخذوه رغماً عنه . وكان يحتج بأنه ابن إمرأة ثانية » فعلموا 
بأنه يريد الهرب من الرسامة » لأن البعض شهدوا بأن أمه كانت بكراً . 
+ وفي جلوسه على الكرسي المرقسي زاد في نسكه . وكان يعلم ويعظ الشعب يومياء 
والعطف علي الفقراء » وأكمل في الرئاسة 7 سنة(') » وتنيّح بسلام » ولربنا المجد 
الدائم إلي الأبد آمين . 


ا ا ع و ا ين : 
١-5‏ 
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)١(‏ استشهاد القديسة صوفية : (502112 > حكمة) 

+ كانت وثنية وقد ترددت على الكنيسة (في منف بالجيزة) مع جارات مسيحيات » 
در اعد روت فا كان اران لسر الوائسي زكري ايسارد 
بإيمانها أمامه بشجاعة . 

+ فعذبها بالضرب بأعصاب بقر ء ثم كوى بالنار مفاصلها وعلّقها . وكانت تصيح : 
'أنا مسيحية " . فأمر بقطع لسانها وأعادها للحبس. 

+ وأرسل لها زوجته لتلاطفها » وتغريّها بوعود مادية فلم تقبل » فأمر بقطع رقبتها . 
+ فصلّت صلاة طويلة » وطلبت من الله أن يسامح الوالي وجنوده عما فعلوه معها 
(وهو درس هام لكل نفس). 1 ٍ 

+ ثم أحنت رقبتها للسياف ونالت إكليلها . ودفعت سيدة مسيحية مالا كثيرا للجند » 
وأخنت جسدها الطاهر ووضعته - في لفائف - في منزلها » وكان يظهر منه عجائب 
كثيرة . وكان يخرج منه نور شديد ورائحة طيبة . 

+ فلما سمع قسطنطين بسيرتها نقل جسدها إلي القسطنطينية » وبنى باسمها كنيسة/ , 
شفاعتها تكون معنا آمين . 


داك 
)١(‏ استشهاد القديس ماما (2ه86). 


+ كان في أيام مملكة الإمبراطور أوريانوس (198آء4115) . 
+ وقد و ,لد في بلاد الإفلاطونيين (فلاجونيا » في اليونان : 191280218م8 ) . 


)١(‏ كنيسة القديسة 'صوفية" (- أيا صوفيا حالياً » في اسطنبول) وقد جعلها الأتراك جامعاً . وحاليا 
1 
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+ وكان ابن والدين مسيحيين تم حبسهما » فولد في مدة اعتقالهما . وبعدما توفيا في 
السجن . أخذت هذا المغبوط إمرأة مسيحية فربته وأسمته 'ماما". 

+ وفي سن سنة تم القبض عليه لأنه مسيحي » وضربوه بالعصى », ثم علقوا في 
رقبته حجراً ثفيلا . 

+ ثم ألقوه للوحوش فلم تجسر على أذيته » ثم طرحوه في أتون النار فحفظه الله » ئم 
جذبوا أحشاءه بمخلاب حديد من ثلاثة شعب »ء فنال إكليله!). 


(1). نياحة إشعياء النهي : ٠‏ 
8 سق لان ع مرف عت ملس ل ا ال 
فنشره بالمنشار 7١7(‏ ق.م) . صلاته تكون معنا + آمين . 

(؟) استشهاد القديسة باشليلية : 
+ كانت في سن التاسعة ٠‏ وفي أيام الإمبراطور الكافر دقلديانوس (5744-.05٠"م)‏ تم 
القبض عليها لأنها اعترفت بالمسيح . 

+ وربطوا يديها ورجليها وطرحوها في أتون النار» فتخلصت من القيود بقسوة الله » 

وأنبعت - بصلاتها - ماء وشربت وارتوت ٠‏ ثم استودعت روحها بيد الرب ونالت 

إكليلها » شفاعتها تكون معنا ٠‏ آمين . 


)١(‏ ويرى أوليرى (كتابنايقديسو مصر » ص 777 - 7378) أنه مات بعد إلقائه في مستوقد 
1١‏ 
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: نياحة البابا ديوسقورس الإسكندري (454- 124م)‎ (١) 
تنيح في جزيرة غاغرا بعدما نفاه الإمبراطور البيزنطي مرقيان » بعدما أثار أساقفة‎ + 
مجمع خلقيدونية (451م) الإتهام له » برفضه قبول أفكار لاون بطريرك رومية » التي‎ 
مالت نحو النسطورية ونادى (1,608 101115) بأن للمسيح طبيعتين ومشيئتين من‎ 
. بعد الاتحاد » بينما ثبت أن المسيح واحد (طبيعة واحدة للاهوت والناسوت)‎ 
. وهو الذي دع للغرس كانسان » وحوّل الماء خمراً بصفته إلها‎ + 
وقال البابا كيرلس الأول (الكبير) أنه يشبه اتحاد الروح بالجسد » وكاتحاد النار‎ + 
. بالحديد » فهو مسيح واحد ورب واحد وطبيعة واحدة ومشيئة واحدة‎ 
وقد تم نفيه مع القديس مقار أسقف إدكو » الذي أوفده للإسكندرية » حيث نال إكليله‎ + 
على يد الوالي البيزنطي » أما البابا ديوسقورس فقد نال الكثير من الاستخفاف والهوان‎ 
حتى تنيّح بجزيرة غاغرا » صلاته تكون معنا » آمين.‎ 
: شهادة القديسة رفقه وأولادها (أجاثا وبطرس ويوحنا وآمون وأمونا)‎ )١( 
وكانوا من بلدة ممونية التابعة لقوص (قنا) وظهر لهم المسيح وأعلمهم باستشهادهم‎ + . 
ببلدة شبرا بالقّرب من الإسكندرية » وأن أجسادهم ستدفن في بلدة نقرّها بالبحيرة.‎ 
وكان أخوهم الأكبر أغاثًا (والأصح أغاثوس - أغاثون > صالح) مقدم بلدته‎ + 
(عمدة) وكان محبوباً من الكل . ظ‎ 
وقد شجعتهم أمهم رفقة على تحمل الألم » والاستشهاد على إسم المسيح-فمضوا إلى‎ + 
. مدينة قوص مواعترفوا بالمسيح أمام ديونيسيوس الإسفهسلار (القائد) فعذبهم بشدة‎ 
. وابتدأ بتعذيب الأم (رفقة) وكانت صابرة وشاكرة » وفرحة بالألم‎ + 
ونالوا إكليل الشهادة . فنصح زملاء‎ ٠ ولما تم تعذيب الأبناء » آمن بسببهم كثيرون‎ + 
.!! الحاكم بإيعادهم عن بلدتهم » خوفأ من عثرتهم لكثيرين في ظنهم‎ 

ل 
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+ قلما أتوا بالقديسين إلي أرمانيوس الدوقس (الحاكم العالم) للإسكندرية (:دا21) وكان 
في ذلك الوقت في زيارة لبلدة " شبرا " (بالبحيرة) » فأمر بتعذيبهم. 
+ فتم ضربهم حتى تمزق لحمهم ٠‏ وألقاهم في خلقين (وعاء به زيت مغلي) ثم صلبهم 
منكسي الرأس . وكان الرب يسوع معهم » فكان يسندهم ويشفيهم . 
+ فأمر بقطع رؤوسهم وإلقائهم في البحر ٠‏ ولكن الرب أرسل ملاكه لأرخن من بلدة 
نقرّها (بالبحيرة) لكي يأخذ أجساد الشهداء . فأعطى الجند فضة كثيرة وأخذ الأجبساد 
المقدسة » وسمع صوتاً يقول : 
« 'هذا هو مسكن الأبرار". 

+ ووضعوا الأجساد المقدسة بالكنيسة » وظهرت منها معجزات كثيرة . 

+ ولما انقضى الاضطهاد » حملوا الأجساد إلي منوطية (متنباط ٠‏ مركز زفتى » وهي 


بها للآن) شفاعتهم تكون معنا » آمين. 

: نياحة القديس سوريانوس أسقف جبلة‎ )١( 

+ تعلم الفلسفة اليونانية ومضى إِلي رومية حيث تعلم علوم الكنيسة وحفظ الكتاب 
المقدس . ولما توفي والداه تركا له مالا كثيراً :لقال يه دف للتزياء والمناكين وكبان 
يصرف عليهم . 


+ وكان عع حلي الود ير هونوريوس بأنه بدد ماله » وقال إنه أعطاه 
للمسيح ليُعوضه مائة ضعف اا ا و ا 
حياة الرهبان وارتدى مسوحاً من شعر تحت حُلّة المملكة 
+ وقد بلغ خبره بطريرك رومية والإمبراطور ثيؤدوسيوس بالقسطنطينية .فهرب سراً 
- ليلا - مع تلميذه تادرس. ظ 
+ فظهر له ملاك الرب ٠‏ وأمره أن يمضى إلي مدينة 'جبلة' » ليكون مُدبراً لنفوس 
كثيرة » وألبسه اسكيم الرهبنة . وسار ليلاً » يقوده نور إلي جُبلة . 
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+ وكان هناك دير به رجل قديس » كشف الله له برؤيا » لأجل القديس سوريانوس ٠‏ 

فخرج واستقبله » وعرفه بما رآه ؛ فتعجّب كثيرا . 

+ فعرف به الناس . فجاءت إليه جموع كثيرة » وأرسل الإمبراطور ثيؤدوسيوس 

مهندسين لعمل دير له ٠‏ بعدما حدّد له ملاك المكان . 

+ وصار معزياً لنفوس كثيرة » وأجرى الرب - على يديه - آيات عجيبة » ومنها أن 

ابنة والي جبلة كان بها شيطان » وقالت لأبيها : 

" إن أخرجّت سوريانوس من هذا الموضع خرجَت منها " . 

+ فلما أتى أبوها إلي القديس » وأعلمه بالأمراء وسأله الصلاة من أجلها » فكتب ورقة 

يقول فيها : "باسم يسوع المسيح تخرج (يا إبليس) منها" . وهو ما حدث بالفعل !! 

+ وجاء قوم من السحرة وغيرهم ومعهم العسكر , وأرادوا اقتحصام دير القديس ٠‏ 

وبشفاعته وصلواته فقدوا البصر ثلاثة أيام » إلي أن طلبوا منه بدموع كثيرة » فشفاهم 

الله وانطلقوا خائبين . 

+ ورأي أسقف المدينة فيلادلفوس رؤيا بأن القديس يجلس على كرسيه » فأوصى 

شعبه به . ولما جعلوه أسقفاً جاهد لرعاية شعبه . 

+ وكان بالمدينة يهودى يُدعى 'سكتار" » كان يفتخر بمعرفته لناموس موسى » وجادل 

القديس » ولم يقبل كلامه » ولكن الرب أظهر للقديس في رؤيا أنه سبيصير من قطيع 

المسيح . فلما ذهب اليهودي إلي بيته رأى - في حلم- مواضع العذاب » وأن بها 

اليهود الذين لم يؤمنوا بالمسيح . 

+ فقام في الغد ومضى للقديس سوريانوس فعمده وأهله » وصار عدد كبير من اليهود 

مسيحيين ونموا في النعمة . كما آمن سحرة تسمّوا باسم المنتانيين » دعاهم القديس 
١‏ 
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للإيمان فلم يطيعوه » لأنهم كانوا يرتزقون من سحرهم . فصلى إلي الله » فأصابتهم 
الأمراض مثل المصريين في عهد موسى » فعرفوا أن ذلك حل بهم لعدم طاعتهم 
للقديس ٠»‏ فآمنوا وصارت المدينة كلها مسيحية . 

+ ولما أراد الفرس محاربة الروم » أرسل الإمبراطور ثيؤدوسيوس (الكبير) إلي 
الثنيسن سنو روائوس”» قاطن له يانه لق كذا الشبيوع فلا تكاج لتلا عرولا رجتال: 
وبصلواته إرتد الفرس خائبين . 


+ وبلغ عمر القديس مائة ئة سنة » وقبل خروجه من الجسد بعشرة أيام أعلمه ملاك 
الرب بساعة نياحته » فأوصى شعبه.وكانت نياحته قبل نياحة القديس يوحنا ذهبي الفم 
بطريرك القسطنطينية (48٠5م).‏ صلاته تكون معنا »أمين . 


» + + 


: استشهاد زكريا الكاهن على يد هيرودس الملك‎ )١( 
بعدما جاء المجوس لهيرودس أرسل وقتل الأطفال في بيت لحم وما حولها من ابن‎ + 
سنتين فما دون » أما الطفل يوحنا (المعمدان) فهربت به أمه إلي الجبل (غربي البحصر‎ 
مع جماعة من النس اك‎ ١ الميت) وبعد ستة سنين تنيحت فعاش في البرية (إلي سن‎ 
.)" اليهود تسموا " بالإسينيين‎ 
ولما طلب هيرودس من زكريا إبنه ليقتله أعلن له أنه لا يعرف مكانه » فقتله الجند‎ + 
بين الهيكل والمذبح » وأخفى الرب جسده » وصار دمه كالحجر » وسمع الكهنة صوتا‎ 
. يصرخ من الهيكل بالانتقام من الظالم‎ 
وقيل إن بعض الكينة أخبروا هيرودس بأنه قد ولد لزكريا الكاهن ولد لعله‎ + 
المسبيح!! هذهب الجند إليهاء فوضيع إبنه على جتاح الميعل: . فحفظه ملاك الرب ء‎ 
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ونقله إلي برية "الزيفانا" » فقتلوا أبوه » ولهذا قال الرب يسوع لليهود :"يجىء عليكم دم 

زكريا الذي قتلتموه أنتم". شفاعته تكون معنا آمين. 

(؟) وفيه أيضا نياحة موسى النبي : 

+ قاد بني إسرائيل من مصر إلي سيناء » وصنع عدة معجزات . وتحدث مع الله 

مباشرة 57١‏ كلمة » ولما بلغ ٠١‏ ١سنة‏ سلم قيادة الشعب ليشوع » وأخفى الله جسده 

ليلا » لثلا يعبده اليهود » صلاته تكون معنا آمين . ش 

() استشهاد القديس ديمديس 

+ كان من بلدة درشابة » وكان محبا للبيعة وللمساكين وافتقاد المرضى 

+ فظهر له ملاك الرب وطلب منه أن يمضي لينال إكليل الشهادة » ووعده ببركات 

سماوية » ففرح جد . 

اي و ار د 
ة . وفي طريقه للإسكندرية » ظهر له السيد المسيح - في المركب تو تواة 

وقوه وود بلقوح دشم تهج جا 

+ وبعدما عذبه الوالي لوكيانوس كثيرا » قطع رأسه » ونقل أهل بلدته جسده وأكرموه. 

شفاعته تكون معنا ٠‏ أمين. 


ابوه 


: شهادة القديس أنبا بسورة وآخرين‎ )١( 
كان أسقف مدينة مصيل ؛. ولما كفر الإمبراطور دقلديانوس (”0١7م) وعذب‎ + 
. المسيحيين » أشتهى أن ينال الإكليل . فأتى بشعبه للكنيسة وأوصاهم بالسير بأمانة‎ 
وأعلن أنه يريد الاستشهاد على اسم المسيح . فبكوا وأرادوا أن يثنوه عن هدفه.فلم‎ 
. يفلحوا‎ 
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+ فمضى ومعه ثلاثة أساقفة وهم بسيخوس , وفانايخوس , وتادرس , إلي الوالي 
حيث عذبهم » ونال الأربعة أكاليل الشهادة . شفاعتهم تكون معنا » آمين . 

(؟) أعجوبة في كولوسى : 

+ لما كثرت المعجزات - في هيكل كنيسة المدينة - اغتاظ بعض اليونانيين (الوثنيين) 
وقرروا أن يهلكوا القديس أريوس الموجود هناك . 0 
الأشرار . وكانت هناك صخرة تقف في طريق النهر » فقام الملاك بضربها بالقضيب 
الذي في يده فشقها » ورأى الناس المياه وهي تشق الصخرة (كدرس واضح للأشرارء 
بأن الله هو الذي يمكنه أن يزيل العقبات الصعبة » فتسير الأمور على حالها بسلام) . 


+ جام 


»© استشهاد القديسة مطرونة : | 

+ كانت تعمل لدي إمرأة يهودية أرادت جذبها لديانتها فلم تقبل.ولذلك كانت تهيفنهاء 
وتثقل عليها خدمة المنزل . ولما وصلت السيدة إلي مجمع اليهود » رفضت مطرونة 
+ فلما سألتها عن عدم دخولها إلي مجمعها قالت لها القديسة : "إن المعبد الذي لكم قد 
ابتعد الله عنه » فكيف أدخله ؟! وأن المكان الذي يجب الدخول إليه هو " الكنيسة " 
التى ابتاعها (اشتراها) المسيح بدمه" . 

+ فضربتها بشدة ثم حبستها في مكان مظلم . فمكثت فيه 5 أيام ء ببسلا طيام ولا 
شراب؛ ثم ضربتها بالسياط ضرباآً موجعاً . ثم أعيتت إلي الحبس » حيث تنيحت . 
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+ وصعدت اليهودية لكي تلقى جثة مطروشة من مكان عالٍ ؛ لتُعلن - كنبا أنها 
وقعت من ذاتها » لأنها خافت من عقاب الحكومة » ولكن الله أعطاها درسا قاسياً ؛ فقد 
انزلقت من فوق إلي أسفل , وهلكت بظلمها وقسوتها . 

اذاي 


: استشهاد القديس باسيليدس‎ )١( 
الذي كان قد تزوج أم القدييس الشهيد‎ ٠ كان وزيرا للملك الروماني نوماريوس‎ + 
تادرس المشرقي" . ولما ذهب إلي الحرب مع الفرس تم قتله » وبقيت المملكة‎ "' 
. (الدولة الرومانية) بدون ملك‎ 
وكان من جملة حشود الحرب رجل يقال له " أغربيطا " من صعيد مصر . وكان‎ + 
راعيا للغنم » وكان مسئولاً - أثناء تجنيده - عن إسطبل الخيل الملكي » وكان جميل‎ 
3 الصورة وحسن الصوت (كان يعزف على آله موسيقية) فأعجب إحدى الأميرات‎ 
. فتزوجته وجعله إمبراطورا وحمل اسم " دقلديانوس " (1854م)‎ 
. وكقر وعبد الأوثان » فلما سمع باسيليدس . حزن جد وترك خدمة دقلديانوس‎ + 
واوسابيوس ابن باس يليدس , وأرادوا قتل‎ ٠» ولما عاد يسطس ابن الملك نوماريوس‎ 
. وأن يعيدا المملكة لابن نوماريوس » فمنعهما باسيليدس‎ »٠ دقلديانوس‎ 
. ووافقه كل جنوده وعبيده‎ ٠ وأراد باسيليدس أن ينال الإكليل على اسم المسيح‎ + 
و و3‎ 5 5 58 5-5 
وخاف دقلديانوس على كرسيه » فأشار عليه رومانوس أبو (القديس الشهيد) بقطر أن‎ 
. ينفيهم إلي ديار مصر ء لكي يُعذبوا هناك‎ 
٠ فأرسل كل واحد من أسرة باسيليدس إلي مكان .وهم أبادير وايرائى أخته‎ + 


واوسابيوس ومكاريوس وكلوديوس وبقطر بن رومانوس . 
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+ وأما تادرس المشرقي فسمروه علي شجرة » وأما باسيليدس فأرسلوه إلي الخسس 
المدن الغربية (ليبيا الشرقية) . فلما رآه الوالي " سورس" تعججّب جدا من تركه 
منصبه الرفيع في المملكة. 

+ فأرسل الرب يسوع ملاكه » وصعد بروح القديس إلي السماء ء وأراه الأمجاد 
السماوية ٠‏ فتعزّت نفسه جد . 

+ فقام القديس بتحرير عبيده » والبعض الآخر تعذبوا معه 
+ وقام الوالي ماسورس بتعذيبه بالهنبازين » ثم مشط جسمه بأمشاط حادة » ثم وضعه 

في الزيت المغلي » ثم رفعه على لولب به منشار ء ثم ألقاه على سرير من حديد أسفله 

00 ٠. نيران‎ 

+ فلما لم تؤثر فيه العذابات مساعة اله للم ب السجود الو ؛ قلع لس 

ونال إكليله » شفاعته تكون معنا » آمين .” 8 

(؟) نياحة القديس كرنيليوس قائد المائة الروماني : 

+ وكان في سيرة مرضية لله » فطلب منه ملاك الرب أن يطلب القديس بطرس . 
فلن «د.لعتمد على يديه ٠‏ مع كل أهله . وكان أول مؤمن من الأمم (أع٠‏ 5: 8-١‏ غة). 
+ وجاء كرنيليوس للإسكندرية للخدمة بها !! فجاءها ووجدها مملوءة من الأصنام . 
فعمّد جماعة من أجلها » وآمن الوالي (الروماني) ديمتريوس وجميع أهل بيته . وأكماك 
كيرنيليوس حياته في خدمة الرب وتنيّح بسلام . 

)3( نياحة القديسة تاوضورة (ثيؤدورا) البارة : 
+ كانت في الإسكندرية في زمان الملك (البيزنطي) زينون (أواخر القرن ؟) . 
+ وقد اعتدى على عفافها رجل شرير » رغما عنها » فلبست ثياب الرجال وترهبت 
وحملت اسم "تادرس" (ع11860005) . ونمت في النعمة . 
06 
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+ وحاربها إبليس » فاتهمت بالدنس مع إمرأة فاسدة » فتم طردها من الديرءومكثت ؛ 
سنوات مطروده في الصحراء - مع الطفل- وصبرت على تجارب كثيرة من 
الشياطين (ومن الطبيعة الجوية الصعبة) . 

+ ثم قبلوها في الدير » وبعد مدة يسيرة أسلمت روحها بيد الآب . واستراحت في 
الفردوس . وبذلك عرف الجميع قداستها وصبرها على الظلم » بدون تذمرء بل 


بشكرء حتى النفس الأخير » صلواتها تكون معنا » آمين. 
+ + بج 


« تذكار المجمع المسكوني الثالث (في أفسس) : 
+ وضم ٠٠١‏ أسقف في عهد الإمبراطور ثيؤدوسيوس الصغير (١47م)‏ » لمحاكمة 
نسطور بطريرك القسطنطينية » الذي زعم أن أم النور لم تلد الإله الكلمة المتجسسدء 
بل إنساناً عاديا » ثم حل فيه - بعد ذلك - ابن الله » بلا حلول الإتحاد : بل حلول 
المشيئة والإرادة » ولذلك تكون للمسيح طبيعتين وأقنومين !! 
+ وأثبت له القديس كيرلس الكبير (البابا الإسكندري كيرلس الأول عمود الدين ) 
كفرهء وتم حرمه ١‏ لتمسكه بهرطقته . 
+ وإن قيل إن النساطرة اليوم (في زمن الكاتب) !! لا يقولون برأى نسطور »ء قلنا أنه 
باختلاطهم بيعاقبة الشرق والسريان » فقد رجع البعسض عن بعض رأى نسطور 
الفأسد. 


+ جا 
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٠‏ تذكار أعجوبة صنعها القديس باسيليوس الكبير أسقف قيصرية 
الكبادوك : ش 
+ ققد غوى شاب إبنة سيده » فكتب له الساحر ورقة » فمضى إلي قبر وثني ليلا » 
ووقع الورقة » فجاءه شيطان وأحضره قدام إبليس » فأخذ منه الورقة ووعده بأن يُنفذ 
رغبته لو كفر بالمسيح » فكتب له إقرارا بذلك . 
0 ز ز ز 0 ز ز 00 
+ ولما اكتشفت أنه لا يدخل كنيسة » فأخبرها بما حدث له مع إيليس . 
+ فذهبت للقديس باسيليوس . فأتى بالشاب المخدوع من إيليس .ء وأعطاه تدريبآ 
للصلاة والصوم ٠‏ وصلى الشعب معه في الكنيسة » حتى س قتطت الورقة بالتعهم 
للشيطان . | 
+ فناوله القديس . وفرحت زوجته بخلاصه . ثم رهبنهما » وعاشا مع الله ؛ مُخ*لص 
الخطاة التائبين . 


لا 


" 


: نياحة القديس أغاثو العمودي‎ ٠ 
كان من مدينة تنيس (صان الحجر بالشرقية) : وكان أبواه قنيسين ومحبين‎ + 
. للمساكين » وكان إسماهما مطرا ومريم‎ 
ولما بلغ سن 5'سنة رسموه قسأ » فلزم البيعة » وكان يصلي لكي يذهب للبرية ء‎ + 
فسهل له السيد المسيح الانتقال من بلدته إلي مريوط ثم إلي البرية » وأوصله ملاك‎ 
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الرب إلي دير أبي مقار » حيث تتلمّذ على يد القديسين إبرام وجاورجي » ثم رسموه 
راهب 

+ ثم ذهب إلي سخا وأقام في كنيسة صغيرة » ثم أقاموا له عموداً صعد عليه » وأقام 
الله على يديه عدة معجزات للشفاء وإخراج شياطين . 

+ وكان قس قد سقط في الدنس , فتم شلل نصفي له » فصلى له القديس أغاثو » ومنعه 
من صلوات القداس , بعد شفائه فعلاً . 

+ وجاءته الشياطين - في شكل ملائكة - وهو يرتل فمدحوه » فعرف مكرّهم .فرشم 
الصليب عليهم فهربوا . 


استفادوا من مواعظه وتعاليمه . وبكوا لرحيله » وكان عمره مائة سنة » منها 5٠‏ سنة 
في العالم » ٠١‏ سنين في البرية » © سنة فوق العامود » صلاته تكون معنا » أمين . 
اام 


9 


: استشهاد الشماس اسطفانوس‎ -١ 
كان مملوءةً نعمة وحكمة.وكان يصنع معجزات في الشعب » فحسده اليهود واختطفوه‎ + 
. إلي مجمعهم » وشهدوا بأن يسوع المسيح الذي يكرز به يُغْيّر عادات موسى‎ 
ووبخهم على قساوة قلوبهم وعنادهم » ققااموا برجمه‎ ٠» فشرح لهم قصة الخلاص‎ + 
خارج القدس » فأعلن أنه رأى مجد الله . وطلب الصفح عما فعلوه . واستودح روحه‎ 
. في يد الله » وحمل المؤمنون جسده ودفنوه‎ 


رف 
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؟"- نقل جسد القديس اسطفانوس إلي القسطنطينية : 

+ بعد نحو ٠٠١‏ سنة ظهر القديس لشخص اسمه 'لوقيانوس" في مكان دفنه في كفر 
'جماليال' بالقرب من القدس - في عهد الإمبراطور قسطنطين - عدة مرات.وأعلمه 
بمكانه وعرّقه باسمه . 

+ فمضى وأعلم أسقف أورشليم » فأخذ معه أسقفين وشعب الكنيسة وحفروا هناك ٠»‏ 
فحدثت زلزلة وظهر تابوت الشهيد » وفاحت منه رائحة طيبة . وسمعوا أصوات 
ملائكة تسبح قائلين:'المجد لله في العلا » وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة ". 

+ وكرت هذه التسبحة مرات ء فحمل الكهنة الصندوق (التابوت) بالشموع 
والترانيم إلي القدس ء حيث بنى له رجل من القسطنطينية -اسمه ألكسندروس-كنيسة . 
+ وبعد ذلك بخمس سنين تنيّح الكسندروس .» فدفنته زوجته بجائنب تابوت الشهيد » 
وبعد 4 سنوات أرادت أن تأخذ تابوت زوجها معها إلي القسطنطينية » فأخذت بدلاً منه 
جسد القديس اسطفانوس ٠‏ وفي وسط البحر سمعوا أصوات تسابيح » وعرفت أنه 
للشهيد الأول للمسيحية . 7 

+ وقد ظهرت منه في البحر وفي قصر الإمبراطور أيات كثيرة . ونقلوه لي مكان 
يسمى قسطنطينوس . وتوقفت البغال التي تحمله » فلما ضربوها سمعوا صوت بغل 
يقول "هنا يجب أن يوضع القديس" !! فبنوا له كنيسة هناك. 

'"- شهادة القديس لأنديانوس : 

+ كان في سوريا في عهد مكسيميانوس الكافر » الذي أحضره وحاول أن يُغريه 
بجوائز وأموال كثيرة إن ترك عبادة المسيح وعبد أوثانه » فلم يقبل . 

+ فعذبه بالهنبازين وبالدبابيس (المخارز) ووضعه في زيت مغلي » ولكن الرب حماه 
وحفظه سالما » ثم قطع رأسه . وظهرت من جسده عجائب في سوريا » فبنوا له كنائس 
وأديرة باسمه » وفي إحداها تعمد القديس البطريرك ساويرس الإنطاكي . شفاعته تكون 
معنا » أمين . 
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« تكريس كنيسة القيامة بالقدس : 
+ بعد عشرين سنة من حكم قسطنطين (الكبير) ذهبت أمه القديسة هيلانة إلي القدس ء 
حيث عثرت على صليب المُخلص » ثم قامت ببناء عددا من الكنائس من ها القيامة » 
الجلجثة » وبيت لحم » والجثسممانية (بجبل الزيتون) . 
+ ولما أرادت أن يكون هيكل القيامة مُرصعاً بالجواهر » تنبأ لها شيخ قديس بأنه بعد 
قليل سيأتي الأمم (الفرس) ويسبُوا المكان ويهدموه » وقامت بالبناء العادي ووزعت 
باقي الأموال على المساكين (وهو درس هام للكل الآن) . 
+ وتم تكريس هذه الكنائس في حضرة بطاركة انطاكية والقدس والقسطنطينية والبابا 
أثناسيوس وأساقفته من مصر . 


: تذكار ظهور الصليب المجيد في منطقة الجلجثة‎ ٠ 
لما كانت تظهر المعجزات من قبر المخلص اغتاظ اليهود  ونادوا بإلقاء الأتربة‎ + 
عليه ء فصار فوقه كوم كبير . فجاعت الملكة هيلانة » وعرفت من اليهود مكان قبر‎ 
٠ الرب يسوع ء وتم التعييد له في هذا اليوم » وصار الناس يحجون إليه‎ 
وذات مرة وبخ رجل سامرى الحجاج بأنهم يذهيون للقدس للسجود لخشبة . وكان‎ + 
معهم قديس قسيس يسمى 'أوخيدس" . فلما عطشوا لم يجدوا في طريقهم سوى جُب به‎ 
. ماء نتن » فصلي الكاهن فصار ماؤه حلواً » فشربوا وارتووا‎ 

هم 
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+ وعندما أراد اسحق السامرى أن يشرب وجد أن الماء كان مُرآً » وللمؤمنين حلواً » 
فآمن بالمسيح » وظهر له صليب من نور في الجب » فمضى إلي أسقف القدس واعتمد 
هو وكل أهله . 

+ ونظراً لأن ظهور الصليب المجيد كان في يوم ٠١‏ برمهات . وكان يأتي في الصوم 
الكبير » لذلك جعلوا عيده في يوم تكريس كنيسة القيامة ١1(‏ توت) . ش 

: نياحة القديسة ثاؤننسطا‎ )١( 

+ جاء رسل ملك الهند بهدية للإمبراطورين البارين هونوريوس وأركاديوس (إينئ . 
الإمبراطور ثيؤدوسيوس الكبير) في القسطنطينية . وفي طريق عودتهم لبلادهم وجدوا 
العذراء :"تاؤّغنسطا" (العارفة باش) (0651هه15) وهي تقسرأ كتابساً » فاختطفوها ش 
وأتوا بها إلي بلادهم . 

+ وكان من حكمتها لاسا وف ل تر ين ل خدم الملك ونسائه . ولما 
مرض ابن الملك رسمت عليه علامة الصليب (بإيمان) ٠‏ فعوفي.» فصارت سيدة خُرة: 
ومحترمة في كل البلاد هناك . 

+ ولما كان الملك في الحرب وحل عليه ظلام ورياح شديدة » فرسم علامة الصليدي. 
فصار الجو صحوا . وبعلامة الصليب أيضا انتصر في الحرب . وطلب منها المللك 
التعميد هو وشعبه ٠‏ قأعلنت أنها لا يمكنها أن تُعَمِد . 
+ فأرسل إلي الملك هونوريوس بأنه ينوى أن يصير مسيحياً . فأوفد إليهم رَاهأ قديساً 
عمدهم وناولهم . وبنت تاوغنسطا ديراً للعذارى . 

+ ولما عاد الراهب المتوحد وأخبر بطريرك القسطنطينية يما حدث » سمه أسقفاً . 
وبنى كنيسة وكانت في حاجة إلي أعمدة » وكان في معب د وثني أعصدة » فصّلت 
العذارى إلي الرب يسوع ء فنقل الأعمدة إلي الكنيسة !! | 
+ وقد تنيحّت القديسة تاوغنسطا - في الدير - في وسط العذارى . صلوات ها تكون 
معناء آمين. 
5" 
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» شهادة القديس مرقوريوس المُمثّل : 
+ بعدما تنيّح قسطنس بن قسطنطين (الكبير) تولى بعده يوليانوس الذي كفر بالمسيح » 
وكان ابن أخت الإمبراطور قسطنطين البار . وكان يوليانوس قد أمر باعادة المعابد 
وكذلك العبادة الوثنية !! 
+ وعذب المسيحيين واستشهد في أيامه كثيرون (ثم انتقم الله منه ومات في الحرب) . 
وفي يوم ميلاده أقام حفلا » وطلب من شخص وثني يُدعى 'مرقوريوس" أن يقلد طقوس 
المسيحيين ٠‏ ومنها العماد » لكي يسخر الإمبراطور منها . 
+ فلما وضع الماء ورسم عليه علامة الصليب ٠‏ أضاء الرب قلبه » وحلت نعمة إلهية 
في الماء (في الحفل) فخلع ملابسه » وغطس في الماء " مزات . وأقر أنه مسيحي. 
+ فلما هدده يوليانوس الجاحد وتوعده » لم يقبل » فقطع رأسه ونال إكليله » شفاعته 
تكون معنا » أمين. 


+ جام 


» القديس غريغوريوس الأرمنى المُعترف!"): 
+ جعل هذا القديس نفسه عبداً في بلاد الأرمن (شمال شرق تركيا) ليخدم المسيح هناك 
في عهد ملكهم " طرداد " . ولما دخل إلي معبد الأصنام وأخذ القديس معه لييخر لها 
رفض بالطبع . 


)١ (‏ يُطلق على لمعت بدون سفك دمه إسم :"المعترف' (0004550:2). - 
/” 
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+ فعذبه بشده وكواه بالنار » ثم ألقاه في جب فارغ ٠‏ وظل به ١6‏ سنة . وقد فض هرت 
رؤيا لإمرأة عجوز بأن تلقى كل يوم بعض الخبز في الجب. ء وظلت على ذلك لمدة ١6‏ 


- 


سنة . 
+ وبقية سيرته » وإصعاده من الجب » في يوم ١5‏ كيهك » صلاته تكون معنا » آمين. 
+ بم 


: 78 نياحة البابا أثناسيوس (الثاني) البطريرك الإسكندرى‎ )١( 
كان مُقيما بالإسكندرية » وقد قام بعض الأساقفة والأراخنة بترشيحه » لِم وجدوه فيه‎ + 
. من استقامة في حياته الروحية وغزارة علمه‎ 
وكان مُداوماً على وعظ شعبه وصلواته » إ+حفظهم من الذئاب الخاطفة . وتنيح بسلام‎ + 
بعدما جلس على الكرسي المرقسي 7 سنوات7'). صلواته تكون معنا » آمين.‎ 

)١(‏ تذكار نياحة القديسة ثيؤؤبستا (15:2ممءط2)7") 
+ كانت قد تزوجت ورُزقت بصبى » ومات زوجها وهي شابة » فكرست حياتها للصوم 
والصلوات وكثرة المطانيات (السجدات) في ليلها ونهارها . 
+ ثم مضت إلي أنبا مقارة أسقف منفوش !! وطلبت منه أن يُلبستها إسكيم الرهبنة 
ويصلي عليها . فأشار عليها بأن تختبر نفسها سنة ٠‏ قبل إلباسها الأسكيم . 
+ ثم حبست نفسها في حجرة في بيتها » وكان ابنها له اثنتي عشرة سنة » وكان يقدم 
لها حاجات الحياة . ونسى الأسقف بمرور الوقت ما وعدها به . 


2 من عام 446 -55م.‎ )١( 
.) أي المؤمنة بالله (والإيمان في اليونانية 35]كفم‎ )١ ( 
584 
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+ فرَآها في حلم وهي منيرة جدأ . وقالت له :كيف نسيتني يا أبي إلي الآن؟! وأنا 
أُتنيّح هذه الليلة" ؟ فرأى كأنه قام وألبسها ثوب الرهبنة » ولما لم يجد قلنسوة قلعها من 
على رأسه وألبسها لها. 

+ وكان بيدها صليب فضى ء فناولته له » وقالت له (في الحلم) :'ياأبي اقبل من تلميذنتك 
هذا الصليب" . واكتشف في الصباح أن الصليب كان معه ٠‏ فمجد الله !! 

+ فلما مضى مع تلميذه إليها قابله إينها وهو يبكي ٠‏ حيث استدعته في نصف الليل 
وودعته وطلبت منه طاعة الأسقف ٠‏ وأنها تتنيح تلك الليلة . وتأكد القديس من نياحتهاء 
كما وجد القلنسوة التي ألبسها لها (في الحلم) علي رأسها ٠‏ فكفنها ودفنها كالرهبان . 

+ وعند الصلاة عليها جاء وثني به روح نجس » واقترب من جسدها المقدس . فخرج 
منه الشيطان . فعمده الأسقف هو وأهله . صلاتها تكون معنا » أمين . 


+ اجاج 


: استشهاد القديسين كبريانوس ويوستينة‎ ٠ 
. تعلم كبريانوس السحر في المغرب » فجاء إلي إنطاكية (بسوريا) وشاع سحره‎ + 
فذهب إليه شاب من الأكابر وكان قد إلتهب بشوق عذراء تسمى يوستينة » وفشل في‎ 
. زواجها‎ 
. فقام كبريانوس بإرسال شياطينه لكي تلهب قلبها برغبة في الشاب » فلم تفلح معها‎ + 
فهدد الساحر بإنه إن لم تفلح في خداعها سيترك كتب سحره ويصير مسيحياً . فتظ اهر‎ 
. شيطان بأنه هو الفتاة » فلما نطق اسمها الساحر صار الشيطان كالدخان‎ 
فقام كبريانوس وأحرق كُتب سحره واعتمد من بطريرك إنطاكية . ثم رسموه شماسآا‎ + 
فقسا » ثم صار أسقفاً على قرطاجنة (تونس) وجعل القديسة 'يوستينة (- عادلة) رئيسة‎ 
." دير للراهبات هناك‎ 

5" 
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+ ولما علم الإمبراطور داكيوس (15اف766) » طالبهما بالكفر » فلم يقبلا ء» فعاقبهما 
بشدة » ثم ضرب أعناليهما بالسيف ١‏ شفاعتهما تكون معنا » آمين. 
+ + + 


: شهادة كوتيلاس.وأخته إكسو وطاطاس صديقه‎ )١( 

+ كان الملك صافور (شابور) الفارسى وثنياً . وكان يعذب المسيحيين في بلاده (فارس 
- إيران > بلاد العجم) . وكان إبنه 'كوتيلاس" صديق لمسيحي يُدعى 'طاطاس' . كان 
قد إعترف أنه مسيحياً . فأمر الملك بتعذيبه . فذهب صاحبه إليه . فنما عرف أنه 
مسيحي عمل له أتون نار ليُحرّق فيه.وخان الصداقة . 

+ فرشم القديس طاطاس على النار فانطفأت . فآمن كوتيلاس بالمسيح . ولما عرف 
الملك قطع رأس طاطاس . وعذب ابنه وسجنه . 

+ ولما أرسل له أخته 'أكسو" لعلها تميله للوثنية » أمال قلبها للإيمان وأرسلها إلي قس 
فعمدها في السر . فمضت لأبيها الملك واعترفت بالمسيح » فعذبّها حتى نالت إكليلها . 
+ وربطوا كوتيلاس في ذيل الخيل وجروه حتى أسلم الروح ٠‏ فقطعوه لتأكله الطيور » 
ولكن بعدما انصرف الجند أوحى الرب إلي قسوس وشماس ,تأخذوا الجسد المقدس ‏ - 
وهو يضيء كالثلج - وكفنوه ودفنوه . شفاعتهم تكون معنا » آمين . 

(؟) استشهاد القديس يوليوس الأقفهوصى (كاتب سير الشهداء) : 

+ كان قائداً مسيحياً » وكان يعتني بأجساد الشهداء ويكفنهم ويرسلهم إلي بلادهم ويكتتب 
سيرهم بمعرفة ٠١‏ عبد . كما كان يخدم القديسين المحبوسين قكانوا يدعون له » 
وتنبؤا له بأنه سينال إكليله . 

+ فلما انقضت مملكة دقلديانوس الكافر » ؛ أمره الرب أن يذهب إلي والسي سمنود 
"أرفانيوس" ويعترف بإيمانه أمامه . فعذبه كثيراً . وكان الرب يشفيه من جراحه ٠‏ 
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+ وزعم الوالي أن هناك قوة عظيمة لسبعين وثناً يخدمهم ١ 5٠‏ كاهناً . فصلى القديس 
يوليوس لله » ففتحت الأرض فاها وابتلعتهم جميعا . 

+ فلما رأى الوالي هلاك كهنته وأوثانه آمن بالمسيح » وذهب مع القديس يوليوس لي 
والي أتريب . فعذب القديس » ومات ‏ مرات . وكان الرب يسوع يقيمه . 

+ ولما أراد الوثنيون الاحتفال بعيد الأوثان » وزينوها » أرسل الرب ملاكه وقطع 
رؤوسها » وأحرقها مع زينتها » فآمن والي أتريب وجمع كثير . 

+ ثم مضى القديس يوليوس إلي:طوة مع والي سمنود وأتريب » ورفض والي طوة قتلى 
القديس . فأمر القديس غلمانه بتهديده بالسيف . فدخله روح نجس بأمر القديس . 

+ فأمر بقتل القديس يوليوس الأقفهصى (وهو من إقفهص في بني سويف) وتادرس إبنه 
ويوقياس أخاه وعبيده ووالي سمنود ووالي أتريب » واستشهد معهم ١٠٠٠١‏ آخرون . 


: استشهاد القديسين أونابيوس واندراوس‎ )١( 

+ كانا من أبناء الأكابر » وترهبا في دير بالشام » ثم تتلمذا على يد القديس أبي مقار 
الكبير (بمصر) لمدة 7 سنوات . 

+ فلما شاع نسكهما اختير "أونابيوس" أسقفاً » وجُعل "اندراوس" قساً » وجاهد! كعلاتهما 
في النسك بعد رسامة . 

+ فسمع بهما الملك يوليانوس الجاحد » فاستحضرهما وطلب منهما أن يجحدا المسيح 
مثله » فرفضا . فعذبهما بشدة إلي أن نالا إكليلي الشهادة م شفاعتهما تكون معنا » آمين.. 
(1) تذكار القديسة تكلا الشهيدة (بدم سفك دم)!"): 


( ') كانت من بنات الأشراف في آسيا الصغرى . وقد آمنت على يد القديس بولس الرسول » 
وجاهدت معه ء ولاقت متاعب شديدة من الأهل ومن الولاة ٠‏ حتى رقفت بسلام في الرب ١‏ بعد جهاد 
روحي طويل "كمعترفة" (:50و002165) . 

نض 
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: نياحة القديس غريغوريوس الراهب (المصري)‎ )١( 

+ كان القديس من والدين غنيين في المال والنعمة . وقد علماه الأدب والمنطق والطب 

وعلوم الكنيسة . ثم قدماه لأسقف البلدة "أنبا إسحق" فرسمه مساعد شماس ». ثم طلب 

منه أن يتزوج » ولكنه فضتل البتولية » فرسمه شماساً كاملا (16802) . 

+ وكان مرَافقاً للقديس باخوميوس ٠‏ وكان يقدم له من مال أبييه لتعمير الأديرة . 

وجاهد في ديره ١7‏ سنة . ولما زاره القديس أبو مقار وافق على أن يمكث معه (في 

وادي النطرون) ٠»‏ فظل يتتلمذ له لمدة سنتين » ثم توحّد في مغارة صغيرة بالجبل . 

+ وقد بقى فيها 7١‏ سنة . وكان القديس ابو مقار يزوره مرتين في العام . 

+ وأعلمه ملاك الرب بأنه سوف يتنيح بعد " أيام » فوعظ الرهبان ورقد بسلام » 

صلاته تكون معنا ء آمين . 

(؟) تذكار القديس الشهيد قدرّاتوس الرسول :| 

+ كان من الرسل السبعين ‏ وولد بأثينا » وكان من أشرافها ومن أكبر علمائها . وقد 

آمن بالمسيح وخدمه وحل عليه الروح القدس يوم عيد العنصرة (الخمسين). 

+ وبشر في بلاد كثيرة » ومنها مدينة مغنيسية (بآسيا الصغرى) ء ثم عاد إلي أثيناء 

فعذبوه كثيراً ورموه في النار » ثم رجموه ونال إكليله » شفاعته تكون معنا » آمين . 
+ ام 


« نياحة يونان النبي : (حمامة > 10885 ) ٠‏ 
+ وهو ابن أرملة صرفة صيدا!" الذي أقامة إيليا النبي من الموت » فصار تلميذاً له » 
فاستحق نعمة النبوة . وأوحى إليه الله بأن يذهب إلي مدينة نينوى (بشمال العراق) 


. كما جاء في التقليد اليهودى (التلمود)‎ )١( 
يهن‎ 
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لينذر أهلها » ولكنه فكر في نفسه وقال :لو أن الله أراد هلاكهم ما طلب انذارهم » 
وإنني لو مضيت وأعلمتهم وأن الله لن يهلكهم » فأبقى عندهم في صورة كاذب » ولا 
يعود أحد يسمع مني » وربما يقتلوني لأنني نقلت عن الله الكذب". 

+ وقرر الهرب من وجه الرب ٠»‏ مع أن أحداً لا يقدر أن يهرب من الله (كما قال 
داود) وكيف ينجو منه ؟! وإذا كان هذا هو عقل نبي اسرائيلي » فكيف يكون عقل بقية 
الشعب؟!(١)‏ 

+ والراجح أن هربه ووجوده في بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليال هو بسماح من 
الله كرمز لوجود المخلص في القبر هذه المدة » ودليل على قيامته له المجد ء كما 
أعلنه بذاته لليهود عندما طلبوا منه صنع معجزة أمامهم » لكى يصدقوه . 

+ وهرب في سفينة (من يافا) إلي طرسوس (في الترجمة الحالية ترشيش - في 
أسبانيا وليس طرسوس - بلدة القديس بولس » في جنونتركيا) . 

+ ولما هاج البحر طلب إلقائه في الماء.فابتلعه حوت بأمر الله » وبأمره أيضا قنفه 
للبر . وأسرع لإنذار سكان نينوى . فتابوا بسرعة خوفا من العقاب ٠‏ فرحمهم الله . 
ورجع لفلسطين . 

+ وكان يوناس (يونان) قبل المسيح باكثر من ٠٠١‏ سنة . وعاش نحو ٠٠١‏ س نة » 
وتنبأ 7٠١‏ سنة » وبقية سيرته في نبوته (سفر يونان) . صلاته تكون معنا » آمين(". 


)١ (‏ كانت تلك هي المرة الأولى في العهد القديم التي يرسل فيها الله نبياً لشعب وثني . وهي إشارة 
إلي بدء دعوة الرب يسوع للدمم لكي تخلص مثل اليهود تماما (مت8١)‏ ويبدو أن يونان كان مسن 
النوع المتعصب الذي يرفض الخدمة بين شعب وثني » وربما كانت الكبرياء أيضاً سبباً في الهرب . 
(1) وافق المجمع المقدس في عهد البابا (القبطي) ابرام بن زرعة السرياني (175م) على صوم ؟ 
أيام مثل كنيسة السريان وكما فعل أهل نينوي » فرحمهم الله . ويقع هذا الصوم قبل الصوم الكبير 
بأسبوعين » تمهيداً له. كما وافق المجمع نفسه على ضم " أيام التي صامها نفس البابا لينقذ الله 
شعبه؛ (وتذكاراً لمعجزة نقل جبل المقطم) لصوم الميلاد المجيد » فأصبح "4 يوماً » كما هو عليه 
الآن . 1 
رذن 
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« البشارة بميلاد يوحنا المعمدان : 

+ كان زكريا الكاهن ابن براشيا (براخيا) قد كبر هو وزوجته أليصابات . وكان 
مداوماً على الصلاة ‏ ليرزقه الله بولد » لأن الناس يرون في النسل بركة الله . 

+ فاستجاب الرب له وأرسل له رئيس الملائكة جبرائيل (0865161) فيد فيشرهءوهو 

يخدم في الهيكل بالقّدس (راجع الحوار الذى دار بينهما فى إنجيل معلمنا لوقا البشير). 

» + + 


ه شهادة القديس اسطاثيوس وولديه : 

+ كان من وزراء ملك رومية ٠‏ وكان وثنيا » ولكنه كان كثير الصدقة » فلم يُرد الرب 
أن يجعل تعبه (عمل الخير) باطلا » وبينما كان يصطاد الأيل في الجبل خاطبه الرب 
من بين قرونه » وعرفه باسمه . وطلب منه أن يصير مسيحياً وأن يعتمد ٠‏ وأعلن له 
أنه سيفقد أمواله !!. ش 

+ فلما اعتمد مع أسرته » وضاعت أمواله أخذ زوجته وولديه وخرج من رومية 
وركب سفينة » ولم يكن معه أجرتها . فلما وصلوا إلي الشاطىء أخذوا زوجته رغما 
عنه » نظير أجرتهم . 

+ وقد خطف أسد وذئب إينيه » فحزن عليهما وعلى زوجته . وقام يعمل حارسا في 
بستان . ورتب الله أن يلتقى هذا الرجل المبارك مع ابنيه وزوجته بعد انقداذهم من 
الوحشين » ومن اغتصات ضاحب المركب . 


ين 
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+ فتم لقاء الجميع مع القديس »ء الذي رجع لمنصبه كوزير . 

+ ولما تولى ملك آخر كافر » أحضر اسطاثيوس وولديه وعرض عليهم عبادة 
الأوثان» فلم يقبلوا . فعذبهم في النيران فلم تضرهم » ثم نالوا إكليلهم . بركة شفاعتهم 
تكون معنا » أمين . 


ه شهادة القديسين أبادير وأخته إيرائي : 

+ وكان ابن اخت باسيليدس -الوزير في انطاكية (بسوريا) . 

+ وكان هو اسفهسلار (قائد حربى كبير) مكان أبيه . 

# ونيم كان :يساك زات لين 5ه قبية السبيع + وطلتيزمكة أن ولنة لفته ووتضودنا 
إلى مصرء ووعد بأن ينالا إكليلىٌ الشهادة وأن يهتم إنسان - إسمه صموئيل - 
+ وظهرت نفس الرؤيا لأخته » فى الليلة ذاتها.فتعاهدا على الاستشهاد معا. 
+ وحزنت أمهما » وطلبت من أبادير أن يتعهد لها بألا يصير شهيداً بالذهاب إلي 
دقلديانوس ويعترف بالمسيح أمامه. ففعل » لأنها لم تكن تعرف أنه سيستشهد - مع 
أخته - في مكان آخر . 
+ وكان يتخفى ويذهب للسجن ليلاً يسقي المعتقلين قفي السجن (بس بب الإيمان) 
وأوصى حارس السجن بالا يُعلم أحداً بدخوله لهم وإلا عاقبه . 
+ ثم رأى رذيا أخرى تُذكره بالإكليل قل لتتتوياء الس الاستكارية 01ب 
بعض الجند » ولكنه أنكر نفسه !! 
+ ثم اجتمعا مع الشماس صموئيل » قتي نينا لآل لاسكا واعترها بلانسرت اناد 
الوالي "لريانوس' . وكان القديس أبادير يطلب من الرب يسوع أن يسنده هو وأخته . 

تنا 
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+ فأخذ الرب روحيهما وأراهما أورشليم السمائية » بما فيها من أمجاد عظيمة. 
وأعادهما للأرض ٠‏ حتى يشعرا بالتعزية . 

+ وحكم أريانوس عليهما بالعذاب والموت ٠‏ ولكنه شك في عظم مركزه الاجتماعي ١‏ 
فسأله أريانوس » فاستحلفه القديس أبادير بأنه سيقول له » بشرط أن يستمر في تعذيبه. 
فكشف له القديس عن شخصيته هو وأخته . وحكم عليهما الشرير بقطع رأسيهما ونالا 
إكليلهما » ثم حفظ صموئيل الشماس جسديهما » حتى انتهاء الاضطهاد . وأبنيت لهما 


كنيسة أودع فيها جسداهما » شفاعتهما تكون معنا » آمين 1 
الم 


. اليوم التاسع والعث 

« استشهاد القديسة أربسيما وآخرين : 
+ طلب دقلديانوس أن يتزوج بفتاة رائعة الجمال » فوجدوا القديسة أربسيما في دير 
بروما تصلح لهذا الغرض . قلما علمت مع العذارى طلبن من الرب أن يحفظ 
بتوليتهن وسافرن إلي أرمينيا - إلي مملكة الملك طرداد . 
+ فأقمن في بعض البساتين » وكانوا ” رجال ٠7 ٠‏ سيدة منهن 74 عذراء . وكانوا 
يعيشون على الكفاف » وكانت واحدة تجيد صناعة الزجاج . فكن يقتتن من دخلها . 
+ فلما فتش دقلديانوس الكافر على أربسيما » سمع أنها في أرمينياء فأرسل إلي 
ملكهاء فأختفت العذارى الحكيمات في المدينة » ولكن شعبها عرف الملك بمكانهن » 
فطلب استدعاء القديسة عنده . ١ ٠‏ 
+ ولما رآها أراد أن ينجس بتوليتها » فلم تمكنه . فأحضر أمها 'غانا' لكي تميل قلبها 
إلي الملك الأرمّني . فشجعتها على ألا تترك عريسها المسيح . فأ بكسر أسنان 
أمها. 


هن 
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+ واندفعت أربسيما خارج القصر بعدما دفعت الملك . فسقط على الأرض وهربت . 
فأمر بقطع رأسها » بعد تعذيبها . 
+ فقام الجند بتعذيبها وقطعوا لسانها وقلعوا عينيها ثم قطعوا رأسها . فحزن الملك 
على قتلها بسبب شدة جمالها . فأمر بقتل رفقاءها . . 
+ وتم ثقب كعوب الفتيات القديسات . وسلخ الجند جلودهن » ثم قطعوهن أجزاء . 
وكانت واحدة من هؤلاء الراهبات مريضة وراقدة في مكان بعيد » فصاحت للجندء 
ورجتهم بشدة » حتى قطعوا رأسها . كبقية البنات . 
+ كما استشهد معهن كل من جاء معهن » وعددهم 78 نفساً تاجف اميد 
مظروحة بدون دقن لمدة 5 أيام !!. 

حدثت لوثة عقلية للملك » فجاء إليه القديس غريغوريوس (الأرمتي) وصلى .لبه 
ا الأجساد وجعلها في مكان مقدس , بركة شفاعة الجميع تكون 
معناء آمين . 


ه تذكار نجاة القديس البابا أثناسيوس الرسولي : - 

+ لما مال قسطنطينيوس بن قسطنطين الكبير لرأى الأريوسيين الهراطقة . أرسل 
للإسكندرية شخصا يُدعى 'جورجيوس"' لكي يكون بطريركاً على كرسى مار مرقس » 
وأن ينشر أفكار أريوس , وأن يقتل من لا يطيعه . 

+ فلما وصل إلي الإسكندرية ومعه ٠0٠‏ فارس . وبدأ نشر بدعة أريوس . رفض 
أقباط الإسكندرية قبولها » فقتل عدداً كبيرا جداً منهم » وهرب القديس البابا أثناسيوس 
واختفى " سنوات . ظ 

ون 
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+ ثم ذهب قداسته إلي هذا الملك في القسطنطينية على أساس أن يرّده إلى كرسيه أو 
أن يقتله وينال إكليله . فأمر بأن يضعوه فى مركب صغيرة » ويتركوه يسير وحده في 
البحر » بلا خبز ولا ماء » حتى يغرق » أو يموت جوعاً . 

+ وبتدبير الله سارت المركب بسلام للإسكندرية . فتلقاه شعبه بالشفموع والتراتيل » 
وأخرجوا جورجيوس الدخيل من كرسيه وأجلسوه . صلاته تكون معنا » آمين . 

.> الل 


.: شهادة القديسة أنسطاسيا‎ ٠. 
كانت من أبوين مسيحيين في روما . وقاما بتربيتها على علوم الكنيسة والعلوم‎ + 
. العالمية . ولم تواققهما على الزواج . فدخلت ديرا في روما‎ 
وظلت تجاهد بزهد » وصوم طول العام يومين يومين » وأما فى صوم الأربعين‎ + 
المقدس (الصوم الكبير) فكانت لا تفطر سوى السبت والأحد » وكان إفطاره ا على‎ 
!! الخبز الجاف والملح فقط‎ 
وذات مرة وهي ذاهبة لزيارة دير للراهبات » أبصرت جنود الإمبراطور داكيوس‎ + 
فرق‎ ٠ (كناذه126) الكافر » وهم يجرون بعض المسيحيين » ويعذبونهم في الطريق‎ 
. قلبها ء ووجهت لهم إهانة بأنهم قساة القلب‎ 
فاعترفت‎ ٠ فقبض عليها الجند وأتوا بها إلي الأمير » فسألها عن إيمانها بالمسيح‎ + 
به. فعذبها بشدة . وألقى على جسدها ناراً » ثم صلبها ووضع دخان تحتها ء فسندها‎ 
1 . اللهء فأمر الشرير بقطع رأسها‎ 
فصلت صلاة طويلة » ثم أحنت رأسها للسياف بهدوء » فتعجب كل الحاضرين من‎ + 
. آمين‎ ٠ شجاعتها . ونالت إكليلها » شفاعتها تكون معنا‎ 
جاج‎ + 
9 
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هء مجيء القديس البطريرك ساويرس الانطاكي إلي مصر : 

+ وكان ذلك في أيام الملك البيزنطي 'انسطاسيوس" المخالف للأرثونكسية » على 
نقيض زوجته الملكة الأمينة (ثيؤدورا) والمُحِبّة للقديس أنبا ساويرس . فلما حضر 
القديس للقاء الملك ٠‏ ثبت القديس على أمانته الإرثوذكسية » فأراد الشرير قتله . وأمام 
إلحاح الملكة » قرر القديس أن يذهب سرا إلي مصر 

+ فلما طلبه الملك لم يجده . فأرسل فرساناً للقبض عليه (في القسطنطينية) فأخفاه الله 
عنهم » واستطاع أن يصل إلي مصر » حيث كان يتردد على الأديرة ويختفي بها ٠‏ 
وكان الله يصنع عجائب على يديه . 


+ وذات مرة ذهب إلي برية شيهيت (وادي النطرون) في زي راهب غريب » ودخل 
كنيسة دير » » في وقت القداس': وفوجيء الكاهن بأن القربان غير موج ود بالصينية 
على المذبح !! فبكى وحكى للحاضرين . 

+ وقال للشعب (للرهبان) ' ياأخوة " » لا أعرف إن كان هذا (اختفاء قربانة الخحمل) 
من أجل خطاياي؟ أم من أجل خطاياكم”؟! فبكوا !! 

+ فظهر له ملاك الرب . وأعلمه أنه تجاسر ورفع الذبيحة في وجود بطريرك !! 

+ فسأله الكاهن 'وأين هو يا سيدى؟!" فأشار إليه. : وكان يقف في زاوية (آخر) 
الكنيسة . فلما أدخلوه بكرامة » وجد القس القربان في مكانه كالعادة !! 

+ وجاء القديس ساويرس إلي سخا (بكفر الشيخ حالياً) وعاش عند أرخن قبطي مُحب 
للمسيح اسمه 'دوروتاوس" (1202012605) [عطية الل] إلي أن كذ تنيّح بسلام » صلاته 


تكون معنا » آمين . 
+ ابي 
34> 
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© نياحة القديس البابا سيمون (الثاني) الإسكندري (البطريرك )5١‏ : 

+ وكان من الإسكندرية من والدين قديسين من أكابرها . وقد علمّاه تعاليم الكنيسة منذ 
صغره » فاختار حياة الرهبانية . فجاء إلي وادي النطرون » وترهب في قلاية البابا 
فشقوقا ‏ السنايق لد 
+ ومكث معه عدة سنوات في نسك شديد . فلما تمت رسامه البابا مرقس الثاني 
(13-19م) أخذه ليكون سكرتيره » بسبب سيرته الفاضلة وعلمه الروحي الغزير . 
+ ولما تمت رسامة أنبا يعقوب بطريركاً (5١0-4هم)‏ ظل القديس سيمون عندهء 
وتعزّى بكلماته . فلما تنيح البابا يعقوب أجمع الاكليروس والشعب على رسامته . 
فأمسكوه وقيدوه حتى لا يهرب (اتضاعا لعدم تولي المنصب). 
+ ولكن شاءت عناية الله أن يجلس على الكرسي المرقسي خمسة أشهر ونصف فقفط 
(05لم) كر تيع لام مسلاقة تكون متنا » لعين + 

. + + 


ه استشهاد القديس واخس (5866805) رفيق القديس سرجيوس (ونافع567) : 
+ لما قبض الملك مكسيميانوس الشرير على القديسين ٠‏ عذبّهما بشدة » بعدما خلع 
عنهما ملابس الجندية (لأنهما رفضا طاعته في عبادة الأوثان) »شم أرس لهما إلي 
انطيوخوس والي سوريا الروماني . 
+ وعندما وصلا إلي سوريا سجن القديس 'سرجيوس" . وأما القديس 'واخوس" ققد 
أمر بذبحه ثم أن يُعلق في جسده حجارة » ويُغرّق في نهر الفرات (بالعراق) . ولكن 
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بعد نياحته تم إصعاد جسده المقدس على شاطىء النهر بمعجزة إلهية ء إكراما 
لشخصه . 

+ وكان بالقرب من هذا الموضع قديسان ناسكان أَخْوّان » هما أنبا ماما وأنبا بابا . 
فظهر لهما ملاك الرب هناك وأمرهما أن يذهبا وأن يحملا جسد الشهيد واخس . 

+ فلما أتيا إلي مكانه وجدا عنده غقابا (طائراً آكلا للحوم) وأسدآ يحرسانه » لمدة يوم 
وليلة (ولم يأكلاه بأمر الله) » فأخذاه بكرامة . وصارا يرتلان قدامه حتى نقلاه ودفناه 


" ٠ لي‎ 


: استشهاد الأنبا بولس بطريرك القسطنطينية‎ ٠ 
لما جلس هذا القديس على كرسي العاصمة البيزنطية » طرد أتباع أريوس من‎ + 
هناك؛ إلي أن تولى قسطنطبييوس (الصغير) بعد والده (قسطنطين الكبير) وكان‎ 
. أريوسيآ » تضايق من تصرّف الأنبا بولس‎ 
وطلب منه أن يكف عن حرم ولعن الأريوسيين فلم يقبل » فنفاه كما نفى أيضا البابا‎ + 
أثناسيوس الرسولى » فاجتمعا معا عند القديس يوليوس الروماني . فكتب رسالة من‎ 
. أجلهما إلي الإمبراطور قسطنطينوس‎ 
فعادا إلي رومية . فأدخلهما البابا‎ ٠ فقبلهما ثم أهملهما قليلاً » وبعد ذلك نفاهما‎ + 
الروماني إلي الإمبراطور الروماني 'كونسطنس" . فكت ب إلي شقيقه امبراطور‎ 
. القسطنطينية الشرير » فقبلهما » وأعادهما إلي كرسيهما‎ 
فلما تم قتل أخيه في روما نفى الأنبا بولس إلي أرمينيا » ثم أرسل وراءه أحد أتباع‎ + 
فدخل إليه ليلا وخنقه . وكانت مدة رئاسته 4 سنوات . شفاعته تكون معناء‎ ٠ أريوس‎ 
ادي لي لل‎ 
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نياحة القديسة 'حنة" (طهسسع15) النبية أم صموئيل النبي : 
+ كانت هذه القديسة عاقراً » فمضت إلي بيت الرب (في بلدة شيلوه) في أيام عالي 
الكاهن » فصّلت وبكت ء ونالت دعاء رجل الله » وآمنت بهء فرزقها الله بابنها : 
'شمو إل - صموئيل > أعنادحة5) . ْ ٠‏ 

+ فسبحت تسبحة جميلة (راجع سفر صموئيل الأول » ص )١‏ وعاشت حياة ترضيى 
الله ورقدت بسلام » صلاتها تكون معنا :آمين. 


« نياحة القديس أنبا بولا الطموهي : 
+ كان هذا القديس من طمويه (10220068) [ > بالجيزة] . وكان متوحدا بجبل 'إنصنا" 
(بملوى بالمنيا) » هو وتلميذه يازكيل (حزقيال) . 
+ ومن شدة جهاده ظهر له الرب يسوع وقال له 'كفاك تعبايا حبيبي بولا" !! فقال له 
القديس :'ياسيدى , إنني أتعب على اسمك القدوس » كما تعبت أنت من أجل جنس 
البشر » وإذ أنت الإله + واين اله ققد فت اليعدما تيت على المليب) عن لجل 
خطايانا » نحن الغير مستحقين" . فعزاه الله وقواه . 
+ وكان لما مضى أبونا أبوبيشة (القديس أنبابيشوى - العالي :0طة81) إلبي جبل 
إنصنا (بالمنيا) إلتقى مع القديس أنبا بولا (الطموهي) .000 
+ وقد أخبر السيد المسيح الأنبا بولا أن جسده سيكون مع جسد أنبا بيشوى (حبيب 
مخلصنا الصالح) بعد نياحتهما . ش 
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+ وبعد نياحتهما أرادوا نقل جسد القديس أنبا بيشوى إلي جبل شيهيت (وادي 
النطرون) وأعنى به جبل (برية) القديس أنبا مقار (الكبير) . 
+ فلما أخذوا جسد القديس بيشوى ء وتركوا جسذ أنبا بولا (الطموهي) ٠‏ لم تتحرك 
المركب التي تحمل جسده. فزجعوا وأخذوا معه جسد القديس بولا » وهما الآن في 
برية شيهيت (دير القديس الأنبا بيشوى) شفاعتهما تكون معنا » آمين . 


: شهادة الشيخ القديس مطرا (716458) وآخرين‎ ٠ 
كان من الأسكندرية ء» ولما اشتد اضطهاد الإمبراطور داكيوس (5ناؤع106) تم تعذيب‎ + 


وقتل كثيرين بالإسكندرية . 
+ فأعلم الاشرار الوالي بأن 'مطوا" مسيحي » فاستحضره وسأله عن ايمانه . فشهد 
للمسيح » ورفض السجود للأصنام . 


+ ولما حاول أن يغريه بماديات العالم رفض ء فهدده بالعذاب ٠.‏ 

+ فقام له القدبيس لو ل 0 
وهي لا تشتمع :ولا تبضر" ؟1. 

+ فتم ضربه بشده » ثم علقوه من ذراعه » ثم حبسوه عدة أيام في سجن مظلم ونتن 
الرائحة » ثم أخرجوه وضربوه وجرحوا رجه يتشوا بختيد ع قبلعوا رلسة» ونال 
إكليلة” كلاه عون اساسا 


+ ام 
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: نياحة البابا ليباريوس الروماني‎ -١ 

+ كان تقيا وترهب منذ صغره » فلما جلس على الكرسي الرسولي (الروماني) رعي 
شعبه ووعظهم » وأرشد المخالفين والزائفين . 
+ ولما ارتقى الإمبراطور يوليانوس الجاحد عرش القسطنطينية » وسمح بعودة عبادة 
الأوثان. واضطهد المسيحيين » مضى من رومية إلي قيسارية حي ث إِلقَعى بالقديس 
باسيليوس (الكبير) ٠‏ وقررا أن يذهبا معا للقاء الإمبراطور الجاحد . لرده للإيمان 
المسيحي ٠‏ لأنه كان معهما في نفس فصل الدراسة فى صباه . 
+ فلما قابلاه في انطاكية قال لهما بسخرية :"أين تركتم ابن النجار ؟!' فقال له القبيس 
باسيليوس ". تركته لكي يعد لك تابوتك" (نعشك) . 
+ فغضب منهما وأمر بحبسهما . وفي الليل ظهر القديس الشهيد 'مرقوريوس" (أبو. 
سيفين) لكل من القديسين ليباريوس وباسيليوس وقال لهما :'لن أترك هذا الكافر يمجدف 
على لجن" 
+ وبعد أيام تم قتل يوليانوس الكافر » وتولى بعده الإمبراطور " يوبيانوس" . ف أخرج 
+ وبعدما جاهد القديس ليباريوس ضد الأريوسيين تنيح بسلام » صلاته تكون معناء 
آأمين . 

: ظاهرة كسوف كلي للشمس في مصر‎ ٠ 
في سنة 354ش (1747م) في مملكة الصالح أيوب وفي رياسة لبن سوال‎ + 
(الثالث) [747-17705١م] أظلمْت البلاد وظهرت النجوم » وخاف الناس . وكانت من‎ 
» منتصف الساعة الثامنة إلي الساعة التاسعة (”“عصرا) » فمجدوا الله على رحمته‎ 


وإمهاله للخطاة . 
+ ابم 
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» استشهاد القديس سرجيوس (8+178105) رفيق واخنى : 


+ كان جندياً في بلاط الإمبراطور مكسيميانوس » ومن بيت المملكة . ولما عذب 
القديسين سرجيوس وواخس ٠‏ أرسلهما إلي أنطيوخوس والي سوريا » ونال إكليله 


2 + ١ 
. بيده!') وسجّن القديس سرجيوس‎ 


+ وفي حبسه كان حزينأ على رحيل صديقه واخس قبله » فرآه - في حلم - وهو فسي 
بهاء في الفردوس - فتعزت نفسه كثيرا » واشتهى أن يكون معه . 

+ ولما لم ينكر مسيحه » دق أنطيوخوس مسامير حديدية طويلة في رجليه » وربطه 
في خيل جرته إلي بلدة الرصافة (بالعراق) وكان يجرى وراءهم والدم ينزف على 
الأرض . 

+ ورأى الجند جارية عذراء » استقوا منها ماء » وكانت حزينة على حالة القديسس 
سرجيوس » فقال لها "إتبعيني إلي الرصافة لتأخذي جسدى' فتبعته إلي هناك . 

+ وقد سعى حاكمها لإثناء القديس عن العذابات بالسجود للأوثان ٠‏ لأنهما كانا أصصدقاء 
من قبل » فرفض القديس ٠‏ فاضطر صديقه الحاكم (الوثني) أن يقطع رأسه . فتقدمئست 
الجارية وأخذت قطرات من دمه في جلاة صوف ونقلت جسيده . 

+ وبعد انقضاء الاضطهاد تم بناء كنيسة باسمه بالرصاقة (بالعراق) وحضر ١١‏ أسقفا 
وقت وضعه بها في جرن رخامي » وكان ينبع منه ذهن طيب , يشفى كل الأمراض» 
شفاعته تكون معنا » آمين() . 


. راجع يوم ؛ بابة‎ )١( 
توجد 'بمصر القديمة" كنيسة أثرية تحمل إسم القديسين سرجيوس وواخس (وتعرف لدي العامة‎ )١( 
. الآن باسم :'أبي سرجة". وأسفل مذبحها مغارة اختبأت بها العائلة المقدسّة‎ 
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: نياحة القديس البطريرك يعقوب الانطاكي‎ )١( 

+ لقى كثيراً من الشدائد والنفي من أجل التممئك بالإيمان الأرثونكسى » ومكث في 

النفي عدة سنوات ٠‏ إلي أن اجتمع أهل انظاكية وأحضروه لكرسيه . 

+ ولكن تشدّد أتباع أريوس من جديد » فتم نفي القديس ‏ لمدة ا سنوات » تنيح خلالها 

في النفي ٠‏ صلاته تكون معنا » آمين .7 

: نياحة القديسة بلاجية التائبة‎ )١( 

+ كانت من انطاكية من أبوين وثنيين . وقد سارت“ في الدنين ١‏ ملازمة ملهى للعمب 

والرقص والزنا . وقد تحدث معها أسقف قديس يدعى 'بول س" ووَعظ ها » فآمنت 

واعترفت بكل ما صنعت. ش 

+ ثم شجعها لكى لا تيأس من رحمة الله في خلاصها , ثم عمدها .7 

+ وبعد ذلك جاهدت في النسك . ثم لبست زي الرجال وفضت إلي أؤرشليم » حيث 

زارت الأماكن المقدسة ٠‏ وقابلت القديس ألكسندروس بطَرَيْرّك القدس ١‏ فأرسلها الي 

دير » مكثت فيه أربعين سنة.وظلت في جهاد روحي عظيم لك ارق م 
اي حي يا لعا بي شال 


)لفل شين مر متى الاتجينى الرينول : وحاها + 
ا ا مارك ع وطاق قبا الصادرة 


7 :12 تنخ لهعبكه بطق . لقهه رذ 
كل 


0010. 165لا 5 000110-68 


+ وقد نادي (بالإيمان) في بلاد الكهنة!') !! وردهم إلي معرفة الله لسكا 

دخول هذه المدينة (!!) وجده شاب (المسيح) وقال له : " لا تقدر أن تدخل هذه المدينة 

إلا بعد أن تحلق شعر رأسك ولحيتك وتأخذ في يدك سعفة نخيل" !! 

+ ولما فعل كما أمره » ظهر له الشاب مرة أخرى وعزاه . وعرقه إنه هو المسيح من 

شكله الذي كان به أثناء خدمته في العالم . فدخل مدينة الكهتة : واستطاع إقناع 

أرميوس الكاهن بالمسيح ٠‏ بعدما تمت أمامه معجزة بيد الرسول .. 

+ كما آمن الملك هو وشعبه بعدما أقام مارمتى ابنه من الموت . 

+ ثم ذهب إلي بلاد ' الطوبانيين " () !! حيث كان يظهر لهم الرب يسوع كل عيد 

ومعه ١54,6٠٠‏ البتوليين » ورأهم مارمتى ٠»‏ في عيد هناك !! 

+ ثم أتي مارمتى إلي أورشليم وأرض يهوذا وكتب انجيله بالعبراني هناك (وقيل إنه 

ترجمه بنفسه لليونانية أيضا). 

+ ووجد الرسول في المدينة (!!) رجلا مسجوناً عليه دين.لسيده » لأئه أعطاه بضاعة؛ 

غرقت في البحر . فكشف له القديس متى سره » ثم أعلمه بمال في مكان معين ٠»‏ 

فسدد دينه » وشاع خبره في المدينة (!!) فآمن كثيرون بالسيد المسيح . 

+)١(‏ فلما سمع فسطس (5005:اة5) !! [وهو اسم روماني] » غضب جداً » وأمر 
بقطع رأس مارمتى وأن يُلقي جسده للوحوش . فأتى قوم وأخذوا جسد الرسصول 
الشهيد » وجعلوه فى مكان مقدس » شفاعته تكون معنا » آمين . 


)١(‏ لا يوضح هذا السنكسار ما المقصود 'ببلاد الكهنة؟!" وقد اختلفت المصادر المختلفة (الدينية) 
والدراسات التاريخية عن أماكن خدمة واستشهاد مارمتى الرسول » ويذكر الأسقف الفورء 
يوسابيوس القيصرى وغيره : أنه بشر في اليهودية . وهناك تقاليد تفيد بأنه بشر في الحبشة وريما 
في اليمن (حيث عثر العلأمة القبطي 'بونتينوس' على إنجيله بها) . ويُستْتج من الإشارة عاليه لي 
وجود مدينة (مقدسة) » مخصصة لكهنة الإصنام » ربما كانت في الحبشة.القديمة (إليوبيا الحالية) !! 
)١(‏ أشار ابن كبر إلي هؤلاء الطوبانيين في موسوعته » دون أن يحدد لنا مكاذن هم أو زمانهم !! 
ونرجح أنها أحذ/مدن أرمينيا حيث كان يوجد الملك "أبجر' الذي آمن بالمسيح في حياته ؛ 
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)2س( نياحة البابا ديمتريوس (الأول) [البطريرك :]١‏ 
+ كان ذ في الأصل فلاحاً أمياً لا يعرف الكتابة . وقد تزوج بإمرأة » وعاشا كلاهما في 
حياة بتولية . 
+ ولما قرْبّت نياحة البابا يوليانوس (174١-188م)‏ ظهر له ملاك الرب » وأعلمه بأن 
الشخص الذي سيأتيه - في اليوم التالي- بعنقود عنب (في غير وقته) فليُمسكه 
ويصلي عليه (يرشحه) ليكون بطريركا . 
+ فلما أتاه بالعنقود » أعلم الشعب بأنه : هو الذي يليه على كرسي مارمرقس . 
اي ثم رسموهارغما عده:: 

ثم تعلم علوم الكنيسة وحفظ الكتاب المقدس . وفي عهده تم عمل حساب الأبقطي 
(الخاص بتحديد عيد ا » والأعياد الأخرى والأصوام) . 


+ وكان الشعب يصومون الصوم الكبير ثاني يوم عيد الغطاس ء وبعد 4٠‏ يوما منه 
يحتفلون بعيد الفضح » في جمعة (أسبوع) الفطير (عيد الفصح اليهودي) » ويكون 
أسبوع الآلام وحده . 7 

+ وفي غهده تم تبط مواعيد غيد الفصح (القيامة) وما برجط ينهاعجن أسحوام: 
وأرسل رسائلاً لبطاركة رومية وانطاكية وأفسس وأورشليم » فاستحسنوه . واستقروا 
عليه إلي يومنا هذا (!!) . 

+ وكان من طهارته يرى السيد المسيح وهو يناول بيده القربان . 

+ وكان يعرف الخطاة ويُبكتهم » ولا يدعهّم يتناولون من السر الأقدس إلا بعد توبتهمء 
حتى لا يذهبوا إلي الجحيم . 


+ وشك بعض العوام (في صحة رسامته) » لأنه كان مُتزو جا") فظهر له ملاك الرب 


)١(‏ يذكر تاريخ البطاركة من مارمرقس حتى ديمتريوس الكرام (وبعده) انهم كانوا إما من علمانيين 
بتوليين » أو من كهنة بتوليين . 
م 
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وأمره أن يوضح علاقته بزوجته7) » حتى لا يُعثْرِ أحدا . وظهر في زمانه مخالفون 
مثل إقليمس وأوريجانوس وأريوس وغيرهم!" . 
+ ولما كبر كانوا يحملونه على محفة ويدخلونه إلي الكنيسة لكي يعلم الشعب ٠‏ 
ووصلت سنة إلي ٠١5‏ عاماً . وتنيّح بسلام (١77م)‏ . 

+ بج بم 


: نياحة القديس أنبا زخريا (زكريا)‎ ٠ 
كان أبوه يُدعى 'قاريوس" وقد فكر في الرهبنة فأطاعته زوجته . فمضى إلي جبل‎ + 
شيهيت (وادي النطرون) وترهب عند شيخ قديس . وكان له ولد وبنت كان قد تركهما‎ 
ْ . عند أمهما‎ 
ولما حدث غلاء شديد أرسلت زوجته الأبن والأبنة إلي قاريوس في البريةء.ثم‎ + 
أخذت البنت وتركت له الصبي . فصلى له الآباء . وقد نما في الفضيلة » وكان جميل‎ 
الصورة » فحدث تذمر بسببه » وكيف يكون صبياً مثل هذا بين الرهبان ؟!.‎ 


)١(‏ يذكر تقليد قديم أنه أتى بزوجته ووضع في غطاء رأسها (الشال) جمراً متقداً » ومر به أمام 
الشعب ولم يحترق الغطاء . ثم كشف لهم سرّه معها (بتوليتهما) . 

(1) يخطىء كاتب هذه السيرة هنا . فلم يكن إقليمس (وعلى الأرجح هو العلأمة القبطي إكليمنضس 
الإسكندري) » والعلآمة أوريجانوس من الهراطقة (وهناك مناقشات كثيرة حول آراء أوريج انوس . 
ولم يُحسم موضوع انحرافه في تعليمه بصورة قاطعة بين العلماء » وقيل إنه قدا تم تحري ف كتبه 
بدافع الغيرة من شهرته) . وأما الهرطوقي الليبي أريوس » فلم يكن في عهد البابا ديمتريوس 
(0-184؟7م) بل شاعت هرطقته في عهد البابا بطرس خاتم الشهداء (؟١1-١١"م)‏ وهو الذي 
حرمه ٠‏ وليس البابا ديمتريوس ٠»‏ الذى حرّم أوريجانوس لأنه خصى نفسه>ولاجق رسامته أسقفاً فى 
فلسطين » بدون موافقته . 

:9 
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+ فمضى إلي بحيرة للنطرون (ملح) وانغمس فيها ساعات حتى صار أسود اللون . 
وذهب للتناول . فكشف الله للذُب إسيذنورس ما صنعه زكريا.وقال :"إن زكريا تقاول 
في يوم الأحد مثل إنسان » والآن فقد ضار ملاكا". 
+ واقتني الفضائل ومنها الاتضاع الكامل » وقد قال عنه أبوه "أنني تعبّت كثيراً (في 
الجهاد الروحي) ولم أصل إلي مرتبة إينى" . وظل مجاهداً ناسكاً منذ أن دخل الدير في 
سن السابعة إلي سن 07 سنةء بركة صلاته تكون معنا » آمين . 

ادي 


ا 000 

+ واختاره الرب من بين السبعين تلميذاً » كما اختاره الرسل من الشمامسة السبعة 
(أع5). 

+ وبشرً في السامرة وعمّد كثيرين » كما عمّد سيمون الساحر (الذي هلك لما أراد أن 
يشترى موهبة الروح القدس بالمال) . 

+ وأمره ملاك الرب بأن يُعلم ويُعّمد الخصى ٠‏ وكيل قنداقس!7') ملكة الحبشة . 

+ وبعدما عمدّه » نقله الملاك إلي أشدود ٠‏ فبشرٌ فيها » كما بشر في عدة بلاد بآسيا !! 
وكات 01 بالخ يكيان ينها (وحانن لماوع ) اراد تزع سدم “صلاته تكون 
معنا » آمين . 


)١(‏ كنداكة لقب لملوك الحبشة ( - إثيوبيا) مثل لقب فرعون في مصر 
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.: شهادة القديس بنتلايمون الطبيب وآخرين‎ ٠ 
كان من مدينة نيقوميديا (بآسيا الصُغرى) . وكان أبوه يعبد الأصنام » وكانت أمه‎ + 
مسيحية . وقد علّماه الطب . ثم اجتمع مع قس اسمه "أرمولاس" فعلّمه الإيمان وعمّده.‎ 
ونما في الفضيلة » وعمل االمعجزات . وقد جاءه أعمى ليعالجه ؛ فرشم عليه‎ + 
علامة الصليب فأبصر بهما . وسمع الملك بما حدث » فاستدعى الأعمى فأقر بما‎ 
. فقطع رأسه‎ ٠» جرى له وأعلن له أنه مسيحي‎ 
ولما استدعى القديس بنتلايمون » وسأله عن إيمانه » أقر بأنه مسيحي » فوعده‎ + 
باشياء عظيمة فلم يقبل » فأمر بعقابه بالضرب والصلب والتغرّيق في المياة » وألقاؤه‎ 
. في النيران » فلم يحدث له شيء !! وظهر له السيد المسيح وشجعه‎ 
فلما أمر الملك بقطع رقبته » صلى وشكر الله » وابتهل إلي الله (ليقبل روحه) فجاءه‎ + 
صوت من السماء يبشره بما أعده له في الملكوت . ونال إكليله » مع الجن ود الذين‎ 
وأقروا بالإيمان بالمسيح » فقطع الملك رؤوسهم » شفاعتهم‎ ٠ سمعوا الصوت السماوى‎ 
تكون معنا » أمين . ش ش‎ 


+ ج بي 


: )”9 نياحة البابا أغاثون (البطريرك الإسكندرى‎ ٠ 
. )4 82)502( لما تنيّح البابا بنيامين ء تم اختيار أنبا أغاثون ( > صالح)‎ + 
وقد لقى الكثير من الشدائد من أجل الإيمان . فقد. كان شخص يُسِمّى 'تاوداسيوس"‎ + 
(5ناأ1560005) وكان ملكي (خلقيدوني) المذهب . وقد ذهب إلي الخليفة (الأموى)‎ 


مك 
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يزيد بن معاوية - في دمشق - وأعطاه أموالاً كثيرة فأعطاه منشوراً (قراراً) بأن 

يتولى (إدارة) الإسكندرية والبحيرة ومريوط . 

+ وقد فرض هذا الشرير على البابا أغاثون وتلاميذه ضرائب سنوية قدرها 1" ديناراً 

على الفرد » كما طلب منه أن ينفق على الأسطول العربي ٠٠١‏ دينار كل سنة » كما 

طالب كل من يجد البابا القبطي في شارع يقتله » فلزم قلايته (الدار البطريركية) الي 

أن هلك هذا الشرير . ٠‏ 

+ وفي عهده تم الانتهاء من بناء كنيسة أبى مقار بديره . 

+ وقد أعلمه ملاك الرب عن قديس من الفيوم اسمه يوحنا ليساعده في تعليم الشنعب 

ا » الذي جلس عليه ١١‏ سنة(" , 
تنيّح بسلام . 


:]"١ نياحة البابا ديوسقورس (الثاني) [البطريك‎ ٠ 
. كان من الإسكندرية . وكان وديعا وكاملاً في الأخلاق والفضائل والعلم والععمل‎ + 
وبعد رسامته كتب رسالة - كالعادة - إلي القديس ساويرس الانطضاكي ء أكد فيها‎ 
الإيمان الأرثونكسى . وأرسل له القديس يهنأة » ويدعوه للتمسك بالإيمان‎ 
. الأرثوذكسيء مهما كثرت الاضطهادات‎ 
إلي أن تنيّح بسلام(".‎ ٠ وكان مداوما على وعظ وتعليم الشعب‎ + 
بي‎ + + 


. وفي مصدر آخر من عام 140-551م‎ )١( 
. م‎ 518-51١5 وجلس على الكرسى المرقسى من‎ )١( 
بك‎ 
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اليوم الثامن عشر من شهر بابة . ! 


: )م4١7-9/868( نياحة البابا ثاوفيلس البطريرك الإسكندرى ؟‎ ٠ 
كان تلميذاً للبابا أثناسيوس الرسولي . ولما تتيّح البابا تيموثاوس تمت رسامته محله.‎ + 
. وكان حافظاً -عن ظهر قلب - لكتب الكنيسة وتفاسيرها‎ 
وضع ميامر كثيرة!') وتحدث عن الفضائل كالمحبة والرحمة » والتحذير من التنلول‎ + 
من الأسرار المقدسة بدون استقامة. وعن القيامة وعذاب الخطاة ...الخ.‎ 
وكان أبونا القديس كيرلس (عمود الدين والتالي للبابا ثاوفيلس) ابن أخته » فاجتهد‎ + 
في تعليمه. كما أرسله للقديس سرابيون في برية شيهيت » فتتلمذ على يديهء ولما‎ 
أكمل علمه استحضره إلي قلايته (الدار البطريركية بالإس كندرية) » وكان القديس‎ 
ولما كان ثاوفيلس عند البابا أثناسيوس الرسولى سمعه يقول - وهو ينظر إلي أكوام‎ + 
من الردم أمام قلايته - أنه لو عاش لبَنى مكانها كنيسة باسم يوحنا المعمدان وأليضع‎ 
. النبي‎ 
وجاءت سيدة من رومية وكان معها بعض المال . وسمعت البابا ثاوفيلس يتح دث‎ + 
عن مشروع بناء الكنيسة مكان الأكوام الترابية » فقامت - مع إبيها - بتنظيف المكان‎ 
للبناء ء فوجدت كنزاً مغطى ببلاطة مكتوب عليها " ثيطات (6) من عهد الاس كندر‎ 
. سنة‎ 7٠١ المقدوني وله نحو‎ 
» فقال البابا أنه جاء أوان العثور عليه في عهد الملك ثيؤدوسيوس الصغير‎ + 
. )15605( وبترتيب من الله‎ ٠ وثاوفيلس البطريرك‎ 
. "الميمر' : كلمة سريانية (وقيل لاتينية : ©52650017) تعني سيرة أو تاريخ لقديس‎ )١( 
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+ فأرسل للملك لكي يرى الكنز الذهبي » فأتى وأعطى جزءاً منه للبابا ثاوفيلس . 
فبنى عدة كنائس » وأولها باسم يوحنا المعمدان وأليشع النبي » ونقل جسديهما إليها ء 
وغرفت باسم "الديماس' . وبنى كنيسة باسم العذراء في شرق اس كندرية وخضعت 
للملكيين ( الروم ) وكنيسة باسم الملاك رفائيل بالجزيرة . وقيل إنه بنى >“ كنائس 
أخرى ٠‏ ورسم إبنى المرأة الرومانية أسقفين . 

+ ولما علم الملك بمحبته لبناء الكنئتس » ساعده على هدم البرابي (معابد قدماء 
المصريين) وحول أكثرها إلي كنائس » وبنى أماكن لإيواء الغرباء » صلاته تكون 


معنا » أمين. 
+ جام 
)١(‏ شهادة القديس ثاوفيلس رين ونيد 


+ كانا يعيشان في مدينة ألفيوم » » في أيام دقلديانوس الكافر ( 22 
الوثنيون أنهما مسيحيان » فاستحضرهما والي الفيوم وسألهما عن إيمانهما »فاعترفا 
بشجاعة بالمسيح . 
+ فأمر بحفر حفرة عميقة وأن يردموا عليهما بالحجارة » وبذلك نالا إكليل الشهادة » 
شفاعتهما تكون معنا » أمين . 

)١(‏ مجمع محلي بانطاكية لمحاكمة بولس الشيمصاتى : (السيمساطى) 
+ وكان بطريركاً لانطاكية وزعم أن المسيح مجرد إنسان عادي خلقه الله من مريم » 
وأن اللاهوت صحبه ولم يتحد به » وحل به بالمشيئة. وأن الله أقنوم واحد . ولم يؤمسن 
بالابن ولا بالروح القدس . 
+ واجتمع هذا المجمع قبل مجمع نيقية بخمسة وأربعين سنة (180م) ولم يستطع البابا 
ديونيسيوس الإسكندري أن يحضر لكبر سنة » ولكنه كتب رسالة لاهوتية للمجممع أن 


ان 
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المسيح كلمة الله وأنه مساو له في الجوهر وفي الألوهية وفي الأزلية » وأن الثنالوث 
ثلاثة أقانيم في ذات اللاهوت الواحد » واستعان بشواهد كثير من العهدين . 

+ وأرسل البابا المصري رسالته مع قسيسين ٠‏ وانضم لهم ١‏ أسقفا. فأقر بولس 
بآرائه الهرطوقية » فلعنوه وقطعوه (حرموه) هو وشخص آخر كان يقول بكلامه » وتم 
نفيه ووضعوا قوانين خاصة بالكنيسة . 


: نياحة القديس القمص يحنس (يوحنا) القصير‎ ٠ 
وكان مع أخيه لوالدين صالحين » أغنياء في النعمة‎ ٠ كان من بلدة بيشة بالصعيد‎ + 
| . وفقراء في مال العالم‎ 
مضى للبرية والتقى بالقديس أنبا 'بموا" فكشف له عن صعوبة‎ ١8 وفي سن‎ + 
٠ الرهبنة» فسأل الله من أجله . فظهر له ملاك الرب وطلب أن يقبله‎ 
فأدخله وقص شعره وصلى ” أيام وثلاث ليال » فظهر ملاك الرب ورشم الملابس‎ + 
. بالصليب . ثم أبتدأ أنبا بموا في اختباره . فطرده من عنده‎ 
. فظل القديس يحنس خارج قلايته » وكان أنبا بموا يخرج ويضربه بجريدة نخل‎ + 
ولما خرج القديس في اليوم السابع إلي الكنيسة » رأى سبعة أكاليل يضعها 7 ملاتكة‎ 
. على رأس أنبا يحنس . فصار مقبولاً لديه‎ 
ميلاً.‎ ١ ثم أعطاه عوداً جافاً وطلب منه أن يرويه مرتين يوميا من نبع ماء يبُعد‎ + 
. ' وبعد ” سنوات أثمر العود الجاف . فقال للشيوخ : ' خذوا كلوا من ثمرة الطاعة‎ 
وظل القديس يحنس يخدم معلمه خلال مرضه دون كلمة ش كر » إلي أن اقترب‎ + 
موعد نياحته . فقال للرهبان عنه "إنه ملاك" ووصاه أن يقيم في مكان غرس الشجرة‎ 
. (حاليا دير السريان)‎ 
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+ وقام البابا ثاوفيلس برسامته "ايغومانوس" (قمص) لكنيسة الدير . وعندما وضع يده 
عليه » سمع الرهبان صوتاً سمائياً يقول " مستحق مستحق مستحق " (8105) . 

+ وأوفده البابا إلي بابل لإحضار أجساد الفتية الثلاثة إلي الكنيسة التي بناها باسمهم 
بالإسكلارية » فحملته سنحابة إلى غناك ».ولكن خرج ضوت متهم بأنهم لحن يفازقوا 
بابل » ووعوده بأن يأتوا للإسكندرية » بعد تعمير قناديل الكنيسة بالزيت بدون نار ء 
وجاعوا فعلاً إليها. وأشعلوا القناديل . 

+ وذات مرة رآه راهباً وهو نائم والملائكة تروح عليه من شدة المّر !! 

+ ولما جاء البربر للهجوم على ديره هرب ليلا » حتى لا يقتله بربري ويذهب بس ببه 
إلى الجحِيم 111 

+وعند نياحته رأى الرجل الذى كان يخدمه الملائكة والقديسين أنبا باخوم وأنبا مقار 
وأنبا أنطونيوس وهم يرتلون . وصعدوا بروحه إلى السماء . ولفا ذهب خادمه إلى 
مغارته » وجده قد تنيحٌ وهو ساجد على ركبتيه . وأجرى الله من جسده عجائب 
كثيرة» شفاعته تكون معنا » آمين . 


)١(‏ تذكار نقل أعضاء لعازر الذى أقامه الرب من بين الأموات("): 

+ وقد أرسل أحد الملوك لإحضاره من قبره - فى قبرص - إلى القسطنطينية » حيث 
وجده فى قبر من الرخام » لوه فى العاضمة الإيزلطية ٠.‏ وينوا له بيعة. 

: نياحة يوئيل النبى‎ )١( 

+ وقد تنبأ فى زمن آسا الملك حفيد سليمان . وقد كان يعظ شعبه . 


)١(‏ بعد القيامة ت تمت رسامة لعازر أسقفا لقبرص وظل بالجزيرة إلى أن تنيحٌ بعد ٠م‏ سنة من 
| الخدمة بها . 


لمن 
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+ وتنبأ عن مجئ المسيح إلى أورشليم وآلامه وعن حلول الروح القدس على تلاميذه 
يوم عيد العنصره (الخمسين) » وهو ما أشار إليه القديس بطرس فى حديثه يومذاك . 
+ كما تتبأ عن انتشار المسيحية فى أورشليم (صهيون) إذ قال : '" يخرج ينبوع من 
بيت الرب يسقى وادى شليم . كما تنبأ عن الحروب التى ستحدث قبل مجئ المسيح 
الثانى » وعن علامات القيامة الطبيعية!') مثل إظلام الشمس والقمر . 

وكانت نبوته قبل الميلاد بنحو ألف عام » وكان من سبط روبيل (رأوبين) وتنيح 
فى شيخوخة وتم دفنه فى حقله » صلاته تكون معنا » آمين . 

(") تذكار السيدة العذراء والدة الاله : 

نعيد تذكاراً لها » لأنها تتشفع دائما من أجلنا أمام أبنها » شفاعتها تكون معنا ٠‏ آمين . 


: استشهاد القديس لوقا البشير الانجيلى الطبيب‎ )١( 
. كان من بين السبعين تلميذاً . وخدم مع الرسولين بطرس وبولس‎ + 
وبعد استشهادهما خدم فى نواحى رومية » ثم شكاه الوثنيون واليهود للإمبراطور‎ + 
. نيرون بزعم أنه يضل الشعب بتعليمه وسحره‎ 
فلما علم بأنه سيرحل سريعا من العالم » وجد صيادا » فأعطاه كل ما كان معه مسن‎ + 
. كتب , لكي يستفيد بها‎ 
فلما سأله نيرون عن إيمانه أعترف به » فأمر بقطع يده التى يكتب بها ولكن القديس‎ + 
وضعها مكانها فالتصقت ثم فصلها فانفصلت .فآمن وزير نيرون وزوجته و7176‎ 
. شخصا آخر . فأمر نيرون بقطع رؤوسهم مع القديس لوقا‎ 
مت‎ 1 7١ ذكر السيد المسيح 4 علامات : دينية + اجتماعية + تاريخية + طبيعية (مر؟١١ »لو‎ )١( 
ْ .) 35 
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+ ثم أمر بإلقاء جسده الطاهر فى جوال فى البحر » وبتدبير الله وصل إلى جزيرة»ء 
فأخذه مؤمن وكفنه . شفاعته تكون معنا » آمين . ا 
+ الى 


٠ 


:)845- 8”1١( ٠" / نياحة القديس أنبا يوساب الاول البابا‎ )١( 

+ كان من والدين من أغنياء منوف ,٠‏ وتنيّحا وتركاه » فرعاه محبى الله . ولما صار 

شاب وزع معظم ماله على الفقراء وترهب عند قديس شيخ . 

+ ولما سمع به البابا مزقس الثانى (:99/, - 8١9‏ ) أتى به إلى الدار البطريركية»ء 

فأقام معه مدة » ثم طلب من البابا عودته للبرية » فرسمه قسأً » ومكث فى البرية إلى 

أن تنيح البابا سيمون الثانى (570) . وبقى الكرسى المرقسى شاغراً عدداً من السنين. 

+ وكان بعض الأساقفة قد أخذوا مالاً من مسيحى كان مُديراً للديوان بالإسكندرية 

وكان علمانيا ومتزوجاً » ووافقهم بعض عامة الشعب على رسيامته ٠‏ ولكن باقى 

الأساقفة أنكروا فعلتهم ..وصلُوا إلى الله . 

00 089 

ومضى إليه بعض الأساقفة » وصلوا إلى الله ليعطيهم علامة وهى أن يجدوا بابسه 

مفتوحا » فلما وجدوا باب قلايته مفتوحا » دخلوا وقيدوه وقالوا 'مستحق ".(4:)4095). 

+ ولما صار بلريرة 0م اهم م . وكان يوفر من مصاريفه ويشترى 
بها أملاكاً لوقفها للكنائس . 

+ فحدثت له تجربة شيطانية » بسبب أسقفين غير روحيين » أستغاث شعباهما به 

لمحاكمتهما وطردهما » وإلا مضوا إلى ملة أخرى !! . ' ٠‏ 

+ فلما حرمهما مجمع الأساقفة » شكيا البابا بشهادات زور ٠»‏ فأرسل الأمير ( الوالى ) 

أكأئ ويف الج ليكتزيونا البانا :"فنها ويه والسيت جاء فى العموة و أسيي : 

مه 
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فازداد غضباأ وأخرج سكين (خنجراً) وطعن به البابا فى جنبه » فقطِعت ثيابه فقط . 

+ فاحترمه وأحضره إلى الوالى ٠‏ فاستخبر. عن قضيته . وأثبت عدم صحة شكوى 
الأسقفين المحرومين . فأعطاه وثيقة بعدم معارضة أحد فى رئاسته وقراراته . 

+ وداوم على تعليم الشعب حتى تنيح بسلام » بعد أن عر 87 سنةاء بعدما أقام على 
الكرسى المرقسى ١5‏ سنة صلاته تكون معنا » آمين . 

(؟) شهادة القديس ديونيسيوس أسقف قرنثيوس : 

وقد نال إكليله فى عهد دقلديانوس وزميله مكسيميانوس (7٠م)‏ وبعد عقوبات كثيرة 
قمحا ركبته .شفاخته تكون هنا" + أمين: : 


الكل رون 


: نياحة القديس إيلاريون‎ )١( 

+ كان من غزة وكان أبواه وثنيين ٠‏ وقد علماه العلوم اليونانية ثم أستكمل دراسته فى 
الإسكندرية » واشتاق إلى معرفة العلوم المسيحية » وكان البابا ألكسندروس يشرحها 
له» فأمن وأعتمد 5 

+ وبقى عنده فترة إلى أن تنيح والداه فوزع أملاكهما على الفقراء . 

+ ولما ترهب كان يصوم الأسبوع كاملاً » وكان يتغذى بالبقول والأعشاب . فاستضاء 
قلبه » وأعطاه الله نعمة الثبوة وعمل المعجزات . 

+ وكان من تلاميذ القديس إبيفانيوس . وقد تنبأ له بأنه سيكون أسقفاً فى قبرصء 
وهو ما حدّث فعلاً . وقضى 57 سنة فى العبادة . ثم تنيح فى سن م سنة. وقد 
مدحه القديس ذهبى الفم والقديس باسيليوس الكبير » صلاته تكون معنا ٠‏ آمين . 
لا لد 


لط ف 
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: تذكار القديسين أنبا أبيب وأنبا أبوللو‎ )١( 

+ فى هذا اليوم تنيح القديس المجاهد نبأ أبيب ٠‏ ونعيد فيه أيضا يتذكار أنبا أبوللو 
المتشبه بالملائكة . 

+ وكان والدا القديس أبوللو بارين ومحبين للمساكين » ولم يكن لهما ولد . وذات ليلة 
رأت أمه - فى حلم - إنسانأ نورانيً يغرس شجرة فى منزّلهما . وأنها أثمرت فذاقتها. 
وأعلمها زوجها أنه رأى.نفس الرؤيا . فمجدا الله » وزادا فى جهادهما الروحى وكانا 
يصومان يومين يوميبن . 

< سا جد ارم ررحت فى اكطاي ههزن أل ررقن أ يلقن فربنّاه 
والداه تربية روحية » فمال للرهبنة فى شبابه - : 

د عقاولل من اننا لمكاء ويجاهنا عقا الل لوعو قا يجا وقر اباد 
قال القديس أبوللو لرهبانه سبوا ا ل "!! فشك 
بعض الأخوة فى كلامه !! . ا 

* وى نفس اليم ملت راهب ؛ ون كم من اموت ووبخهم على شك ف كلام لب 
أبوللو » ثم رقد فى الرب ثانية » فتعجب الأخوة . 

0 ل د أعلن 
لهم بأن القديس مقار الكبير سيرسل لهم رسالة مملوءة ة تعزية . وبعيما تكلم بهذا وصل 
أخ ومعه رسالة » » فتعزوا بها . 

+ وكان القديس أبوللو قد مضى إلى (مغارة) القديس ' “نبأ بأأماض ' (مشدمسم) 
ورأف القديتية العتلئجة عردن1.: للع 


- تروى بعض المصادر القديمة أن هذا القديس قد ذهيت إليه فى مغاوكقيه نُذمفنيدة شريرة‎ )١( 
ولكنه وعظها » حتى تابت. وجاهدت بشدة وظلِت يمبعه فيو زمغارته » فأشاع‎ ٠ ليحاربه بها عدو الخير‎ 
عدو الخير أن معه سيدة » فذهب إليه بعض الآباء  ومنهم القديس أبوللو  ورأوا جهادها العظيم‎ 
. من أجل خلاص نفسها. وتنيخت وهم هناك‎ 
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وتنيح القديس أبوللو ‏ بعد جهاد مع النعمة ‏ صلاته تكون معنا ٠‏ آمين . 

: تذكار تكريس كنيسة القديس ( الشهيد ) يوليوس الأقفهصى‎ )١( 

+ استشهد بعد هلاك دقلديانوس - فى طوة وقبل أن يعتمد الإمبراطور قسطنطين 
(الكبير) بفترة يسيرة . 

+ ولما سمع باستشهاد القائد يوليوس الإقفهصى , وكيف أنه كان يهتم بأجساد الشهداء 
ودفنهم وكتابة سيرهم . فأمر بإنشأ كنيسة بالاسكندرية ووضع جسده بها ء وكرسها 


البايا'الكسكوريل ١١‏ كتفاصته تكون مهنا > أمين .- 
+ الى 


© استشهاد القديس تيمون : ' 
+ هو أحد السبعين تلميذأ » الذين أختارهم السيد المسيح . وحلت عليه نعمة الروح 
القدس يوم الخمسين ». واختاره الرسل من بين الشمامسة السبع . 
+ ثم رسموه أسقفأ بمدينة 'بسرّى " فى البلقان (اليونان) فعممد كثيرا من اليهود 
واليونانيين . فقبض عليه والى المدينة وعاقبه بشدة » ثم أحرقة بالنار » ففال إكليله 
بسلام » بركة شفاعته تكون معنا ٠‏ آمين . 


: ) شهادة القديس مقار أسقف قاو ( ادكو‎ ٠ 
فأعلن لهم أنه كان‎ ٠ كان ممتلتئأ نعمة » وكان يبكى دائما » وسأله تلاميذه عن ذلك‎ + 
. ينظر خطايا الشعب وأعمالهم الشريرة » كما يرى المرء الزيت فى زجاجة‎ 


.) 5628-0 > دمن عام‎ )١( 
"١ 
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+ وذات مرة رأى السيد المسيح بالهيكل والملائكة يقدمون له أعمال الشعب واحدآ 
واحدأ . وسمع صوتا يقول : " يا أسقف ٠‏ لماذا تغفل عن شعبك ولا تعظهم ؟ " 

+ فقال له القديس : " يارب هم لا يقبلون كلامى . ' ققال له المجد : ' يجب على 
الأسقف أن يعظ شعبه » فإن قبلوه (أنتفعوا) وإلا تكون دماؤهم على رؤوسهم " 
(يتحملون مسئولية عدم طاعتهم) .ولذلك كان القديس يبكى طول الوقت !!. 

+ ولما دعوه إلى المجمع (الخلقيدونى سنة 45١‏ م) بمرافقة البابا ديوسقورس ووصلا 
إلى قصر الإمبراطور البيزنطى (مرقيان) لم يدعه الحراس يدخل لأجل ملابسه 
الحقيرة » حتى عرفهم البابا بأنه أسقف (أدكو) . 

+ ولما دخل » حرم قول المجمع والملك » فنفوه مع البابا ديوس قورس إلى جزيرة 
غاغرا (فى بحر إيجة) . 

+ ومن هناك أرسله البابا بصحبه تاجر مؤمن من الإسكندرية » لأنه تنب له قائلا : 
' إن لك إكليل شهادة هناك " . فلما وصل إلى الإسكندرية وصل فى نفس الوقت 
رسول الإمبراطور ومعه كتابه المؤيد للطبيعتين للسيد المسيح. 

+ ققال " إن مَنْ يُوقع على الكتاب (يعترف بقرارات مجمع خلقيدونية ) أجعله 
بطريرك ا " . وكان موجوداً مقدم القسوس (قمص) يدعى ' براتويارى " 
(بروتريوس) 5ناة:ه؛2:0 ٠‏ فأخذ الكتاب (القرار) ليوقع عليه أولاً » فذكته القديس 
مقار الأسقف بما قاله له البابا ديوسقورس , وهو متوجه إلى المجمع (الخلقيدونى): 
"إنك تستولى على كنيستى من بعدى " !! فتذكر كلامه وتوقف عن الكتابة (التوقيع) . 

+ فلما رأى رسول الملك :1:ت-4 لمم يوقع على القرار » قام ورفس القديس مقار ء 
فمات فى الحال ونال إكليل الشهادة من أجل التمسك بالإيمان الأرثونكسى . شفاعته 
تكون معنا » آمين . | 


+ جا 
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: إستشهاد القديسين مركيانوس ومرقوريوس‎ ٠ 
. وكانا تلميذين للقديس بولس الشهيد بطريرك القسطنطينية‎ + 
ولما كان الإمبراطور قسطنطينوس بن قسطنطين (الكبير) قد وافق على بدعة‎ + 
وأوصى بقتله‎ ٠ فنفاه الشرير إلى بلاد الأرمن‎ ٠» أريوس » وعاند البطريرك بولس‎ 
. هناك » فنال إكليله بالخنق . شفاعته تكون معنا » أمين‎ 
وكان يوم.نفيه أن هذين القديسين لعنا الملك وأعلنا أنه أريوسى ؛ فأوصل‎ + 
. الأريوسيون الحاضرون ما قالاه له » فأمر بقتلهما » ودفنهما فى نفس مكان الإعدام‎ 
وفى زمان القديس يوحنا ذهبى الفم (أواخر القرن ؛ م) أحضر جسديهما‎ + 
. للقسطنطينية » وبنى لهما هيكلاً » ووضعهما فيه » شفاعتهما تكون معنا » آمين‎ 


٠ : شهادة القديس ديمتريوس اليونانى‎ ٠ 
كان فى عهد مكسيميانوس (شريك دقلديانوس فى الحُكم) وكان من مدينة‎ + 
. تسالونيكى (باليونان) وتعلم علوماً كثيرة فلسفية وروحية‎ 
ولما كان يبشر بالمسيح هناك أغتاظ منه الوثنيون وشكوه للملك الفافر » فأمر‎ + 
بإحضاره أمامه . وكان فى أيامه رجل مصارع قوى جداً فى جسمه » وكان الملك‎ 
. يحبه » وكان قد قرر أن يبذل أموالً كثيرة لمن يغلبه‎ 
فذهب مسيحى أسمه " نسطر " » من الحاضرين مع القديس ديمتريوس وطلب منه‎ + 
أن يصلى له » ويرسم بيده علامة الصليب عليه . فلما فعل تقدم الشاب للملك ليصارِع‎ 
. الشخص القوى‎ 
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+ فلما غلبه المسيحى » حزن الملك وتعجب من سبب هزيمته هذه المرة !! وسأل 
الجند عن ذلك , فأخبروه بأن القديس ديمتريوس صلى وصلب عليه . 

+ فاغتاظ الشرير » وأمر بضرب القديس » لأنه رفضن أن يبخر لأصنامه ويسجد لها. 
+ ثم أمر بضربه بالحراب حتى يتمزق جسده ويموت . فأعلموا القديس بذلك » حتى 
يخاف ويترك إيمانه بالمسيح ويسجد للّصنام . 

+ فقال لهم بإيمان : " إننى مؤمن بالمسيح » فاعملوا بى ما شئتم ' . 

+ فطعنه الجند بالحراب حتى أسلم الروح ونال إكليله » شفاعته تكون معنا » آمين . 
+ فأخفاه أحد المسيحيين إلى انقضاء زمان الاضطهاد (فى عهد قسطنطين) فى جرن 
رخام » وبنيت كنيسة بتسالونيكى » ووضعوا فيها جسده . وكان يصنع المعجزات . 
وكان يسيل منه ذهن ( زيت ) طيْبٍ » يشفى من يدهن منه بإيمان » وقد حكي. ذلك 
كاهن رآه ( لكاتب السيرة ) . ش 


: نياحة القديس إبراهيم المنوفى‎ ٠ 
كان من منوف من والدين غنيين فى النعمة والمال . فلما كبر القديس اشستاق‎ + 
. للرهبنة ومضى إلى القديس باخوميوس فى أخميم‎ 

+ وظل يجاهد عنده 7 سنة ثم طلب منه أن يتعبد فى مغارات الصحصراء . وكان 
يعمل شباك صيد السمك . وكان شخص يأخذ عمل يديه » ويبيعه ويشترى له فول 
جاف » ويتصدق عنه بباقى ثمن البيع . 

+ وكان يتناول القليل من الفول المبلول مع ملح يرشه عليه كل مساء-- وظل على 
هذه الحالة ١"‏ سنة . وكان الرداء الذى خرج به من الدير قد تمزق » فكان يستر 
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جسده بقطعة من الخيش !! وكان يذهب إلى الدير كل ” - ” سنين للتناول من السر 
الأقدس . 
+ وكان فى بداية سكناه فى المغارة » تأتى إليه الشياطين وتفزعه بأصوات مرعبة ء 
فكان يطردهم كما يفعل الإنسان مع الكلب :ونا متك ساهة زجيلة التدعن انيسن 
تادرس تلميذ القديس باخوميوس ٠‏ وقبلّه وصنع له مطانية عدم وسأله أن يذكره 
فى صلواته » وأن يصلى له بعد نياحته . 
+ وقام ليصلى - مع القديس تادرس - وأسلم الروح (أثناء الصلاة معأ) ؛ فحمله 
الرهبان إلى الدير » بركة صلواته تكون معنا » أمين . 

+ جام 


: استشهاد القديسين مكسيموس ودوميتيوس وبقطر وفيلبس‎ ٠ 

+ كان هؤلاء القديسين » فى عهد الإمبراطور الوثنى داكيوس (وناةء176) الذى فى 
عهده هرب السبعة فتية القديسين ' بأفسس " » واختفوا فى كهف فى الجبل: .. 
+ وكان هؤلاء القديسون من رومية » جمعهم الشوق للمسيح وعبادته . 
+ وفى أثناء هذا الاضطهاد تقدموا بأنفسهم إلى الأمير (الوالى) وأعلنوا إيمانهم أمامه؛ 
فأمر بضربهم بسياط من جلد طرى وموجع ثم ضربهم بالعصى » ثم أحرقوا 
ظهورهم بسيوخ محماة بالنار » ثم دلكوا أجسادهم (جروحهم) بقماش من شعر (خشن) 
مغموس فى خل وملح (ليلهبهم ويؤلم جروحهم). 
+ فلما صبروا وشكروا » ولم ينكروا مسيحهم » وآمن كثيرون بالإيمان المسيحى ٠‏ 
أمر الشرير بقطع رقابهم. وبذلك رحلوا جميعا إلى الفردوس » حيث يسعدون بمخلدص 
النفوس ٠‏ شفاعتهم تكون معنا » آمين . 
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: 717 / نياحة القديس البابا بطرس الثالث الإسكندرى البطريرك‎ ٠ 
تمت رسامته بعد البابا تيموثاوس الثاني (50: -577) وقد أرسل له القديس‎ + 
أكاكيوس بطريرك القسطنطينية رسالة أعترف فيها بالطبيعة الواحدة (للسيد المسيح)‎ 
كما جاء بأقوال القديس كيرلص (الكبير) والقديس ديوس قورس (الأول) وأرسل له‎ 
5 
عاد بعد مدة وظل فى وعظه ». سواء فى منفاه (بالرسائل) أو بحضوره . وأقام على‎ 
. الكرسى الرسولى المرقسى 8 سنين7) . صلاته تكون معنا ء أمين‎ 


ا 


: نياحة القديس قرياقوس اليونانى‎ )١( 
كان من كورنثوس (باليونان) من أبوين مسيحيين أرثوذكسيين » وقد علماه علوم‎ + 
. الكنيسة » ثم قدماه لأبن عمه أنبا بطرس أسقف كورونثوس ». فرسمه أغنسطس("‎ 
وكان دائم القراءة والبحث فى تفسير كتب الكنيسة » وكان. يعظ بالكنيسة . ولمابلغ‎ + 
سنةء أراد أبواه أن يزوجاه ففضل البتولية والتكريس . فمضى إلى أورشليم»‎ ١8 سن‎ 
فأرسله للقديس " أوثيميوس " أب رهبان‎ ٠ فباركه القديس كيرلس الأسقف الأورشليمى‎ 
. فلسطين ففرح به وأرسله للآباء ليعرف محاربات الشياطين‎ 


)١(‏ والأصح ١١‏ سنة ( من /الا4 - 445 م). 
)١(‏ الأصح : ' أتاغنوستيس ' ( 42882051415 ) أى ' قارئ ' فى اليونانية . 
5" 
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+ وقد أظهر ثسكا شديداً واتضاعاً , فأعطاه الله موهبة شفاء الأمراض . وأخذه 
القديس كيرلس الاورشليمى لمجمع القسطنطينية 78١(‏ م) . ثم تنيح بشيبة صالحة » 
وظل جسده بأورشليم » وكان كل من ينظر إليه يظن أنه تنيح منذ فترة بسيطة جدا !!» 
وقد مر عليه (الآن) 7٠٠١‏ سنة()» لأنه كان فى زمن الإمبراطور ثيؤدوسيوس الكبير 


(أواخر ق ؛ م) 


: استشهاد القديسين يوحنا ويعقوب فى بلاد الرس‎ )١( 

+ كانا أسقفين فى بلاد فارس ( العجم - إيران ) » ولما طالبهما سابور بن هرمز 
الملك الفارسى بالسجود للنار والشمس ( وكان يعبدهما ) رفضا » فأمر بتعذيبهما . 

+ وكانا أثناء هذا العذاب يعظان الشعب ٠»‏ ليتمسك بالإيمان بالمسيح . شم ألقاهما 
الشرير فى النار » فنالا إكليل الشهادة » بركة شفاعتهما تكون معنا ٠‏ أمين . 

(1) شهادة القديس توما أسقف دمشق : - 

+ وكان ذلك فى بداية استيلاء العرب على الشام (57727م) . 

+ وكان القنينن قد يجادل علا منهم اقلم يقل كلمة « ون للست الأمسيق (الواتسني 
العربى لدمشق) أنه لعن دينه !!. 

+ فأحضره الوالى » وأعلن له القديس أنه لم يلعن (يسب) دينه » بل أثبت للمناظر له 
أن الديانة المسيحية وشريعتها حق » وأنه ليس بعدها شريعة أخرى . 

+ فقال له الأمير : " هل شريعتنا هى عندك من الله ؟ " » فأجاب بالنفى . فأمر بقتضع 
رأسه » ونال إكليله ٠‏ شفاعته تكون معنا ٠‏ آمين. 


. م‎ ١١ ومن هذا التاريخ يمكن استنتاج أن كاتب هذه السيرة كان فى أواخر القرن‎ )١( 
/ 
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(*) أستشهاد القديسين إبيماخوس وغرديانوس : 
+ وكانا من أهل رومية ٠‏ وقد أخبر الأشرار والى الإمبراطور مكسيميانوس أنهما 
مسيحيان . فسألهما عن إيمانهما ٠‏ فشهدا أمامه بأمانة . | 
+ ثم وبخاه على تركه عبادة الله » الذى خلق السموات والأرض » وعبادة أصنام 
مصنوعة بأيدى الناس , ولا تسمع ولا تبصر ؛ وقد سكن فيها الشيطان ؛: وأضل 
الناس بها » ومع ذلك لم يسمع لهما الوالى . 
+ وتعجب من تمسكهما بالإيمان وجهادهما من أجل الشهادة له بحماس » فاضطر أن 
يقطع رأسيهما ء فنالا معا إكليل الشهادة » بركة شفاعتهما تكون معنا » آمين . 

+ + بي 


: ظهور رأس الشهيد لونجينوس بالقدس‎ ٠ 
آمن " لونجينوس " القائد الرومانى » الذى طعن السيد المسيح بالحربة (كما ورد‎ + 
تفصيليا يوم 2 أبيب) وتعمد وبشر بالمسيحية فى كبادوكيا (بآسيا الصغرى) د‎ 
١ . خبره إلى الإمبراطور " طيباريوس ' قيصر » فأمر بقطع رقبته‎ 
فآراها لليهود » ففرحوا بذلك . ثم أمر الشرير بدفن الرأس‎ ٠ فتم نقلها إلى بيلاطس‎ + 
. فى تلال خلف أسوار أورشليم‎ 
. وكانت امرأة قد آمنت على يده بالمسيح » وبكت عند قطع رأسه‎ + 
لتتبارك بآثارها المقدسة وتتشفع‎ ٠ وحدث أن فقدت بصرهاء » فأخذها أبنها لأورشليم‎ + 
بالرب فى كنيسته. وفجأة مات إبنها » فزاد حزنها » وخاصة لعدم قدرتها على العودة‎ 
| إلى كبادوكيا وحدها.‎ 
- وفى الليل ظهر لها القديس لونجينوس الشهيد » فى المنام - مع أبنها الراحل‎ + 
وطلب منها أن تذهب لمكان معين لتحمل رأسه. فلما ذهبت وحفرت » خرجت رائحة‎ 
.!! فأبصرت بعينيها‎ ٠ طيبة ونور لمع‎ 

14 
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+ ثم قبلت رأس الشهيد وطيبتها ووضعتها مع جسد أبنها ومضت إلى بلادها . شفاعته 


: نياحة القديس فيلكس (سعيد > <فاء1) بابا روما‎ )١( 
كان من أبوين مسيحيين فعلماه وسمحا له بالتكريس , فتمت رسامته شماسآأً؛ء ثم‎ + 
قساً . ولما تنيح البابا ديونيسيوس (الرومانى) فى زمن البابا ' ثاونا " الإسكندرى‎ 
. اختير لكرسى روما‎ )5١١-7581( 
ولما أثار تاودورس قيصر الاضطهاد الشديد واستشهد فى عهده كثيرون » نال منه‎ + 
!! فابتهل إلى الله لكى يتدخل ؛ فأهلكه فى العام التالى لحكمه‎ ٠ شدة وضيق‎ 
-7854( وقد تنبأ هذا القديس بما سيحدث بعد تولى الإمبراطور الكافر دقلديانوس‎ + 
من اضطهادات شديدة جدأ » وطلب من الله أن لا يريه هذه الأيام » فتنيح فى‎ 25 
» أول عام لتولى دقلديانوس (784 م) » بعدما أقام على الكرسى الرسولى 5,5 سنة‎ 
. وترك مؤلفات روحيه عظيمة . بركة صلواته تكون معنا ء آمين‎ 
: وفى هذا اليوم أيضا اجتمع الرب يسوع . مع تلاميذه‎ )١( 
بجبل قسقام (> الدير المحرق الآن) وأقام به أول قداس » كما يشهد به القديس‎ 
فيلوثاؤس , والقديس كيرلص (الكبير)!".‎ 

+ اي 


)١(‏ تذكر مخطوطة (بدير المحرق) للقديس البابا ثاؤفيلس » بأن أم النور قد ظهرت له فى رؤيا 
وأخبرته بخط سير العائلة المقدسة لمصر ٠‏ وأن السيد له المجد قد دشن بنفسه مذبح دير المحرق ٠‏ 
(راجع كتابنا : ' المسيح فى مصر ' » طبعة المحبة) . 
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: أستشهاد القديس جرجس الاسكندرانى‎ )١( 

+ كان أبوه تاجراً بالإسكندرية » ولم يكن له ابن » فحضر عيد تكريس كنيسة القديس 
الشهيد مارجرجس الرومانى » فى اللد (بفلسطين) » يوم 7 هاتور . وتشفع بالقديس » 
فرزقه الله بولد أسماه ' جرجس " (ودانع6602) . ش 

+ ولما تنيح والداه رعاه خاله " أرمانيوس " الوالى الوثنى للإسكندرية؛ الذى كانت له 
أبنة . وقد خرجت مع صديقتها خارج المدينة فسمعت رهباناً فى:دير وهم يس بحون: 
فدخلت الترانيم إلى قلبها . 

+ ولما سألت جرجس - ابن عمتها - أخبرها عن الإيمان بالمسيح » ؛فأمنت بهء 
واعترفت أمام والدها . فلاطفها فلم تترك الإيمان . ثم قطع رأسها ونالت إكليلها . 

+ فأعلمه الأشرار أن جرجس هو السبب . فعذبه بشدة ثم أرسله إلى أريانوس والى 
إنصنا القاسى القلب ٠‏ فعذبه بدوره ثم قطع رأسه . وحمل شماس يدعى " صموئيل " 
جسد القديس إلى منف (البدرشين بالجيزة) . 

+ ثم قامت إمرأة أرمانيوس الوالى بنقل جسده إلى جوار ابتها الثشهيدة » شسفاعتهما 
تكون معنا » أمين . 

(؟) استشهاد القديس أنبا نهروة : 

+ كان من الفيوم وكان محبا لله ولعبادته . وقد تمَنّى نيل إكليلٌ الشهادة مثل الشهداء . 
فمضى إلى الإسكندرية » ولكن جاءته رؤيا بأنه لابد أن يستشهد بإنطاكية (بسوريا) . 
+ وظل يفكر كيف يصل إليها. فحمله ملاك الرب إلى إنطاكية وأدخله إلى قصر 
الإمبراطور دقلديانوس الكافر. فتعجب من حضوره هكذا » بعدما شرح له القديس 


ما حدث . 


(8 
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+ فعرض عليه الجوائز وأفخر الملابس فرفض . فهدده الشرير . ثم أمر بتعذييه 
بالضرب . ثم بالإلقاء للُسود وبحرقه بالنار » وعصره بالهمبازين ثم وضعه فى 
الزيت المغلى » فلم تضراه كلها » ثم قطع رأسه » ونال إكليله 

+ واتفق وجود القديس (القائد) يوليوس الاقفهصى هناك ٠‏ فأخذ جسده . وأرسله إلى 
يلك فق معدن تيكو انة حطازية ‏ #فاعته تكون امنيا اميد 

(*) نياحة القديس مينا أسقف تمى: | 

+ من سمنود » وكان وحيدآ لوالديه . وكانا كلاهما بارين يقضيان حياتهما فى صوم 
ونسك . ولما كبر أزوجاه دون إرادته » ولكنه رضى طاعة لهما . 

ال ار روي ايا ا ا 0 
المسوح الشعر تحت ثيابهما . ثم ودع زوجته ومضى إلى دير الأنبا أنطونيوس 
(بالبحر الأحمر) . 

+ ثم جاء أنبا مينا إلى دير أبى مقار ٠‏ حيث تتلمذ على يد القديسين إبرام وجاورجة » 
ونما جداً فى النعمة والحكمة . فحسده إبليس وضربه فى رجليه . فظل ملقفى على 
الأرض لمدة شهرين ٠»‏ إلى أن شفاه الله . 

© ولنا ثرا تركيجه للأسقيية عرن نجدا على كراق البرقة :زنك ريتامتة لقنا لتاتسى 
(حاليا تمى الأمديد بالدقهلية) ومنحه الله موهبة شفاء المرضى . وشارك فى رسامة ؟5 
بطاركة (البابا الكسندروس الثانى وقزمان الأول وتادرس وخائيل الأول - 7١5‏ - 
0 م) . 

+ ولما علم بالروح بساعة إنتقاله أحضر شعبه وأوصاهم أن يثبتوا فى الإيمان 
الأرثوذكسى . ويحفظوا وصايا الله . ثم رقد بسلام » صلاته تكون معنا ٠‏ آمين . 

(4) تذكار تكريس كنيسة الشهيد مارجرجس الكبير ( الرومانى ) باللد : 

+ وقد أراد دقلديانوس الكافر هدمها . فأرسل قائدأ ييسمى'" أوهيوس " إلى اللد 
(بفلسطين) فلما ضرب أيقونة القديس بقضيب بكبرياء وباستهزاء بالمسيحيين » إنكسمر 
القنديل الذى أمام الأيقونة. وسقط على الأرض . ثم مات وطرحوه فى البحر . 


الا 


0010. 5ع الا35ع160-1أم 60 


+ ولما سمع دقلديانوس » فكر أن يهدم هذه الكنيسة » لكن الرب ضربه بالعمى ٠‏ 
وثار عليه أهل المملكة (الدولة الرومانية) » وتولى الملك قسطنطين البار . شفاعة 
القديس مارجرجس الرومانى تكون معنا » آمين . ش 

+ اي 


٠‏ تذكار الأربعة حيوانات الغير متجسدين ( الكائنات الحية ) الحاملين للعمرش 

الإلهى : 

كما ذكرّهم سفر الرؤيا ( رؤة: ؟) وكما رآهم إشعياء النبى (إش " :5 ) . وذكر 
القديس يوحنا الرائى » واشعياء تسبيحهم للثالوث القدوس ., كما تحدث عنهم حزقيال 
النبى (حز :١‏ »). 
+ وذكر الآباء أن الرب الإله قد سمح لهم بأن يكونوا قريبين منه » ليسألوه فى الخليقة 
(يتشفعوا من أجل سكان الأرض) . فوجه الكائن الروحى الذى يشبه ' الإنسان " 
يتشفع فى البشر ٠‏ وصاحب وجه 'الأسد" يتشفع فى الوحوش البرية؛ والذى له وجه 
' الثور " يسأل الله عن البهائم (الأليفة)» والذى له وجه بشكل " نسر " يسأل عن الطيور.. 
+ وهم أكثر القوات السمائية قربا من الله » وأن تذكارهم فى هذا اليوم » هو تذكار 
بناء كنائس باسمهم فى ذلك اليوم ء لأنهم يتشفعون فى كل الخليقة » شفاعتهم تكون 
معنا » آمين . 


: تذكار لقاء سائح مع علّمانى صالح‎ )١( 
إن‎ ٠ أراد سائح أن يأخذ درس من الرب يُفرح به قلبه . فقال : " يارب طيّب قلبى‎ + 
كنت قد أرضئيتك " ؟!.‎ 
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+ فظهر له ملاك الرب وأعطاه عنوان بقال » فى مدينة معينة » وهو يفوق عمله 
وجهاده الروحى فى البرية . فمضى إليه القديس ٠‏ ووجده فى محله ٠‏ يبيع البقول . ثم 
أخذه إلى بيته » ليكرم ضيافته . 

+ ثم أعلمه الشخص الحكيم بأنه يصوم إلى المساء . وما يكسبه يُبقيِى منه جزءاً 
لقوته» ويوزع الباقى على المحتاجين . وخلال عمله بالنهار يفل يخاطب ذاته » 
ويقول لنفسه إن أهل هذه المدينة كلهم أفضل منه ‏ وأنهم من كبيرهم إلى 
صغيرهم سيدخلون الملكوت ٠‏ أما هو فيظل يبكى على خطاياه !! . 

+ وسمع الشيخ رجالآ يغنون أغانى العالم التافهة » فسأله عما يقوله البقال عنهم ؟! 
فأعلن له - باتضاع قلبى - إنه يخاطب ذاته بأنهم كلهم سيمضون إلى الملكوت » وأما 
هو فسوف يمضى إلى العذاب !! (أى عدم إدانة أى إنسان على تصرفاته) . 

+ وقام القديس ولم يأكل ولم يشرب عنده . وذهب إلى البرية:( وهو درس هام لكل 
نفس ) . 

)١(‏ نياحة القديس الأنبا إيساك ( اسحق ) البابا 4١‏ الإسكندرى (550-؟55): 
+ كان من البرلس »٠‏ وكان والداه غنيين فى المال والنعمة . وبعد وقت طويل رزقهما 
الله به . ففرحا به » وعند تعميده رأى الأسقف على رأسه صليبا من نور »ء فتنبأ بأنه 
سيصير بطريركا . 

+ وبعد تعليمه علوم العالم وعلوم الدين » وأحب قراءة سير القديسين » مضى إلى 
دير أبى مقار » وتتلمذ للأنبا زخاريس القمص . وكان ملاك الرب قد أعلمه بقدومه ء 
ففرح به . ونما فى النعمة بالدير بعد ممارسات روحية كثيرة وطويلة . 

+ وعندما أراد البطريرك (يؤانس الثالث) كاتباً (سكرتيراً) له رشحوا له الأنبا أسحق. 
فلما أعطاه شيئأ ليكتبه » أدعى بأنه لا يعرف كيف يكتب , لأنه كان لا يحب المجد 
الباطل » ومع ذلك أخذه معه . 
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+ وعند نياحة البابا يوحنا (الثالث) طلب من يسوع أن يُعرّفه من الذى سيحل محله » 

فقيل له " تلميذك أسحق " . فتمت رسامته » وقام بتجديد كنائس كثيرة » وجرت له 

شدائد كثيرة » فى مدته القصيرة » صلاته تكون معنا » آمين . - 

(*) تذكار اجتماع آباء المجمع المسكونى الأول فن نيقية + : 

ا ا ا ا ا 

أفكاره المنحرفه حرموه » ووضعوا قانون الإيمان . 2(اسسدا 15 
اج ج00 


)لاقي اا عرس + 

+ كان تونق اناري لحان تيلا لز لم 0 ةلمن 
إلى الإسكندرية » وادعى الجنون » وكان الناس يعطونه صدقة .. 

برها مضي انلها دول لتم إلى لجا حيلف د سوج عرسا ين 
السو + وخلفه مجانين يطوفون معد » فعرفه بالروح ؛ وأمسكه وأتى به إلى الباياء 
عيذ عت سيوع أل ارد )لابه ناا نوات لجان يقد تصبنة 
قتال الشهوة . 

+ ولما أراد أنبا دانيال العودة للبرية » سأل تلميذه أن يمضى إل كان موك الهبيل 
ويأتى به ليصلى له ٠‏ فوجده التلميذ قد تنيح » فنقله بإكرّام إل الذي + ولم يقدروا أن 
يدفنوه إلا بعد © أيام . وظهرت من جسده عجائب كثيرة-: بركةتضُْلواته تكون معنا ء 
آمين . امسق 00 ا م 9 

(؟) استشهاد الراهبات الخمسين وأمهن صوفية : ١ ١...‏ . همنة. 

+ اجتمعت هؤلاء القديسات من عدة أماكن فى دير بالرها (شمال العراق) . وكانت 
رئيسة الدير صوفية (حكمة > 500113) قد ربتهن حتى صرن كالملائكة . 
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+ وذات مرة عبر الملك يوليانوس الجاحد على الدير- فى طريقه لمحاربة الففوس ‏ 
فأمر بقتل الراهبات ونهب الدير . ونلن. كلهن الأكاليل » أما الجاحد فقد قتله الشهيد 
مرقوريوس » إذ طعنه ومضى إلى الجحيم ٠‏ بينما مضت الشهيدات إلى الفردوس ٠»‏ 
شفاعتهن تكون معنا » أمين . 

(؟) تذكار مجمع محلى برومية : 

ا + إنعقد فى أيام أنبابا بقطر الرومائى ؛ لدراسة حساب ' الأبقطى " + الذى تم إعداده 
فى عهد البابا المصرى ديمتريوس الكرّام ١84(‏ - 3120) ء» حيث كان المسيحيون - 
حتى ذلك الوقت - يحتفلون بعيد الغطاس ٠‏ وفى اليوم التالى ١7(‏ طوبة) يصومون 
الصوم الكبير » حتى أمشير ‏ ثم يون عيد القيامة ؛ بعد الإفطار عدة أيام . 

+ وأرسل البابا ديمتريوس المصرى نسخاً من قواعد هذا الحساب الفلكى الدينى إلى 
كل البطريركيات الأربعة. 


+ واعتمدته روما » فترتب موعد الصوم » وأسبوع الآلام » وعيد القيامة المجيد بدقة 
كما هى عليه الحال للآن (وإن كانت روما قد خرجت عنه فى القرن 15). 
+ ++ 


: نياحة القديس أمونيوس أسقف أسوان‎ )١( 

+ بينما كان راهباً » وفى أثناء سيره إلى المدينة ‏ لبيع شغل يديه تشاور بعصض 
الأشرار ليختبروا هل هو صبور ء وسالك فى وصايا الإنجيل ؟! فقاموا بخلف 
ما معه. فخلع رداءه وأعطاه لهم 1 
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+ ولما لطمه أحدهم على خده ؛ حوّل له الآخر . فسقط الشرير على التراب 
كالأموات.فسجد زملاؤه للقديس ء وطلبوا منه الصح.فقال لهم باتضاع إنه خاطئ . 
وأخذ أحدهم القليل من التراب من تحت قدمئ القديس ؛ ورشّه على صاحبه - 
المطروح على الأرض - فقام وحكى لهم إنه رأى رؤيا مهولة ولا توصف ! 

+ ولما تنيح الأب الأسقف " ولاريوس " أخذه أهل أسوان إلى البابا تيموثاوس 
(7/9* - 86" م) فرسمه أسقفاً . وعاد كثيرون من الخطاة إلى الله بسبب وعظه . 
+وعمل معجزات شفاء كثيرة . وذات مرة كان صبى مُنعداً منذ صغره . فلما عبر 
القديس بظله عليه قام سليماً. 

+ ولما جاءت ساعتهاستدعى قديساً يُدعَى مقار » وطلب منه أن يجاهد أكثر . لأنه 
رأى أنهم يُسلمون إليه مفاتيح المطرانية » أى سيكون أسقفاً بعده . ثم جمع شعبه 
وأوصاهم » ورقد بسلام » صلاته تكون معنا ٠‏ آمين . 

: نياحة حنة الصذيقة أم القديسة مريم والدة الإله‎ )١( 

+ وهى إبنة مطات (متثات) من أولاد هارون الكاهن من قبيلة (سبط) لاوى . وكان له 
بنات » أسم الكبرى " مريم " وأبنتها " سالومى " القابلة!' » التى قابلت أم النور عند 
ولادة المخلص (فى بيت لحم وصحبت العائلة المقدسة إلى مصر) , والثانية 'صوفية ' 
وولدت أليصابات أم يوحنا المعمدان ٠‏ والثالثة " حنة " (طهههة) وتزوجت (يواقهيم 
حسب تقليد تنويم) وولدت البتول أم النور مريم . 

+ وبذلك تكون سالومى وأليصابات وأم النور بنات خالات . 

+ ويذكر التقليد أن القديسة حنة كانت عاقرا » فداومت على الصلاة والظلبة إلى أن 
رزقها الرب ' بأم النور ' التى وهبتها لحياة التكريس فى الهيكل » [ كما وهبها الله إينة 
أخرى دعتها " مريم ' أيضاً . وهى زوجة كلوبا (حلفى) وأم القديسين يعقوب وسمعان 
)١( .‏ يذكر تقليد قديم أن القديس يوسف النجار أسرع إلى سالومى لتشارك فى توليد العذراء مريمء 
ولكنها لما جاءت إليها (فى المذود) وجدتها قد وضعت المسيح الطفل بمفردها » فتعجبت مما حدث . 

كلا 
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ويهوذا » وبنات أخريات » ودعاهم الكتاب : " إخوة يسوع " بالجسد | صلوات 
وشفاعات الجميع تكون معنا آمين . 


: " تذكار رئيس الملائكة الجليل ' ميخائيل‎ ٠ 
وهو الذى يحامى عن المؤمنين .ء ولذلك‎ ١ وهو الملاك الرحوم الشفيع فى البشر‎ + 
. من الشهر القبطى‎ ١7 تصنع له التذكارات كل يوم‎ 
ويذكر التقليد أنه يسأل الرب أيضاً عن الثمار والمياه (النيل) واعتدال الهواء ونزول‎ + 
. المطر ... الخ‎ 
" وكان إنسان اسمه " دوروتاوس " (عطا الله > 120+008605) وزوجته " ثيؤبستا‎ + 
(المؤمنة بالله > 186001548) وكانا مُحبِيّن لرئيس الملائكة " ميخائيل " (وإسمه من‎ . 
. العبارة العبرية : مي خا إيل > من مثل الله ؟!)‎ 
وكاق يستعان اتدكار كل زوم من الختون :(بووغان: التشطقاف) عزنا حلت وهنا‎ + 
ضائقة مالية » ولم يتمكنا من شراء نذرهما الشهرى للملاك » ققررا أن يبيعا ثياب هما‎ 
لإيفاء النذر فى عيد الملاك كالعادة . فظهر رئيس الملائكة ميخائيل فى ش كل أمير‎ 
وطلب منه عدم بيع ثيابه » بل أن يذهب لصاحب أغنام مُعين ويأخذ منه‎ ٠ لدوروثاؤس‎ 
. خروفا » ويأخذ سمكة من صياد » ويمضى لتاجر قمح ويأخذ منه قمحا بثلث دينار‎ 
وأعدها للعيد . كما وجد خمراً فى خزانته » للكنيسة . وجاء الملاك وأمره بفتح‎ + 
بطن السمكة . فوجد بها نقودا ذهبية » لسداد ديونه » وأعلن عن ذاته للحاضرين فى‎ 
. العيد » وأنه هو الذى يُخلصهم من شدائدهم » شفاعته تكون معنا » آمين‎ 


ج ال ل 


٠‏ له 


يف 
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. اليوم الثانث . عشر من من شع 


)١(‏ نياحة القديس أنبا يوساب ا ل قط 

+ كان والده من فاو ء وكان وحيدا لهما ٠‏ فربياه على مخافة الله . 

+ وتصادق مع شاب يُدعى ' مداسيوس ' . ولما كبرا فى السن ‏ كان يترددان على 
دير للقديس باخوميوس ٠‏ فاشتاقا للسيرة الملائكية » وطلبا قبولهما بالدير . 

+ وقد تولى رعايتهما روحياً ناسك يُدعى بولس . وكانا يقفان فى الشتاة والصيف - 
فى العراء - يقاسيان من البرد وكذلك من الحرارة الشديدة : 

+ وكانا يصليان بالليل 6٠٠‏ صلاة ومثلهًا بالنهاز » وكان طغامهما من يوم السبت إلى 
السبت . فأعطاهما الرب مواهب الشفاء . وقد خافا من المجد الباطل » فمضيا إلى 
الجبل وسكنا قرب برباً (معبداً) للأُصنام . وكان بها شياطين كثيرين . وكانوا 
يحاربون القديسين . ا ١‏ 

+ وأراد القديس يوساب أن يبنى كنيسة - على الجبل - فحازته“الشياطين » ولكن 
ملاك الرب طردهم من هناك . ولما أكمل جهاده رقد-قى الرك“فؤضنعوا جسده - فى 
كهف بالجبل - وتظهر منه عجائب إلى الآن (القزن ١١‏ 'م) شننفاغته تكتون معناء 
(؟) نياحة القديس تيموثاوس أسقف إنصنا : 
+ ترهب منذ صغره وسلك فى الفضيلة والقداسة حاتري حك تررس 
لاعترافه بالمسيح ٠‏ وتعليم الناس الإيمان به .155 ما دنا 

+ فعاقبه بعقوبات مختلفة . وظل يحبسه ويُخرجة وؤعافيل وت#طلتاء لمتدة ظ 
متوالية. وكان معه فى السجن مسيحيون كثيرين وكا اللا يل نهم شلك 
إلى أن بقيت أعداد قليلة مع القديس.و إلى أن "متف ككف تفن #الفافر ؛وتولى 


5 


قسطنطين البارءفأخرج كل المعتقلين فى السجون على أسم المسيح .. 


لا 
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+ فلما خرج ظل يصلى بدموع ‏ ليلة كاملة ‏ ويطلب من الرب أن يُخلص الوالى 
ل را 0 
من نقاوة قلبه . 

+ ولما علم الوالى قال : " كنت أظن أنه يذمنى » بل هو يدعو لى ' . فسأل عن 
الإيمان المسيحى » وآمن به على يد هذا القديس » ثم عمده . فترك الولاية وترّهب 
(وهو درس هام لكل نفس) . 

+ وداوم القديس على رعاية ووعظ شعبه » حتى تنيحّ بسلام . صلاته تكون معنا 
آأمين . ٠‏ 
(") نياحة القديس البابا زخارياس البطريرك الإسكندرى / 54 : 
+ كان من الإسكندرية . وكان قسأ ووكيلة على أملاك الكنيسة . وكان عفيفا فى يديه 
ا ٠‏ شيخاً فى سئه . 

فلما تنيحّ البابا " فيلوتاوس " 1048605قط2 " (المجب لل) [ ٠٠١-9174‏ م ] اجتمع 
7 لترشيح من يخلفه . وكان شخص قد دفع رشوة للسلطان للرسامة » فحزنوا 
وصلوا إلى الله ليختار الشخص المناسب للبطريركية . 

+ وبينما كان هذا الأب نازلاً من سلم الكنيسة تدحرج » وقام وجسرّة خل بيده لم 
تتكسر!! فلما سألوا غنه + وعرفوا تقواه وسموه بطريركا . ونالته شدائد كثيرة . فققد 
شكاه راهب للحاكم . فألقاه للوحوش فلم تضره » وعذبه ليترك المسيح » كما أغراه 
لكى يجعله قاضى القضاة » فظل أمينا . واستمر الاضطهاد ‏ سنين » وهُدمت فى 
عهده كنائس كثيرة ٠.‏ 

+ ثم أمر له الحاكم بإعادة ما تهدم وإرجاع كل ما تم أخذه من الكنائس » وظل البابا 
يبنى الكنائس لمدة ١7‏ سنة » وتنيحَ بعد جلوسه على الكرسى المرقسى 74 سنا" , 
صلاته تكون معنا » آمين . 


.م1١‎ 99-1١١١ 5 من عام‎ )١( 
,78 
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: نياحة القديسة مدرونا‎ )١( 
كانت من بنات الأمراء » وطلبت من والديها الذهاب إلى أورشليم . فوافقا وأعطياها‎ + 
. أموالاً لتوزيعها على الأديرة والرهبان المتوحدين‎ 

+ ولما رأتهم أحبّت الرهبنة » فكتبت رسالة إلى والديها بأنها قررت الرهبنة »2 فى 
مكان غير معلوم . ووضعتها فى ملابسها فى فلسطين ١‏ 

+ واستطاعت أن تهرب من حرسها بأورشليم » وذهبت سرا إلى أريحا . ثم تقابلت 
مع قديس ألبسها إسكيم الرهبنة . ظ ٠‏ 

+ ومضت إلى البرية حيث عاشت بمفردها 78 سنة فى عبادة حارة. 

+ ويذكر كاهن يُدعى يوحنا ١‏ أنه كان يعرف مغارة قديس . فأخذ معه بعض الخبزء 
ومضى لاقتقاده » ولكن تاه عن موقع المغارة . 

+ وقيا نض ودوك بالبرية :زا ان قدا الدينة أ لساك + روود مسار سيا كاه 
منيرة » جالسة فى ثوب راهب . وقد عرفها بالروح ٠‏ 

"فحت له أنها من أسرة ملوقية وآن :لها :94 سنة + .وآن لها طعاماً يستماوياً »ينات 
لها من السماء . ورفضت أن تأخذ مما معه من طعام . 

+ ولما طلب منها البركة » طلبت منه أن يعاهدها بالعودة إليها . وعاد إلى مغارته 
وأقام فيها » ثم عاد للأخت , ولما أقترب من المغارة سمع أصوات ملائكة ترنم وههفى 
تحمل روحها للسماء بمجد عظيم . 

+ وسمع صوتاً يدعوه للانصراف إلى قلايته وأن يكتب سيرتها ٠‏ تذكاراً لها . بركة 
صلواتها تكون معنا » آمين . 
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(؟) نياحة القديس مرتينوس (شهيد) أسقف مدينة طراكيا : 

+ كان من مدينة تدعى " سفارية ' من أبوين مسيحيين . وكان عابدا وديعاً وخيراً . 
وكان يوبخ أتباع الهرطوقى أريوس ٠ء‏ فكانوا يكمنون له فى الأزقة إلى أن يعبر 
فيضربونه ويجرٌوته من رجليه بالمدينة ٠‏ 

+ فسكن فى مغارة قريبة من البحر عدة سنوات » وكان يأكل نبات الأرض » فلما 
شاع ذكره الصالح أختير لكرسى طراقيا (ربما تراكى باليونان) . 

+ فسار فى المحبة والرحمة » فأظهر الله على يديه المعجزات الكثيرة . 

+ وذات مره وهو عابر أبصر إنساناً قاسيآ وهو يطالب أهل ميت » مُدعياً أن عليه له 
٠‏ دينار » وكان يرفض دفنه قبل سداد المبلغ له . فسأله القديس التنازل عنه فلم 
+ فتضرّع القديس إلى الله ..فقام الميت » وأظهر كذب المُتجنى عليه ء ثم طلب 
القديس من الله التصرّف مع الظالم . فمات ٠»‏ بينما عاش الميت عدة سنوات !! 

* ويعدما سان :هذا القديسن نتيرة ترسين :اهار يتلام +:صلاقه تقون معنا آمين.: 


+ ا في 


٠ ليا‎ 


: شهادة القديس مارمينا (العجايبى)‎ ٠ 
كان أبوة* أوكو كسيوسن “واليا »وهة أهل نيقيوس (بالمنوفية) . فحسدهأخوهء‎ + 
وأوقع به لدى الملك » فأرسله إلى إفريقيا (ليبيا) » ففرح به سكانها » لأنه كان رحوماء‎ 


خائف الله . 


+ وكانت أمه (أوفيمية) عاقرا . وذات مرة دخلت كنيسة باسم العذراء (بناحية أتريب 
قرب بنها قليوبية) وتشفعت بها » لكى يرزقها الرب بولد ‏ وللوقت خرج صوت من 


م١‎ 
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أيقونة أم النور » التى كانت تقف أمامها » وقال : " أمين " , (وهى كلمة عبرية 

معناها "استجاب ") فآمنت بأن الله قد استجاب . 

+ وفعلاً رزقها الله بولد أسمته " مينا " » فعلماه الكتابة وعلوم الكنيسة . 

+ ولما بلغ ١١‏ سنة تنيح والده . وبعده بثلاث سنوات رقدت أمه فى الرب ؛ وظل 

ملازما للعبادة والصوم ٠‏ ولشدة محبة الناس لأبيه جعلوه محله . ثم التحق بالخدمة 

العسكرية . 

+ ثم تركها ومضى إلى البرية للعبادة . ولما أشتد اضطهاد دقلديانوس (07” - )”٠6‏ 
رأى مارمينا السماء مفتوحة والشهداء ينالون أكاليلهم ؛ وسمع صوتاً يقول :"من 

تكمل الألم على أسع المسيح نال بركة هذه الأكاليل:*: 

+ فعاد إلى المدينة (على ساحل ليبيا) وأعترف بالمسيح » فتوعده الوالى ثم هدده فلم 

يوافق على ترك المسيح » فقام بتعذيبه بأنواع مختلفة من العذابات » ثم أمر بقطع 

رأسه ونال إكليله » وإلقائه فى النيران . 

+ فلم يلحق جسده ضرر من النار ٠‏ فأخذه المؤمنون وكفنوه وجعلوه فى مكان مقدس 

إلى زمن انقضاء مملكة الكفر (بتولى الإمبراطور قسطنطين الحكم) . 

+ واحتاج أهل مربوط إلى فرقة جنود ء من الخمس مدن الغربية!) ء فأخثوا معهم 

جسد الشهيد ليحرسهم فى الطريق7 . وفى البحر (المتوسط) اقتربت وحوش بحرية 
من المركب » فخاف الجند » ولكن خرجت نار من جسد مارمينا وأحرقت وجوههم 

فهربوا بعيدا عنهم . 


)١(‏ راجع سيرة القديس مارمينا كاملة فى كتابنا :' كنيسة الخمس المدن الغربية ' » طبع. مطرانية 
البحيرة » ١941/‏ » ص 44" -45” . 
)١(‏ وكان ذلك بمعرفة جندى مسيحى يُدعى ' أثناسيوس ' 

نذا 
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+ ولما وصلوا إلى الإسكندرية ومنها إلى مريوط » وأرادوا العودة (إلى ليبيا) طلبوا 
أن يعود معهم جسد القديس . فلما وضعوه على جمل رفض القيام من مكانه » وكذلك 
لم يتحرّك . جمل آخر وضعوه عليه رغم ضربه بشدة . فدفنوه هناك . 
+ وكان راعى غنم له خروف مريض بالجرّب قد تمرّغ فى بزكة فى نفس الموضع 
فشفى » وهكذا كان يفعل رعاة آخرون . فسمع بالعجائب ملك القسطنطينية وكانت له 
إبنة مريضة بالجذام » فأرسلها إلى مريوط » حيث أخذت من التراب وبللته بالماء 
وطلت جسدها به ونامت » فشفيت بشفاعة القديس مارمينا . 
+ وظهر لها الشهيد فى رؤيا لكى يخبرها بوجود جسده فى هذا المكان » وتم فعلاً 
العثور عليه . وتم بناء كنيسة عظيمة وحولها مدينة لكى يذهب ليها المرضى ؛ لأنه 
كانت تظهر عجائب كثيرة هناك » وكانت لم تزل تلك المعجزات ؛ بعد الغزو العربى» 
إلى أن تم تخريبها . شفاعة القديس مارمينا العجايبى تكون معنا » آمين . ( وقد أقام 
قداسة البابا كيرلس السادس " دير مارمينا " بجوار خرائب تلك الكنيسة سنة ١569‏ . 
وصار ‏ حالياً ‏ ديرا عامراً بالرهبان ) والمجد لله دائماً. 

+ الى 


ل 


: نياحة القديس أنبا هوب‎ ٠ 
كان يقيم فى مغارة فى جبل طوخ , وقد جاهد فى العبادة.وكان يصوم ويفطر كل‎ + 
وبينما كان جالسا فى مغارته - ذات يوم - يمارس عبادته كالعادة » جاءت إليه‎ + 
ضبعة تحمل إبنها المولود أعرج » وطرحته تحت قدميه » فلمسه القديس . فقام وسار‎ 
.. مع أمه » وهى فرحانة بشفائه‎ 
م‎ 


5.0010 الا35ع160-1أأم 60 


+ وفى أخر أيامه مرض بشدة » فجاءه ملاك الرب وقال له : ' السلام لك - أيها 
الإناء المختار - يا من جاهدت وحفظت الطهارة » هوذا الرب قد أعمة لك إكليل 
المجدء عِوّضاً عن أتعابك وعبادتك المقدسة " 

* ار لشي زري بزومف قراف عن :فحطه الزهبان إلى كتوسسة القتييش 
بطرس الأكبر (خاتم الشهداء) . صلواتهما تكون معنا » آمين . 


: نياحة القديس أنبا بولس الراهب بجبل دنفيق‎ )١( 
كان من قرية دنفيق . وكان والده من الفلاحين . وصار هذا القديس نجاراً » قم‎ + 
. وكان إنساتاً بسيطاً . وقد تتلمذ على يد شيوخ جبل بنهدب‎ ٠ ترهب ونما فى القداسة‎ 
ثم صار رئيساً لجماعة رهبانية . فرعاها بمخافة الله » فرسموه كاهنا لهم .وكان‎ + 
يقيم فى مغارة . وقد تألم فى قدمه وصار أعرج (ولكنه لم يتّمرء بل كان يشكر الله‎ 
. على بركة الألم) . ولذلك كان الشيوخ يمتدحون جهاده وفضائله الكثيرة‎ 
وقد نقلته الملائكة إلى السماء » حيث رأى الفردوس . وسمع الملائكة وكل (إتبكة‎ + 
. تسبّح الله حسب طقسها (ألحانها) وصوتها جميل جداً‎ 
ولما أراد الرب إراحته من تعب العالم والجسد » جمع الرهبان وأوصاهم بحفلظ‎ + 
. آمين‎ ٠ قوانين الرهبنة » ثم تنيح بسلام » صلاته تكون معنا‎ 


0 تذكار نقل جسد القديس يوحنا ذهبى الفم إلى القسطنطينية : 

+ لما كان هذا القديس بطريركاً للقسطنطينية (فى أوائل القرن الخامس) لم يوافق 

الملكة الشريرة " أودوكسية " (1540238) على الاست ء على بستان لأرملة . ومنعها 
5م 
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+ فاغتاظت منه الملكة وجمعت مجموعة من الأساقفة الذين خَرمهم » لعصدم صحة 
إيمانهم وسوء سلوكهم ٠‏ فاتفقوا على نفيه إلى جزيرة ' إيراكس ' ثم أعيد إلى كرسيه . 
+ ثم اجتمع هؤلاء الأساقفة ونفوه إلى أرمينيا (شمال شرق تركيا) » حيث تنيح بسلام: 
صلاته تكون معنا » آمين . 

+ وبعد تولى الملك ثيؤدوسيوس الصغير - بعد موت أبيه أركاديوس - نقل جسد 
القديس إلى القسطنطينية » بعد 70 سنة من نفيه » وتم وضعه فى جرن رخام داخل 
هيكل الكنيسة (أجيا صوفية) . 


: شهادة القديستين اتراسيس ويؤنا‎ )١( 

+ كانت اتراسيس إبنة الإمبراطور الرومانى الكافر هدريان . وقد وضعها أبوها فى 
مكان منعزل حتى لا يراها أحد . أما هى فكانت تفكر فى زوال الدنيا » وتسأل الخالق 
(المجهول فى نظرها) أن يُريها ذاته !!. 

+ فسمعت فى رؤيا الليل كمن يقول لها : " أرسلى إلى يؤنا العذراء » وهى تعلمك 
طريق الله » وكيفية خلاص نفسك "!! 

+ وبدأت يؤنا تشرح لها قصة الخلاص . فآمنت بالمسيح ٠‏ وبدأت الفتاتان تمارسان 
عبادة مستمرة بالليل وبالنهار. وفى ليلة شاهدتا أم النور وهى تقدم الفتاتين لإبنها مثفل 
قربان نقى » وباركتهما . 

+ ولما عاد الإمبراطور من الحرب » طلب من إبنته التبخير للأصنام والاستعداد 
للزواج . فوبخته على عبادة الأوثان » وطلبت منه أن يعرف الله . فسأل عن سبب ما 
حدث لها من أفكار غريبة !!. 
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+ فقالوا له " إن يؤنا إبنة فيلوسفرون هى التى أفسدت عقلها بالكلام عن المسيح !! ' . 
فأمر بإحراقهما فى النيران . فبكى الشعب وتوسلوا إليهما أن يوافقا الإمبراطور » فلم 
يقبلا . وبعد إلقاءهما فى النيران وجدوهما وهما متعانقتان معا» ولم تتغير ملابسهما . 
فوضعوهما فى مكان لائق » إلى انقضاء الاضطهاد , فبنوا لهما كنيسة وشاع ذكرهماء 
شفاعتهما تكون معنا » أمين . 

(؟) شهادة القديس فيلبس الرسول : د اذ : 
+ وهو أحد الرسل الإثنى عشر ٠‏ وبشر فى أفريقية (الشمالية) » وعرفهم بالإيمان » 
بعد إجراء عدد من الآيات » مما أذهّل عقولهم . 

+ ثم ذهب لبلاد أجنبية أخرى » ورد بعض أهلها للإيمان ؛ ولكن غيرهم قيدُوه » فظل 
يعظهم » فلم يسمعوا له : وعذبوه ثم صلبوه منكس الرأس » فأسلم الروح ؛ ونال 
إكليله» شفاعته تكون معنا » آمين . ٠‏ 

+ ولما أرادوا إحراق جسده . خطفه ملاك الرب من بين أيديهم » وهم ينظرون إليه ٠‏ 
وأخذه وأخفاه خارج أورشليم . ٠‏ 1 ا 

+ فلما رأوا ماحدث صرخوا وقالوا : " واحد هو إله فيلبس الرسول " . 

+ ثم ندموا وصلوا الليل والنهار ؛ حتى أَعِيْد لهم جسْدة النقدس ؛ فآمن الجَمّيْع 
بالمسيح ٠‏ وكان الله يُظهر من جسده عجائب كثيرة . شفاعته تكون معنا » أمين .. 


مهد 34 


. كيف خلص الوثنى وصار راهبا : 
+ ذكر راهب شيخ أن أباه كان كاهناً للأصنام بالصعيد ؛ وذات قرة يكل بنرا الس 
المعبد ؛ وكان صغيراً » فرأى أبليس يحاسب شياطينه عما فعلوا لضلال البشر . 


ىم 
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+ فقال شيطان إنه أثار اضطرابات فى قرية وقتل كثيرين » وآخر أثار الأمواج 
وأغرق الكثيرين فى البحر » وآخر أقام فتنة خلال خفل عرس وقام خلاف بين الأهل 
انتهى بموت كثيرين . فطلب إيليس عقابهم على تكاسلهم فى إهلاك المزيد من النساس 
فى هذه الكوارث . 
+ ثم رأى شيطاناً يحكى لإبليس أنه ظل يحارب راهبا ‏ لمدة 4٠‏ سنة ‏ حتى أوقعه 
فى الدنين. : ققام عدو الغير واختضنة + ومدحه على هذا العمل النظيم . 
+ فلما رأى الشاب الوثنى ماحدث للراهب المجاهد . ترك أهله وأعتمد وترقب »2 
وسعى من أجل خلاص نفسه » حتى بلغ درجة عالية من القداسة !! . 

+ جاب 


: استشهاد القديسين أنبا صفرونيوس وشاناظوم ودالدسينا‎ )١( 
» لما توجه الوالى أريانوس إلى الصعيد الأعلى شاهد دخاناً صاعداً من البرية‎ + 
وعرف أن الوثنيين يعيّدون ويرفعون البخور للأوثان فسعد قلبه ؛ لأن كل مدينة‎ 
. !! 'الأقصرين " كانت كلها وثنية‎ 
ولكن تقدم جُندى يُسمّى ' شاناظوم ' وأعلن إيمانه أمامه » فرد عليه الوالى بأن كل‎ + 
. .!! ' رجال هذه المدينة حكماء » أما هو فأحمق وجاهل‎ 
افقال أله القنيين © ب أن الككيم + وإن متيف ينف سكيزت تافل “حسام أن‎ + 
. يقيدوه من عنقه ويديه بالسلاسل » ويلقوه فى موضع مظلم إلى اليوم التالى‎ 
وفى صبحية اليوم التالى » تقدمت عذراء إلى أريانوس وأعلنت إيمانها ؛ ورفضت‎ + 
. ويضربوها بالجريد حتى تموت‎ ٠ السجود للُصنام . فأمر أن يعلقوها منكسة الرأس‎ 
. آمين‎ ٠ فاحتملت العذاب وهى شاكرة الرب ء ونالت إكليلها » شفاعتهها تكون معنا‎ 
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+ ثم طلب الوالى أنبا " شاناظوم " » ولما جاء طلب منه أن يُقدم ذبيحة للأوثان 
فرفضء وقال : ' كلامك البطأّل لا أقبله " . ٠‏ 

+ وفى أثناء كلام القديس مع الوالى » دخل جندى يسم " صفرونيوس " وصرخ 
قائل: ' أنا مسيحى " » وحل منطقته (حزامة) وطرحها فى وجه الوالى » وقال له : 
"لن أعود للجندية » لأن ملكى هو المسيح " . 

+ فأمر أن يُعَلقَ القديسان شاناظوم وصفرونيوس منكسئ الرأس على شجرة » ثم 
يقطعوا الحبال ليسقطا على رأسيهما » ويموتا بسرعة . 

+ فصنع الجند كما أمر » فجاء ملاك الرب وأنزل القديسين من فوق الشجرة » وذابت 
القيود الحديدية » ووقفا أمام الوالى وهما سالمان . 

+ ثم أمر بأن يحملوهما على الهمبازين » وتعب الجنود من كثرة إدارة هذه الآلة . ولم 
يتألم القديسان » بسبب معونة الله . ثم وضعوا مشاعل حول جنبيهما » فذاب جسداهما 
من النيران » ولكنهما لم يشعرا بالألم » لوقوف الملاك بجوارهما . 

+ فحاول الوالى إغراءهما بأن يقدما البخور للأوثان » حتى لا يموتا مبتة رديئة . 
فأعلنا أنهما يُفضلآن الموت على إسم المسيح لأنه حياة للأبد . 

+ ثم وضعوا زيتا مغليا فى أفواههم » فلم يضرهما . ثم أمر بإلقائهما من فوق الجبل 
ليموتا . فلما ألقوهما من أعلى أنزلهما ملاك الرب بسلام إلى الأرض ٠‏ فأمر أريانوس 
بقطع رأسيهما ونالا معاً إكليلى الشهادة » شفاعتهما تكون معنا » آمين . 

: نياحة القديس أنيانوس البطريرك الثانى للإسكندرية‎ )١( 

+ عندما أنقطع حذاء القديس مرقس الرسول » فى أول زيارة للإسكندرية (05م) ذهب 
للإسكافى ' إنيانوس 'فجرّح المخراز أصبعه » فصرخ باليونانية (182605 1015) أى : 
"يا الله الواحد " . فأبرأ له إصبعه . ثم حدثه عن الله الواحد » الذى لا يعرفه . 

+ ولما ذهب الرسول معه إلى بيته علم أهل بيته وعمدّهم . 

+ ورسمه القديس مرقس بطريركاً » ثم ذهب إلى الخمس المدن الغربية . 


84م 
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+ وجعل بيته كنيسة » وقام بالكرازة » لمدة 77 سنة » ثم تنيحّ بسلام » بركة صلاته 
تكون معنا » آمين . 


: نياحة القديس غريغوريوس العجايبى‎ )١( 

+ تعلم الحكمة (الفلسفة) اليونانية والعلوم المسيحية » وتأمل فى زوال العالم وأهتم 

بخلاص نفسه. وأراد أسقف مدينته أن يساعده » فهرب من المجد الباطل إلى البرية . 

+ ولما تنيح أسقف قيصرية (بآسيا الصغرى) اجتمع الشعب ومعهم القديس 

غريغوريوس الناطق بالإلهيات (156010805 ) فسمعوا صوتاً يقول : " اطلبوا 

غريغوريوس السائح » وارسموه ' . فبحثوا عه فلم يجدوه . 

+ واتفق رأيهم فى الصلاة عليه فى غيابه. فلما كانوا يصلون » ظهر له ملاك الرب 

فى البرية وقال له : " قم وأذهب (للكنيسة) فقد جعلوك أسقفا ورسموك , فلا تعتتذرء 

لأنه (اختيار) من الله " ٠‏ 

+ فنزل من الجبل » واستقبلوه بفرح وأكملوا رسامته ٠‏ وعمل عجائب كثيرة .٠‏ 

+ وذات مرة تشاجر أخان على ملكية بحيرة بها أسماك كثيرة للصيد » فحكم القديس 

لهما بتقسيمها بينهما » ولكنهما زعماءكاي:ئه اأنها له ؛ فصلى القديس إلى الرب فجفت 

من الماء وضنارت أرضا :!؛ 

+ وذات مرة أعثرت إمرأة كاهناً بملابسها الخليعة » ففكر فيها ليلاً ونهاراً » فظفهر 

ملاك الرب للقديس غريغوريوس » وطلب منه إيعاد هذا الكاهن عن المذبح » ثم حذره 

من إهمال خدمة شعبه . 

+ فصلى القديس بدموع كثيرة » وحذّر الكاهن فلم يسمع له . ودخل لكى يصلى 

القداس » فجاء ملاك الرب ومعه سوطاً ( كرباجاً ) وظل يضربه بشدة » حتى ذهب 
3/ 
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للأسقف واعترف بذنبه » فصلى القديس من أجله...فترك. الملاك الكاهن من أجل 
القديس . 0 

+ ولما علمت المرأة بما حدث قصّت شعرها وترّقبت . وقام القديس بتحذير النساء 
من إعثار الرجال » وحث الكهنة على تنبيه الغافلين عن خلاص أنفسهم . 

+ ولما أكمل القديس جهاده بسلام » رقد فى الرب » صلاته تكون معنا ٠‏ آمين . 

(؟) نياحة القديس أنبا يحنس بجبل أسيوط (يوحنا الأسيوطى) : 

+ سار فى الفضيلة ثم قرر التكريس . فمضى إلى برية شهيت (وادى النطضرون) 
ومارس عبادات كثيرة » فظهر له ملاك الرب وأمره بأن يعود لمدينته ( أسيوط - 
615 ) وسكن فى جبل أمامها . ثم دخل مكاناً حبس نفسه فيه » وكان الإخوة 
يقدمون له حبوباً مبلولة ليقتات بها » ولم يكن يأكل خبزاً . وكان يزوره القديس أنبا 
شنودة رئيس المتوحدين وخاله القديس أنبا بيجول » وقريبه القديس الأنبا بيشوى . 
وكان القديس أنبا شنودة يتردد عليه كثيراً » وكان القديسون والشهداء يسيرون معه فى 
الطريق إليه . 

+ ولما سمع الرهبان بقدوم القديس شنودة إلتقوا به هم وكبار سكان أسيوط » وينوا له 
كنيسة فى الدير الذى أقام فيه القديس يوحنا الأسيوطى » كانت لا تزال موجودة إلى 
أيامنا هذه (نحو القرن )١١‏ إلى جوار كنيسة أخرى هناك : باسم رئيس الملائكة 
+ وفى عيد للنيروز جاء جماعة من الأشرار » وأحرقوا من كان فى الحمّام العام » 
كما بنوا أماكن للدنس واللعب . فلما علم الإمبراطور ثيؤدوسيوس بما حدث » أرسل 
لأسيوط قوات لتأديب سكان المدينة . فخافوا وصعدوا للقديس يوحنا الأسيوطى . 

+ فطلب منهم أن يستقبلوا قائد الجند بأغصان النخيل والزيتون ويرنموا أمامه » 
ويطلبوا منه أن يصعد إليه » فلما فعلوا كما قال القديس فرح القائد للقائه » وكان له 
ابن به شيطان وكان مقيداً بالحديد » فأتى به معه . 


4, 
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+ فلما صعدوا إلى الحصن ؛ كلم القديس من طاقة الحبس » التى كان يكلم الناس منهاء 
. وبصلاته خرج الشيطان من ابن القائد » وطلب منه القديس أن يكتب رسالة للملك 
ثيؤدوسيوس لكى يطلب الصفح عن أهل أسيوط . 

+ فأخذها القديس منه ثم دخل ليصلى , بعدما طلب من القائد أن يعود إليه فى باكر 
اليوم التالى . وبعد الصلاة حملت القديس سحابة بالرسالة إلى القسطنطينية » فلما 
وصل إليها » ألقى الرسالة من السحابة أمام الملك فقرأها » واستجاب لشفاعة القديس » 
وكتب للقائد بهدم أماكن الشر والملاعب الفاسدة فى أسيوط , ثم ألقاها الملك لأعلى » 
حيث إلتقطها القديس فى السحابةوعادت به إلى أسيوط !!. 

+ وفى الغد أعطى القديس رسالة الملك إلى القائد » ووالى أسيوط معه . وتم تتفيذ 
المطلوب . وحل السلام فى المدينة بشفاعته . 

+ وكان رجل هناك يقوم بقطع الأحجار (وتذكر بعض المخطوطات إن اهسمه كان 
أولوجيوس) وكان يمر على القديس يوحنا يشكو له تعبه الشديد من هذا العمل الاق 
جداً » ويطلب منه أن يخفف الله من عمله فى قطع الأحجار . 

وذات مرة وجد مالا بين الصخور » فأخذه ومضى إلى القسطنطينية » حيث صار 
أميرا . وكان قاسيا على الناس » حتى سمع القديس بما حدث من الزوار الذين جاءوا 
إليه (من العاصمة البيزنطية) . فعزاهم وصرفهم . 

+ وقد تدخل الله - بشفاعة القديس - لكى يؤدب قاطع الأحجار على قسوته وظلمه 
للناس . وتم القبض عليه » وأراد الملك قطع رقبته » ولكن الشعب هناك لم يقبلواء 
ورجوه أن يصفح عنه . فرجع إلى أسيوط , وعاد إلى عمله الأصلى وهو قطع 
الأحجار » وفرح القديس برجوعه إلى الله » والرضا ببساطة العيش !! 

+ وقد صنع القديس يوحنا الأسيوطى معجزات كثيرة أخرى وأقوال متعددة('), ثم 
تنيحّ بسلام » صلاته تكون معنا » آمين . 


)١(‏ لمزيد من المعلومات عن هذا القديس راجع كتابنا : ' بستان القديسين * وكتابنا : ' قديسو مصر' 
وكتابنا : ' القديسون المصريون ' ء طبعة مكتبة المحبة . 
14١‏ 
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(*') نياحة القديس البابا قسما (قزمان) البطريرك 881١( ٠+:/‏ ب858 م) : 

+ كان من آباء الإسكندرية القديسين . وقد لقى أحزاناً كثيرة من 'أهل العالم.. وجرّت 
على المؤمنين فى أيامه بلايا (اضطهادات) كثيرة » كما ظهرت فيها:عجائب منها أن 
صورة أم النور » التى كانت فى كنيسة القديس ساويرس (الإنطاكى) التى كانت فى 
البرية قد أنفتح جنبها ونزل منه دم . وأكثر الصور ( الأيقونات ) التى كانت فى البلاد 
المصرية كانت عيون قديسيها تدمع . 

+ وقال الحكماء أن ذلك كان للبابا وللمؤمنين عزاء من أجل الأحزان والبلايا التى 
عانوا منها » فشاركتهم أحزانهم !! ثم عوّضه الله عن الأيام الصعبة . 

+ وكان مُداوما على تعليم المؤمنين وتثبيتهم فى الإيمان وتعزيتهم فى الأحزان » وأقام 


+ ا 


: شهادة القديسين قزمان ودميان وأمهما وإخوتهما‎ ٠ 
كان القديسون قزمان ودميان وإخوتهما : أنتيموس , ولاونديوس وابرابيوس وأمهم‎ + 
تاوذودا من أهل " دبرما " فى بلاد العرب (شرق الأردن) امن البرج الذى بُنى على‎ 
!! ©" اسم " ابن اش‎ 
000000 وقد كانت أمهم أرملة وخائتفة الرب‎ + 
وكان قزمان ودميان طبيبين . وكانا يعالجان المرضى بالمجان مية لماء‎ + 
. وترهب الإخوة الثلاثة الآخرون‎ 
ولما كفر دقلديانوس » : عرف أن قزمان ودميان كانا يبشران فى كل مدينة بالمسيح‎ + 
. (عن طريق علاجهم المجانى) ويحتقران الأوثان‎ 


. راجع مخطوط ' قزمان ودميان ' إعدادنا . وطبعة المحبة لمزيد من التفاصيل‎ )١( 
ف‎ 


5.0010 الا35ع160-1أم 60 


+ فأرسلهما لكؤسيوس - والى المدينة - فعذبهم بالنار وبالضرب . ثم طلب من 
الجميع التبخير للأوثان » فرفضوا طاعة الشيطان . 

+ فأمر بعصر الخمسة فى الهمبازين . ثم ألقوهم فى النيران ثلاثة أيام وثلاث ليال فى 
مستوقد حمام عام . ثم وضعوهم على أسرّة من حديد ٠‏ وأوقدوا تحتهم النيران . وكان 
الله يحفظهم فى كل هذه العذابات . 

+ فلما تعب الوالى سلمهم للملك (دقلديانوس) لتعذيبهم بمعرفقه. فأمر بتعذييهمء 
وكانت أمهم تعزّيهم وتشجعهّم على الصبر واحتمال الألم المبارك من أجل المسيح » 
لأن له إكليله العظيم . 

+ ولعنت أوثان الملك النجسة » فغضب عليها وأمر بقضع رأسها ء فنالت إكليل 
الشهادة. وظل جسدها مطروحاً » لا يجمّر أحد على دفنه . 

+ وقال قزمان : ' يا أهل المدينة (“أنطاكية) ألا يوجد فيكم أحد فى قلبه رحمة . 
فيست رجسد هذه العجوز ويدفنها ؟! " . 

+ فتقدم القديس (القائد) بقطر بن رومانوس ٠‏ وأخذ جسدها ودفنه بشجاعة . فلما علم 
دقلديانوس بما فعله » . أمر بنفيه إلى مصر ٠‏ حيث نال إكليل الشهادة . 

+ كما أمر بقطع رؤوس قزمان ودميان وأخوتههما.ونالوا أكاليل الفرح » شفاعتهم تكون 


+ وبعد إنقضاء الاضطهاد بُنيت لهم كنائس كثيرة : وأظهر الله فيه عجائب 
8 0 


+ 


: تؤثكار. القديس كرنيليوس قائد المائة الرومانى‎ ٠ 
وأنه لما رأى المعجزات التى تجرى على أيد‎ ٠» كان مقيماً فى قيسارية فلسطين‎ + 
رسل المسيح (فى غزة) فانزهل وتحيرً » وشك فى قدرة آلهته (أوثانه) فتركها » وبسدأ‎ 


. توجد أعضاء من أجسادهم فى دير ' قزمان ودميان ' بقرية منيّل شيحة » بالجيزة‎ )١( 
ف‎ 
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يصوم ويصلى ويقول لخبي اراي جحي افرح وار عي ا 
والصلاة والصوم » ليهديه الله لما يريد:. ا 

+ فأرسل له الرب ملاكه . وعرّفه بصعود قرابينه إلى الله اليه باسكداغاء الفتومن 
" بطرس " من يافا . ويُسَجل سفر أعمال الرسل هذا اللقاء » وما حدث فيه » وإيمانه ؛ 
وتعميذه مع أهل بيته(") . 

+ وتمث رسامته ف ايو لوعت ديا 
معجزات » فآمن أهلها جميعاً » بعدما عمد الوالى " ديمتريوس " . ثم تنيح بسلام » 
صلاته تكون معنا » آمين . 


ا ب 


: تذكار الأربعة وعشرين قسيساً (شيخاً) الذين حول عرش الله‎ ٠ 
وهم الذين يُقدمّون صلوات القديسين » كبخور مرفوع أمام الله » كما يسبحون الله‎ + 
)5 : ١5 كما سجله سفر :الرؤيا (رؤ‎ ٠ مع الأربعة حيوانات (كائنات) غير المتجسدين‎ 
ْ . شفاعتهم تكون معنا » أمين‎ 
ةا يي‎ 


ه أستث هاد القد مرقو وس (أبى يغيز )4 عد م ب 9 
+ كان من أهل رومية وسماه أبوه " فيلوباتير 0 وف أولكن أه أأهحل رومية 
أسموه " مرقوريوس " 0 نا 0 0 
)١(‏ راجع سفر أعمال الرسل » ص 1 5 الخد عار مالو ود : 
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+ ولما كبر صار جندياً فى الجيش الرومانى فئ زمان الإمبراطور الكافر " داكيوس " 
(ونانه»»2) . ولما ثار عليه البربر » حشد لهم الجيش » وخاف من كثرتهم » فطمأنه 
القديس , وأعلن له بأن الله سيهلك الأعداء . 

+ قفلما أنصرف من أمام الإمبراطور ظهر له ملاك الرب » وبيده سيف وأعطاه له 
وقال له : " إذا غلبت أعداءك , فذكره بأن يذكر الرب الإله " . 

+ فلما أنتهت الحرب وانتصر داكيوس » أراد أن يبخر للأوثان » شكرٌآ على الانتصار 
(حسب زعمه كوثنى) !! 

+ فتخلف القائد مرقوريوس (عن الذهاب للمعابد الوثنية) » فأعلموا الإمبراطور بذلك . 
فاستحضروه وطلب منه التبخير للأُصنام فلم يقبل » فتعجب من تغيير مؤدثّه له !! 

+ وألقى القديس مرقوريوس (أبو سيفين) زيه العسكرى فى وجه الإمبراطور » وأعلن 
له إيمانه وقال : " إننى لا أذكر ربى يسوع المسيح "2.5 ' 

+ فغضب الإمبراطور من القديس . وأمر بضربه بجريد أخضر . ولما خشى أن يثور 
عليه أهل رومية (لمحبتهم للقديس) أرسله مقيدا بالحديد إلى ' قيسارية " ؛ وأمر أن 
تقطّع رأسه هناك. وبذلك نال إكليله . شفاعته تكون معنا » آمين . 

+ ولما جحد الإمبراطور (البيزنطى) يوليانوس المسيح وأمر بالعبادة الوثنية . 
واضطيهد المسيحيين » سأل القديس باسيليوس (الكبير) القديس مرقوريوس لكى ينتقم 
من هذا الجاحد ء فلما خرج يوليانوس (لمحاربة الفرس) طعنه أبوسيفين بحربة » وقلبّه 
من على ظهر حصانه ومات . وقبل موته رش الشرير من دمه فى الهواء » وقال : 
" يايسوع خذ النفس ٠‏ التى أعطيتها لى ' !4( . 


)١(‏ توجد قصة تشير إلى أن سيف القديس مرقوريوس اختفى من الكنيسة الموجود بها فى آسيا 
الصغرى ء ثم عاد للظهور بها ء بعد قتل يوليانوس الجاحد . كما قال الجاحد عند موته : ' غلبتقى 
يا ابن النجار ' » ثم رحل إلى الجحيم ؛ ش 

زات 
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: شهادة الأخوين بالاريانوس وتيبورتيوس‎ ٠ 
كان ' بالاريانوس " من رومية من والدين وثنيين » وخطب فتاة من أكابر أهل‎ + 
. رومية تسمى ' كيكيلية " » وكانت مسيحية وتعبد الله سراً‎ 
" فلما تزوجها وأحبها علمته الإيمان . ثم استنار بالنعمة هو وأخوه " تيبورتيوس‎ + 
ونالا العماد » وصار بالاريانوس فى محبة العبادة حتى كانت الملائكة تظ هر إليه‎ 
. وتخبره بالأسرار‎ 
ولما أثار دقلديانوس الاضطهاد (07” م) كان مع أخيه يأخذان أجس اد القديسين‎ + 
. " المدعو '" طرسيوس‎ ٠ ويدفناهم . فوشى بهما الأشرار عند حاجب الملك‎ 
فاستدعاهما وسألهما عن إيمانهما فلم ينكراه » فأغراهما بمكافات عظيمة لو سجدا‎ + 
للذوثات.فلم ينخدعا بكلامه . فهددهما بالعذاب . وبعد ذلك شدد من عذاباته فلم‎ 
. تبعدهما عن الإيمان‎ 
ولما رأى ثباتهما قطع رأسيهما . وفى أثناء ذلك رأى الحاجب ملائكة منيرة تزف‎ + 
القديسين » فآمن ونال إكليل الشهادة مع " كيكيلية " زوجة الشهيد بلاريانوس » شفاعة‎ 
. أمين‎ ٠ الجميع تكون معنا‎ 


+ جام 


لل شهادة القديس يعقوب المقطع ( الفارسى ).: 
+ كان يعقوب من جنود سكرداس بن سافور ملك الفرس ( إيران ) » وكان يحبه 
ويستشيره فى أمور الدولة » فأمال قلبه عن محبة المسيح !!. 
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+ فلما سمعت أمه وزوجته كتبوا إليه قائلين : " لماذا تركت المسيح وعبدت 
المخلوقات كالنار والشمس . واعلم إن ظللت على ذلك فنحن غرباء عنك ' !! 
+ فبكى بشدة وقال لنفسه : " إن كنت قد تغربت عن أهلى » فكيف أتغرب عن 
المسيح؟! " . وانقطع عن العمل . وظل يصلى . فعلم الملك وأمر بضربه بشدة » قلم 
يترك إيمانه بالمسيح . 
+ ثم أمر بتقطيعه أجزاء » وظلوا يقطعوا من جسمه حتى بلغت 7 قطعة . وكان عند 
قطع عضو منه يرتل ويصلى ويقول : 
٠‏ "يا الله أقبل إليك أغصان الشجرة كعظيم رحمتك » لأن الكزام إذا قلّم الكرمّة 
( شجرة العنب ) فهى تزهر » وتمتد أغصانها أكثر " . 
+ وبقى من جسده صدره ورأسه » ولما علم بأنه على وشك أن يُسِلِم الروح » صلى 
من أجل سلام العالم » وأن يرحم الله الشعب ويهديهم ٠‏ ظ 
ه ثم صلى إلى الله وقال : " لم تَبْقَ لى يدان أرفعهما إليك » فاقبل نفسى " . 
فظهر له الرب يسوع ء وعزّاه وقوآه . 
+ وقبل أن يسلِم الروح أسرع رجل شرير ٠»‏ وقطع رأسه فنال إكليله » شفاعته تكون 
معنا » آمين . 
+ ولما سمعت أمه وزوجته وأخته بشهادته » فرحن وجئن وقمن بتكفينه . وفى عهد 
الإمبراطورين أركاديوس وهونوريوس (أواخر القرن ؛ م) قاما ببناء دير وكنيسة 
باسمه » وكانت تظهر من أعضائه عجاتب كثيرة  .‏ ' 
+ فلما علم ملك الفرس بذلك أمر بإحراق أعضاء القديس يعقوب » ولكن مؤمنا أتى 
بها إلى أورشليم » ووضعها عند الأسقف القديس بطرس الرّهاوى . فأتى بها إلى 
+ وفيما كان يصلى مع أخيه - والجسد بينهما - ظهر له القديس مع جماعة من 
. الشهداء الفرس - فباركوهما » بعدما طلب الشهيد من الأسقف بطرس العودة بجسده 
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إلى القدس . ولكنه خالف وصية القديس الشهيد » وأخذ جسده معه وحمله فى البحر . 
فتم خطفه منه وأعيد إلى مكانه !!. 

(؟) تذكار بناء كنيسة باسم الشهيد بقطر بن رومانوس : 

+ بعدما هلك دقلديانوس الكافر » وتولى الإمبراطور قسطنطين اهتمت والدة الشهيد 
' مرثا ' فى جلب جسده من مكان استشهاده فى إنصنا (مركز ملوى) بمصر . 

+ وبعدما حملته إلى إنطاكية أقامت له كنيسة . وساعدها الإمبراطور قسطنطين والأنبا 

تادرس بطريرك إنطاكية (السريانى) . وكانت تحدث فيها عجائب كثيرة بشفاعته . 

+ كما قررت والدة الشهيد أن تبنى كنيسة أخرى فى مكان استشهاده بمصر » ومرت 
على الإمبراطور قسطنطين وحصلت على قرار بمساعدتها فى البناء » ثم أخذت معها 
بعض الصتّاع ..وفى طريقها للإسكندرية أهاج إيليس الخبيث عليهم البحر »ء ولكنها 
صلت وتشفعت بابنها الشهيد بقطر . فنجاهم الله وأتم مسعاها بسلام . 

+ وفى أثناء تكريس الكنيسة نظرت الشهيد ومعه جماعة من الشهداء والقديسين قد 
حضروا . وطوبها إبنها لأنها عملت عملاً عظيما. ففرحت وشكرت الله . وتم شفاء 
المرضى الذين حضروا إلى كنيسة القديس بقطر . وتوالت بعد ذلك المعجزات 
بشفاعته . صلاته تكون معنا » آمين . 


: استشهاد القديس صرابامون أسقف نقيوس (بالمنوفية)‎ ٠ 


+ كان يهوديا من سبط يهوذا » من أورشليم » وأسم أبوه ابراهيم بن لاوى بن يوسف 
أخو سمعان ٠»‏ خال الشهيد أسطفانوس الشماس . | 

+ وقد تسمى باسم جده سمعان . ولما مات والده أراد أن يصير مسيحياً. فظهر له 
ملاك الرب » وأمره بأن يذهب إلى الأسقف أنبا يوحنا بأورشليم . 
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+ فعرّفه القديس بسر الأخسد الإلهى . وتحير فى عماده بسبب أهله اليهود 

(المتعصبين) » فظهرت له أم النور » وطلبت منه أن يذهب سمعان للقاء البابا ثاونا 

فى الإسكندرية (745 -(0:”) . 1 ظ 

+ ففرح به وعمده . ثم ترهب بدير الزجاج (جنوب غرب الإسكندرية) . 

+ ولما تولى القديس البابا بطرس (خاتم الشهداء) أحضره ليكون معه » ثم رسمه أسقفا 

على نقيوس ٠‏ وظهرت على يديه عجائب كثيرة ٠‏ 

+ ولما كانت تلك المدينة مليئة بالبرابى (معابد الأوثان) صلى إلى الله لكى يبيدها ٠‏ 

فارتفعت فيها المياه » وقضت عليها . كما استأصل عيادة الأوثان من كرسيه ؛ 

وحارب بدعة أريوس الهرطوقى . 

+ وكان ملاك الرب قد ظهر إليه وحذره من وجود كاهن بالكنيسة يقوم بالدجل والحظ 

وضرب الرمل والسحر » وأمره الملاك بإيعاده عن الخدمة » وإلا سيموت !! فأتى 

القديس بالكاهن » وحذره وأنذره . فرجع عن هذه العادات الشيطانية . 

+ ولما كفر دقلديانوس )١7(‏ وأعلمه الأشرار بأن الأنبا صرابامون يعطسل عبادة 

الأوثان » أمر بإحضاره إليه . وتم القبض عليه وإيداعه السجن لحين ترحيله » وجاء 

إليه البابا القبيس يطرس وبعض الكهنة وسلموا عليه ء ورأوا وجهه مثل ملاك 

(منيرا). 

+ ولما لم يستطع دقليانوس خداعه بعاد ااوثان عذبه كثيرً . وكان الرب يحفقفه 
بغير ألم » فآمن كثيرون بالمسيح بسببه . فأرسله الشرير إلى أريانوس - والى الصعيد 

القاسى القلب - ليعذبه ويقطع زأسه . وكان موجودا بالإسكندرية . فأخذه ئعه فنى 

المركب ٠‏ فى طريقه إلى الصعيد . 

+ ولكن توقفت السركب عند بلدة القديس (نقيوس) ولم يقدروا أن يحركوها من 

مكانهاء فتم قطع رأسه ونال إكليل الشهادة هناك . 

+ فأخذ شعبه جسده المقدس بكرامة عظيمة إلى كنيسته » شفاعته تكون معنا ء أمين. . 


13 
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(1) شهادة القديس البابا بطرس الأول (خاتم الشهداء) : 

+ كان أبوه ثيؤدوسيوس كاهنا وأمه صوفية . وكانا كلاهما بارين أمام الله . 

+ ولم يكن لهما ابن . ولما ذهبت صوفية إلى الكنيسة يوم © أبيب (غيد القديسين 
الرسولين بطرس وبولس) تضرعت إلى الرب ليرزقها ولد . ٠‏ 

+ فظهر لها القديسان فى نفس الليلة » ويشرواها بأن الله قبل صلاتها ٠‏ وسيعطيها ولد 
يسمى ' بطرس " » وطلبا منها أن تذهب إلى الأب البطريرك ليصلى لها ء وباركها 
الأنبا ثاونا فعلا . رقت بطلبها . 

+ ولما بلغ بطرس الطفل سبعة أعوام قدماه للبابا - وبعدما كبر رسمه شماسا ثم قسا . 
وقل لرأحله طلب من الفيعي أن يخلفه القن بطر . 

+ وخلال بطريركيته استضاءت البيعية بتعليمه » كما كفر دقلديانوس --وكان فى 
إنطاكية - وأثار الاضطهاد على المسيحيين (*:” م) . 

+ وكانت فى إنطاكية أم مؤمنة لم تستطع أن تعمد ولديها هناك » فجاءعت ب هما إلى 
الإسكندرية » ولكن هاج البحر » وخافت الأم أن يموتا بدون عاد لجريكة صدرها 
ورشمت بدمها الطفلين وعمدتهما فى الماء باسم الثالوث القدوس . 

+ ولما مضت للبابا بطرس وأرادٍ أن يعمدهما » كان يصير الماء فى المعمودية 
كالحجر . فسألءالأم عما حدث فتعجب » وبذلك تأكد أن المعمودية واحدة » فرس مهما 
بالميرون . 

+ فى أيمه فرت بدعة أريوس (لكان اليب الإمكدرية) تحرمه اقبي برس 
لعدم رجوعه للإيمان السليم . 
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+ وتم القبض على البابا وحبسوه فى السجن ٠‏ ولكن جاء المسيحيون وارادوا اخراجه 
بقوة السلاح ٠‏ لكنه قرر أن يموت شهيدا . فأمر ان ينقب الجند من خلف السجن لكى 
يذهبوا به لقتله بعيدا عن شعبه . 

+ وأخذوه إلى مكان قبر القديس مارمرقس الرسول . وصلى أولا طالبا أن يكون دممه 
هو آخر دماء الشهداء » ولكى يقضى الرب على العبادة لوثنية د وستعت متتراءت 
كانت بالقرب من المكان ‏ صوتا يقول " آمين 

ا 50070 
(خاتم الشهداء) فأجلسوه على كرسيه ء الذى لم يجلس عليه من قبل . 

لوانت ع إقابتة على الكزي البو فنى لحدق عقن سنة(') » شفاعته تكون معنا » 
آمين . 

(؟) استشهاد القديس العظيم إكليمنضس بابا روما : 

+ كان مق نسل إمبراطورئ + وقد علمه والداة الحكمة اليونانية (الفلسيقة):: 

+ وقد جرت مباحثة بينه وبين القديس بطرس فى روما ء أثبت له فيها الرسول ضلال 
عبادة الأوثان . فآمن واعتمد ٠‏ وتبعه فى خدمته . 

+ وقد كان يسجل سير التلاميد وما نالتهم من شدائد + كما بشن فى عذة مدن بإيطاليا : 
وسلمه الرسل القوانين التى أعدوها » ثم صار بطريركا لروما . 

+ وقام " طراساس ' بالقبض عليه » ولما رفض القديس طاعته بالسجود للأوثان نفا 
لخوفه من أهل روما ومن أهله . ثم أرسل لوالى المدينة المنفى إليها » لعقابه وموته. 
فربط فى عنقه مرساة وألقاه فى البحر ٠‏ فأسلم روحه ونال إكليله » شفاعته تكون معناء 
آأمين . ش 

+ وبعد عام تم الكشف عن جسده المقدس فى قاع البحر ء, وحاولوا إخراجه فلم 
يتمكنوا . فأبقوه فى جرن فى المياه » وكانوا يزورونه عندما تقل حركة أمواج البحر. 


(1):وفن مُصسن أخوامن علم 4ت 11م : 
1١.١‏ 
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+ وحدث ذات مرة أن تخلف طفل خلف الجرن الذى فيه جسد القديس ٠‏ فجاءعت حركة 
المياه (المد والجزر) وأخفته . وظن أهله أن وحوش البحر قد فتكت به . وعندما جاء 
الناس لزيارة القديس ٠‏ وجدوا الصبى حيا وسألوه عن كيفية معيشته وأكله وحفظه مسن 
الخطر ؟! 

+ فأعلن لهم أن القديس هو الذى كان يطعمه ويسقيه » ويحرسه من الوحوش !! 
فمجدوا الله » على عمله فى قديسيه . له الشكر والحمد إلى الأبد » آمين . 


ا جا بي 


)0( ليق ادامر اجيلك : 

+ ذكر شخص يدعى " بقطر ' (:0اه) أنه كان يعرف شخصا كان ' قيما "على 
كنيسة باسم أم النور بقرية بالغربية . ولما شاخ عين إبنه مكانه » ثم مات » ولم يعسوف 
أين وضع أموال وأدوات الكنيسة . وطالبه الأسقف بها . 

+ فقام الأبن ومضى إلى برية شهيت (وادى النطرون) ليطلب من الآباء أن يصلوا 
لكشف مكان الأدوات والمال . فطلبوا منه أن يذهب إلى رجل " جمال " ليطلعه على 
مكان حفظهما . 

+ ولما كان هذا ' الجتقّال " قديسا“. فقد رآه الزائر » وهو يقوم الليل كله » ليسبح الله 
ومعه جماله . وفى الصباح طلب من الزائر أن يركب جملا ليذهب معه إلى الحقل » 
ولكن الجمل ظل مكانه » فاضطر أن يضريه » فصرخ الجمل - مثل إنسان - وقال 
لصاحبه " يا أبى لماذا تركت هذا يضربنى " . فعاتبه القديس برفق متسائلا عن سبب 
القسوة مع هذا الحيوان !! 

+ فتعجب الزائر من كلام الحيوان كالإنسان !!. 

+ ولما ألح على القديس معرفة مكان عهدة أبيه ء وصف له المكان بدقة - داخل 
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. هيكل الكنيسة - وفعلا تحقق من صدق كلامه بالعثور على الأدوات والمال . وكان 
الأسقف قد تنيح ٠‏ فأعطاها للبابا يوحنا بالإسكندرية . 

() نياحة القديس أكاكيوس بطريرك القسطنطينية : 

+ كان هذا القديس عالما بكتب الكنيسة وتفاسيرها » فرسم قسأ بالق سطنطينية . و 

جع مجع ختدونية (421 ,)»وام تل بماك يه سن ظدم لاا اي 
ديوسقورس) .. رفض الحضور , وادعى أنه مريض . ' 

+ ولما مات أناطوليوس بطريرك القسطنطينية » اختير هذا الأب لهذا الكرسى » 
وحاول أن يزيل ما حدث بسبب نفى البابا ديوسقورس فلم يتمكن ٠‏ فآثر أن يفكر فى 
+ ثم أرسل للبابا بطرس (الثالث) الإسكندرى (411 - 485 م) رسالة اعترف فيها 
بصحة الإيمان الارثوذكسى (السليم) الذى ورثه عن الأباء الأقباط العظماء مثل 
كيرلس (الكبير) وديوسقورس . 

+ ثم أرسل عدة رسائل أخرى للجالس على الكرسى المرقسى يطلب منه قبوله فى 
شركة الكنيسة المقدسة . فأرسل له البابا بطرس رسالة مع ثلاثة من الأساقفة الأقباط ء 
الذين مضوا للقسطنظينية متنكرين . 

+ وكتب للبابا المصرى رسالة أقر فيها بنفس إيمان البابا ديوسقورس والبابا تيموثشاوس 
والبابا بطرس (الثالث) وأن إيمانهم سليم . ثم ذهب معهم إلى دير وشاركهم القداس . 
+ ولما علم أساقفة الروم الآخرون (الخلقيدونيون) قاموا بنفى القديس أكاكيوس من 
كرس القسطنطينية » وتنيح وهو ثابت على الإيمان الأرثوذكسى . بركة صلاته تكون 
معنا » آمين . 

(”) تذكار بيعبة القديمين قزمان ودميان وأخوتهما وأمهم!') : 

| + فى هذا اليوم تم تكريس كنيسة هؤلاء القديسين الشهداء الأبرار ‏ بركة شفاعتهم 
تكون معنا » وتحرسنا من ضربات العدو الشرير » إلى آخر الدهور كلها ٠‏ آمين . 

ج << د 


5 هاتور‎ ”"١ راجع سيرتهم تحت يوم‎ )١( 
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. .. : نياحة القديس بطرس الرهاوى أسقف أورشلهم‎ ٠ 
كان من عائلة ملكية » وقد سلمه والداه إلى الملك ثيؤدوسيوس ليصير أميرا (واليا)؛‎ + 
٠ ولكنه مال للعبادة والنسك فى القصر الإمبراطورى‎ 

+ وكان معه بعض أجساد الشهداء مين لوس رق عمره عشرون سنة ٠‏ 
فذهب وترهب ء ثم أقيم أسقفا على أورشليم رغما عنه ٠‏ 
اك صاش يق ناي يحتسي سا 
لصينية مع الحمل !! | 
د لعزي بوب لم قر لض لا 
(بشمال سوريا) » فجاء به القديس - فى عهد مرقيان (الملك الخلقيدونى) إلى مصر ٠‏ 
وأقام عدة أيام فى الأديرة القبطية . 
+ وفيما كان يصلى القداس - ذات مرة - رأى ملاكِ الرب وقد جباء وأمسكه من 
وسطه ء وأراد أن يطرحه إلى أسفل » لأنه استحى أن ينتهن المتكلبين بالكنيسة » أثداء 
القداس (وهو درس هام لكل نفس الآن) ٠‏ 
+ فلما مات مرقيان » عاد القديس إلى فلسطين » وثيست البيعة على الإيمان 
الأرثوذنكسى » كما اجتمع مع القديس أنبا إشعياء المصرى . 
+ واشتهى الملك زينون أن يراه » فهرب من المجد الباطل (محبة المديح) » وذهب 
إلى غور الأردن . وفى عيد القديس بطرس 0 الور الب أن 
السيد المسيح دعاه إلى سماه . 
ل ل 0 قة 
والكذب والقسم والتجديف والكبرياء والعجب بالنفسء وعن العناد والنميمة ومحبة 
المال والطمع والحقد والربا .. الخ . 
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+ ثم أوصاهم بمداومة الصلاة لله . وحث الكهنة ألا يغفلوا عن الصلوات والقداسات ٠‏ 
والنظر إلى المصلحة العامة (للشعب) وأن من يقدم شيئا للبيعة يعوض-هه الله ميراث 
الملكوت . 


(1): نياحة القديس أباهور ( الصعيدى ) : 
+ كان من أبرجت بالصعيد » وكان راهبا قد فاق كثيرين فى عبادته . فمضى للبرية » 
فحسده عدو الخير » وظهر له وقال : " إنك تغلبنى هنا » لأنه لا يوجد أحد عندك ٠‏ 
ولكن إن كنت شجاعاً وبَطلاً-حقا فاذهب إلى الإسكندرية " !! 

+ فمضى القديس للإسكندرية » وكان يسقى المحبوسين ويخدم المرضى . وذلك مرة 
كانت خيول تجرى فضرب أحدها طفلا فمات . فدخل الشيطان فى أناس أشرار » 
فألقوا بتهمة القتل على القديس أباهور . فأخذ الطفل الميت واحتضنه وصلى إلى الله » 
ثم رسمه بعلامة الصليب , فقام حيا !! فأراد الناس أخذ بركته . 0 
+ فهرب من المجد الباطل . وسكن فى دير . فلما اقتربت ساعة نياحته » جاء إليه 
قديسون ودعوه للرحيل للسماء . ففرح ٠‏ ودعا أولاده الرهبان وأوصاهم ثكممرض 
قليلا » وأسلم نفسه بيد الرب » صلاته تكون معنا » آمين . 
(؟) نياحة القديس أنبا هرمينا : 

+ كان من البهنسا (ببنى سويف) وكان والداة بارين » وكان يرعى غنم أبيه » فففهر 
له القديسان بطرس ويوحنا » ودعياه للرهينة . ش 

+ وذهبا معه إلى دير أنبا يعقوب ٠»‏ وهناك طلبا من القديس يعقوب قبوله راهبا . 

+ وفى أثناء تكريسه نزل ملاك من السماء ومعه قربانة وضعها على المذبح ء 
وحضر داود النبى وقرأ المزمور » وقرأ القديسون بولس وبطرس ويوحنا الرسائل 


١.ه‎ 
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والإنجيل . وطلب من رئيس الدير أن يذهب إلى جبل شمال مدينة قاو . فعاش بنس ك 
شديد » وكان يصلى ٠٠٠١‏ مطانية بالليل ومثلها بالنهار !!. 

+ فظهر له إبليس ليحاربه . فأرسل الرب له ملاكا فرّجره » فأثار على القديس الرمل 
حتى ردمه هو وقلايته . فصلى إلى الرب لنجدته » فأرسل إليه ملاكه » وقبض على 
الشيطان : وأمره أن ينظف مكان القديس من الرمل . 

+ ولما قرّبت ساعة نياحته أضاء وجهه » وحضر أنبا هور وأنبا يوساب ورهبان 
كثيرون إلى مكانه . وللوقت جاء الملائكة ميخائيل وغبريال وراففسائيل ووعدوه 
بالخيرات السماتية » ولكل من يذكره ويعمل تذكاره ٠‏ 

+ ولما أسلم القديس الروح » حملته الملائكة بالفرح » ثم جاء أهسبل قاو وأخذوا 
بركته؛ ودفنوه إلى جانب البيعة » وبنيت على اسمه كنائس كثيرة ٠‏ حدثت فيها 
معجزات عديدة بشفاعته » صلواته تكون معنا » آمين . 1 


اجام 


: تذكار عيد دخول أم النور إلى الهيكل بأورشليم‎ ٠ 
لما كانت البتول مريم فى سن الثالثة » أوفت أمها حنة مع أبيها يواقيم بنذرهها » لأن‎ + 
. الرب رزقها بها . وظلت بالهيكل (بمكان البنات المكرسات) إثنتى عشرة سنة‎ 
وكانت تقوم بتوزيع نصيبها من الطعام على الفقراء المحيطين بالهيكل سرا » فكانت‎ + 
0. الملائكة تأتيها بطعام سماوى » (كما يقول تقليد قديم)‎ 
ثم قرر رؤساء الكهنة إيداعها عند من يحفظ نذرها . فجمعوا إثنى عشر رجلا من‎ + 
وأدخلوها إلى الهيكل . فأتت حمامة ووقفت على عصا.‎ ٠ سبط يهوذا » وأخذوا عصيهم‎ 
يوسف (النجار) فعلموا أنه المختار من الله » ولأنه كان بارا ء فأخذها عنده فى‎ 
الناصرة . ش 0 ا ش‎ 


١ك‎ 
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+ وظلت عنده إلى أن أتى إليها الملاك غبريال - فى بيته - وبشرها بالحبل المقدس 
بالإله الكلمة المُخلّص » شفاعتها المقبولة تكون معنا » آمين . 
+ + + 


: شهادة القديس إندراوس الرسول‎ ٠ 
كانت قرعته أن يخدم أولاً اللد (بفلسطين) وكان أكثرها قد آمن على يدّى القدييس‎ + 
بطرس الرسول أخيه . وكان تلميذ الرسول اندراوس يسمى فليمون ( > مُحب) وكان‎ 
. جميل الصوت » جاذباً النفوس بألحانه الجميلة‎ 
وبينما كان يرنم فى الكنيسة جاء كهنة الأصنام واستمعوا إليه من الخارج » فدخلوا‎ + 
. وخروا تحت قدمّى الرسول اندراوس ؛ فوعظهم وآمنوا مع بعض الوثنيين ثم عمدهم‎ 
ومضى إلى بلاد الأكراد (شمال العراق) » فآمن بعضهم بسبب ما صنعه الرسصول‎ + 
من معجزات ء أما الأشرار الباقون ققد قرروا أن يقتلوه ويحرق وه » فسأل القديس‎ 
المساعدة من الل فارزل دارا أحرقت البعض وهرب الآخرون:-‎ 
ومع ذلك لم يهدأ كهنة الأوثان » فاجتمعوا على القديس اندراوس وضربوه بشدة‎ + 
. وطافوا به غرياناً » ثم أودعوه فى السجن ليصلبوه ويرجموه فى اليوم التالى‎ 
فظهر له السيد المسيح ليلا-» وطمأنه وأعلمه أنه سيرحل للسماء . فجاء الأشرار‎ + 
وصلبوه ثم رجموه » فأتئ مؤمنون ووضعوا جسده فى قبر ؛ وظهرت منه عجائب‎ 
. كثيرة » بركة شفاعته تكون معنا » آمين‎ 


++ + 


: نياحة البار ناحوم النبى‎ )١( 
بعد موسى » وتنبأ فى زمن أمصيا‎ ١١ كان من سبط شمعون . وهو النبى رقم‎ + 
١ /ا.‎ 
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وعوزيا . وبكت بنى إسرائيل على عبادة الأصنام . 

+ وأوضح فى نبوته أنه إن كان الله طويل الآناة » لكنه يحفظ العذاب للخطاة : 

+ وتنبأ بالبشارة بالإنجيل » وبالمبشرين بهء وسماأهم : " المنادين بالخيرات » 
والمبشرين بالسلام'". كما تنب بخراب 'نينوى" (عاصمة الدولة الأشورية بشمال 
العراق). ولما أكمل خدمته وأرضى الله بسيرته؛ تنيح بسلام» صلاته تكون معناء آمين. 
(؟) استشهاد الصبى بقطر الأسيوطى : 

+ كان من أسيوط : وكان جندياً فى قصر حاكم " شو " . ولما جاءوا بمنشور 
دقلديانوس لعبادة الأوثان » طلب المسئول عن القصر من بقطر تنفيذه » فرفض وكان 
عمره ١7‏ سنة فقط !! ء فأمر بحبسة بعدما تلاطف مغه. | _ 

+ فجاءه والداه وشجعاه على الاستشهاد على اسم المسيح . فلما أخرجه الوالى من 
السجن وسأله ثانية لعبادة الأوثان » فرفض إنكار المسيح ٠.‏ - 

+ فكتب رسالة إلى أمير أسيوط وعرفه بما جرى مع بقطر الجندى ٠‏ وأرسله إليه مع 
الجند . فتوعده ثم هدده » فأعلن له الصبى القديس تفاهة العالم وأن العالم زائل والجسد 
سيأكله الدود » وأنه لا يمكن أن يترك خالق السماء ليعبد حجارة ( أصناماً ) . 

+ فغضب منه والى أسيوط . فأمر بتعذيب بقطر الصغير هذا » فلم يتغيرٌ قلبه . قم 
ربطوه فى ذيل الخيل وجروه حتى قرية " بسيديا " » وهناك عرض عليه الوالى 
عبادة الأصنام فلم يقبل » فأمر بموته بإلقائه فى مستوقد قرية " موشا ' ( بأسيوط ) ٠‏ 
+ فطلب من الجند أن يسمحوا له بالصلاة » وفيما هو يصلى » ظهر له ملذك الرب ٠»‏ 
ووعده بالملكوت » وبركة لكل من يصنع تذكاره ٠‏ 

+ ثم طلب الصبى من الجند أن يُكملوا كل ما أمرهم به قاتدهم » فرموه فى نيران 
المستوقد . ونال إكليله » شفاعته تكون معنا » آمين . 

+ فجاء المسيحيون سرأ وأخذوا جسده وحفظوه إلى أن أنتقم الم القلابانؤين مسب 
بصره وتم طرده . وشهدوا بأنهم وجدوا جسد القديس بقطر سليماً » ولم تحترق مته 
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شعرة واحدة » وكمثل إنسان نائم .فبنوا له كنيسة فى موشا » وظهرت فيها عجائب 
كثيرة بشفاعته . بركة صلواته وشفاعته تكون معنا ٠‏ آمين . 


+ الي 


: خلاص إنسانة خاطئة‎ )١( 
كان شيخ عظيم من القديسين يمر - ذات يوم - فنظر صبية جميلة زانية » فدخل‎ + 
. إليها ليخلص نفسها(') . وتظاهر بأنه جاء ليفعل الدنس معها‎ 

+ فأدخلته إلى داخل سابع حجرة » وهو فى كل مرة يقول لها : " أنا خائف ' . 

+ وتساءلت " هل أنت خائف من الله ؟! * فتحدث معها » ويكتها ضميرها ء وطلبت 
منه أن تخرج من هذا المكان الدنس . فقال لها : " إن كنت تريدين التوبة فماذا 
تصنعين بالذهب ؟! فتركت حليها وسارت حافية وراء الشيخ » وسال من قدميها الدم 
لأنها لم تعتد على ذلك السير حافية القدمين على أحجار الطريق . 

+ وكانت تشكر الله على خروجها من بيت الشر . ولما حل المساء - وكانا يسيران 
فى الطريق - أتيا إلى شجرة » فطلب منها الشيخ أن ترقد تحتها » بينما ذهب هو 
ورقد تحت شجرة أخرى »؛ بعدما صلى صلاته . 

+ وفى الليل رأى فى حلم أنه يمسك حمامة ولكنها فرت من يديه وطارت للعغلاء !! 
وفى الصباح اكتشف أنها ماتت !! 

+ فخاطب الرب بحزن وقال : ' يا سيدى » لقد خرجت هذه (السيدة) لتتوب وتتعبد 
لك» فلم تمكنها (تعطها فرصة) لتتوب " !! . 


)١(‏ هذه القصة هى لسيرة ' بائيسة ' ء التائبة على يد القديس ' يوحنا القصير ' » والتنى جاءت 
أيضا فى هذا السنكسار ‏ وغيره ‏ تحت يوم ” مسرى ء والتى توضح أن الآباء عرفوا بدشسها . 
ودعوه ليمضى إليها فى بيت الدنس ء فمضى إليها . 

.أ 
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+ فطمأنه الرب أنها تابت وأنه قبلها » ودعاه أن يرجع إلى الطريق الذى سار فيه 
معها فسيجده مرشوشا بالدم الساقط من قدميها اللينة » وكانت حجارة الطريق تجرحها 
وهى صابرة على التعب » ولم ترجع إلى الخلف لأنها كانت عازمة على التوبة ٠»‏ 
فرقدت بسلام فى الرب !! 
(؟) نياحة القديس أنبا ابرآم بن زرعة البابا ؟55 (8/اة - 1//8) : 
كان سريانيا وكان تاجرا غنيا فى المال والنعمة » واختاروه للبطريركية لتقواه . 
+ وقبل رسامته وزع أمواله على المساكين » وقطع كل عادة ردبية فى مصر 
(والمقصود عادة التسرى بالنساء كأهل العالم) ومنع كل أسقف يأخذ مالا للرسامة 
مولي : ١‏ 
+ فأخرج كثيرون سراريهم وتابوا على يديه » ماعدا رجلا واحدا كان صاحب ديوان 
(فى مركز حكومى كبير) » رفض طاعة البابا ابرآم » رغم الحاحة عليه » حتى أنه - 
بروح الاتضاع - قدم له مطانية ليرجع » فلم يرتدع !!. 
+ وذهب البابا إلى بيته. ولم يفتح له رغم أن قداسته ظل وأقفا أمام بابه لمدة ساعتين. 
فانتقم الله منه بفصله من الخدمة وبالأمراض الصعبة التى مات بها (والمخالف دائما 
حاله تالف) !!. : 
+وكان البابا صديقا للخليفة الفاطمى المعز لدين الله » وكان له وزير يهودى أسلم » 
وطلب من الخليفة أن يجادل البابا القبطى فى وجوده . فأخذ البابا معه العلامثة أنبا 
ساويرس ابن المقفع (أسقف الأشمونين) فجادله وغلبه . 
+ فاغتاظ اليهودى » وفكر فى حيلة للإنتقام من البابا ومن الشعب القبطى كله » ققال 
للمعز إن لدى الأقباط آية فى إنجيلهم تقول : " لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل » 
فأنه (المسيحى) يقول لهذا الجبل انتقل فينتقل " 
+ ثم قال للخليفة'إن لم تتأكد من هذا الكلام فليسوا فى شئ من ديانتهم ويستحقون القتل 
كلهم ! فدعا البابا ابرآم وأعلمه بالأمر . فطلب منه القديس أن يمهله " أيام . 
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+ فمكث مع بعض الرهبان والأساقفة القريبين صائمين ويصلون إلى الله (فى كنييسة 
المعلقة بمصر القديمة)» إلى أن ظهرت العذراء للبابا وأعلمته بوجود ش خص دباغ 
(> سمعان الخراز) وهو رجل قديس وعلى يديه ستتم الآية !! فأحضره وأخذه معه 
ومضى مع جماعة من الرهبان والكهنة» والمعز ورجاله وشعب كثير من القاهرة إلى 
تلال المقطم . ظ 

+ ولما صلى البابا وسجدوا ثلاث سجدات , وبدأ يرشم الصليب على الجبل (- 
المقطم) كان يرتفع مع كل سجدة . فصاح المسلمون وتعجبوا مما حدث . 

+ فاستدعى المعز البابا ابرآم وطلب منه أن يطلب شيئا ٠‏ فطلب بناء كنيسة 
مرقوريوس (أبى سيفين بمصر القديمة) فكتب له منشورا (قرارا) بتعسير الكنائس » 
ووقف معه عند بناء كنيسة أبى سيفين لأن بعض الناس رفضوا بنائها ء وأتمها الله 
رغما عنهم . ثم تنيح البابا بسلام » بركة صلواته تكون معنا » آمين . 


اميه 


: استشهاد القديسين أنبا بانينا وأنبا باناو‎ )١( 
كان والد القديس " بانينا " سريانيا . وقد تزوج بقبطية من إنصنا (ملوى) ولما ولدته‎ + 
. أمه أتبت به إلى بلدتها لكى يتعلم‎ 

+ وقد أظهر نبوغا عند مدرس خاص . ولأنه كان ذكيا جدا » لذلك حسده العريفء 
وكسر له لوحه ء وآاءمه فى أصابعه. وهرب الشرير إلى قريته » تاركا الطفل يتألم 
بشدة . فأتاه الملالك ميخائيل وشفاأه. 

والطهارة » فأرسل لهما الرب الملاك ميخائيل » وطلب منهما أن يذهبا إلى الفيوم 
ليتتلمذا لدى قديس هناك . 
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+ فلما أخبرا الملاك بأنهما صغيران ولا يعرفان كيف يصلان للقديس ٠‏ أوصلهما إليه» 
ثم سبقهما وأخبر القديس بوصولهما . ففرح بلقائهما . وتعلما عنده لمدة " سنوات . 

+ ثم ظهر لهما الملاك ميخائيل » وطلب منهما أن يتبعاه إلى بلدة إيصساى التابيعة 
لأخميم . وصعدوا إلى الجبل ووجدوا بعض النساك والسواح يتتاولون من السر 
الأقدس فى كنيسة صغيرة . وكانوا يتمنون بيعة أوسع . 

+ فتشجعوا وبنوا كنيسة أكبر . وطلبوا الأسقف أنبا بسادة لكى يدشنها » وكان مختفيا 
بسبب اضطهاد دقلديانوس » ولا يعلم أحد بمكانه . 

+ فذهب الشاب نينا وبحث عن القديس . وعرفه بالروح . فذهغب معه.ء وكرس 
الكنيسة ورسمه كاهنا ورسم صاحبه أنبا " باناو " شماسا (16202) . وظل القديسان 
هناك زمانا . 

+ ثم ظهر لهما الملاك وطلب منهما الذهاب إلى جبل " أدريب " . 

+ وكان فى هذا الجبل. صنم يقيم له كهنة الأوثان الاحتفال فى يوم 2 بابة » ويحضر 
آلاف من الوثنيين » وخلال ذلك يذبح كهنة الأوثان ١7‏ طفلا » ويقدموئ دماءهم لهغء 
وفى الصباح لا يجدون الدماء . ويزعم الكهنة أنه قبل قرابينهم . وسيبارك الزروع 
فيمضى الناس فرحون !!. 

+ وصلى القديسان هناك . ولما'حل عيد الوثن وذبح كهنة الأصنام له الأطفال وجدوا 
الدماء كما هى أمامه » فزعموا أن الإله غاضب بسبب وجود القديسين فى الجبل 


المقابل . 
+ فأخذ أربعون شابا سلاحهم » ومضوا لقتل القديسين : فأخفاهما السيد المسيح عنهم ٠‏ 
فنجيا من أذاهم . 


+ وجاء الإمبراطور مكسيميانوس (زميل دقلديانوس فىالحكم) إلى الصعيد » وإلتقفى 
مع كهنة إدريبا » فشكوا له ماجرى واتهموا القديسين . 
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+ فظهر لهما ملاك الرب ميخائيل » وعرفهما بما س تأتى عليهما من عذابات » 
والأكاليل المعدة لهما فى الملكوت . وتم القبض عليهما وأخضروهما قدام 
مكسيميانوس ٠‏ فأعلنا له إن أصنامه حجارة وأنها شياطين . 
+ فأخذهما إلى قرب بركة ماء » وأمر بقطع رأسيهما هناك . 
+ فصليا وطلبا معونة الله » فظهر لهما ملاك الرب وشجعهما » ووعدهما بأن كل من 
حر او | 
+ وغسل الجنود سيوفهم فى البركة بعد قطع رأ أسى القديسين » وصار كل من يستحم 
بمائها ينال الشفاء . شفاعتهما تكون معنا » آمين . 

)0( نياحة الأسقف القديس أنبا يوحنا أسقف أرمنت : 
+ كان من أرمنت » وكان أبوه نجارا » وكان أخوه " بيسنتاؤس " قد ذهب إلى قصر 
طود . فعرف عظمة المسيحية » فتعمد هو وأخواه : ' أنبا يوحنا » وأنبا درمتاوس " 
فمضى بيسنتاؤس » وصعد إلى جبل أرمنت » ومارس عبادات روحية كثيرة ٠‏ 
+ وكان أنبا يوحنا قد خرج إلى الأحراش ليحتطب حطبا للوقود » فأتت عليه أفكار 
شيطانية » فطرح نفسه فى وسط الأشواك حتى تجرّح . 
+ فلما عاد إلى أخيه بيستناؤس شجعه » وقال له " لقد وهبك الله بس بب احتمالك 
ورمى نفسك فى الشوك أسقفية أرمنت " 
+ وبعد أيام صعد شعب أرمنت إلى الجبل لكى يدعوا القديس بيستناؤس للرسامة 
للسقفية فرفض ودفع إليهم أخيه يوحنا . فأخذوه للإسكندرية ورسموه أس قفا لهم . 
فعمد كثير من الوثنيين ٠‏ 
+ وكان كلما شيد كنيسة بالنهار » كان الوثنيون يهدمونها بالليل . ومع ذلك صبر 
عليهم » حتى رأوا معجزات ٠‏ فرجعوا إليه وعمدهم بعد إيمانهم وتعليمهم . 
+ وكان لا يقبل مالاً ولا هدية لرسامة أحد . وذات مرة نزل إلى الساحل ( النيل ) 
فرأى بعض الناس مُعلقين بسبب الخراج . فأسرع إلى الوالى ووبخه . وكان الجميع 
يهابونه إلى أن تنيح بسلام » صلاته تكون معنا » آمين ٠‏ 2 
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() نياحة القديس أنبا درمتاوس : 

+ كان من البهنسا (فى بنى سويف حاليا) » وترهب وجاهد فى الحياة الرزحية. ثم 
بنى ديرا وسكن معه عدة رهبان » ونموا فى النعمة والقامة الروحية . 

+ وكان يوصيهم قائلا : " بلا طهارة - يا أولادى - لا يقدر أحد أن يعاين الله . 
ويجب أن تجعلوا مخافة الله أمام عيونكم » وأن تبتعدوا عن الحسد والكراهية والنميمة: 
وأن تحبوا بعضكم بعضا " . 

+ ولما أكمل جهاده الحسن » مضى للسماء » صلاته تكون معنا » آمين . 

(4) نياحة القديس أنبا متاؤؤس الراهب : 

+ كان - فى إسنا وأصفون - يجاهد ء ولا ينام الليل ولا يستريح بالنهار !1.. 

+ وكان يقول : ' الويل لنا » فى اليوم المرهوب » الذى يجلس فيه الديان » وتنتة 
أعمال البشر » ويحضر حساب كل واحد قدامه منذ ولادته حتى موته » ويجازى عن 
عمله » خيراً كان أم شرا " . 

+ وكانت الوحوش تأتى إليه فى البرية الداخلية » ويسجدون قدامه فيعطيهم الطعام 
ويصرفهم بسلام !! 

+ وذات مرة أتى أهل فتاة بها شيطان وكان يخنقها » حتى كانت تمزق ملابسها . 
وكان أهلها يسترون جسدها بالجهد » ووضعوها أمام القديس . فقال لهم "من هو 
متاؤس المسكين حتى يخرج شياطين ؟ خذوا لكم قليل من زيت قنديل الكنيسة 
وادهنوها به » وتقولون : " باسم يسوع المسيح ٠‏ وأنا أؤمن أنها تبرأ وتستريح " . 

+ فلما دهنوها بالزيت صرعها الشيطان وخرج منها » صارخا بأن القديس متاؤس قد 
حرقه بصلاته . ش 

+ وجاءوا إليه بصبية كمل لها الحمل 4 أشهر ولم تلد » واعترفت بأنها حملت من 
أخوين » ثم قامت فى الدنس ١5‏ سنة . فصلى القديس إلى الله ليتصرف معها حسب 
إرادته . ففتحت الأرض فاها وابتلعتها !!. 
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+ وذات مرة جاءت إمرأة إليه طالبة منه أن يصلى لكى يرزقها الله بنسل . واستجاب 

الله لشفاعته » وأعطاها إبنا أسمته " متاؤس " 

+ وعندما بلغ عمره ثلاث سنوات أرادت أن توفى نذرها بارساله للدير » كما وعدت 

القديس . ولكن والده رفض ٠‏ وذهب للقديس ليقدم فداء عنه ؟١‏ دينارا. ققال له 

القديس " لسنا نبيع ابن الدير بذهب " . 

+ ثم أمر القديس باعطاء هذا الرجل قفة جديدة مملوءة خبزا وثلاثة خيوط وقطعة 

قماش . فلما وصل الرجل إلى بيته حكى لزوجته ماحدث . وبعد ثلاث أيام تنتيح 

الطفل. فكفنه أبوه بالقماش الذى أعطاه له القديس !!. 

+ وذات مرة جاء إليه أرخن كبير من إسنا ٠‏ ليأخذ بركته . وكان قد طلب من خادمه 

أن يأتى إلى القديس ٠‏ ومعه هدية من الفواكه. من بستانه . 

+ فلما دخل البستان رأى الشرير إمرأة الفلاح » فاعتدى عليها رغم أنفها . ثم أخذ 

الفاكهة وأتى بها للقديس . فلما اجتمع الأرخن وخادمه مع القديس » أعلن أن هناك 

رائحة كريهة » مثل كلب ميت ونتن !! 

+ فأحس الشرير بدنسه . واعترف بما فعله من دنس »ء وندم بشدةٍ ؛ فشجعه القديس 

على التوبة . وأعلن له إن الرب رحمه من كل شروره ء لأنه لا يشاء موت الخاطئ 

مثلما يرجع ويحيا ٠‏ ولأنه الداعى الكل للخلاص . 

+ وأخيرا رحل القديس متاؤس إلى عالم المجد بسلام » صلاته تكون معنا ٠‏ آمين . 
+ ابي 


: ١ / نياحة القديس البابا ياروكلاس الإسكندرى البطريرك‎ - )١( 

+ نشأ من والدين وثنيين ولكنهما آمنا واعتمداءء بعدما رَزقه لهما الله . وعلماه الفلسفة 

اليونانية » ثم علماه الحكمة المسيحية بعد إيمانهما . وحفظ كتب الكنيسة فى صباه . 
١١‏ 
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+ وقد رسمه البابا ديمتريوس الكرّام شماساً ثم قساً » على كنيسة الإسكندرية » فنبجح 
فى الخدمة » وأكمل ما أعطاه الله من مسئولية . 

+ ولما تمت رسامته خليفة له رد كثيرين من الصابئة (عبدة النجوم) وعمدهم . وأقام 
على الكرسى المرقسى ١١‏ سنة( ؛» صلاته تكون معنا ٠‏ آمين . 

(؟) استشهاد القديستين بربارة ويوليانة : 

+ كانت ابنة رجل عظيم من بلدان المشرق (كان واليآ وثنياً بآسيا الصُغرى) فى عهد 
الإمبراطور مكسيميانوس (زميل دقلديانوس الكافر فى أوائل القرن 4؛ م) . 

+ وقد أقام لها أبوها برجا حتى لا يراها أحد (ولكى لا تتأثر بأفكار المسيحيين بالبلدة 
ولكنها كانت دائمة التفكير فى خلق الله وأن الأصنام لا يمكن أن تكون هى الخالقة 
للكون العظيم » وعن طريق خادمتها " المسيحية " آمنت سراً بالمسيح » ودعت العلآمة 
القبطى أوريجانوس لزيارتها فى الخفاء » ثم تم تعميدها فى حوض ماء فى القلعة) . 

+ وطلبت بربارة من البنائين أن يفتحوا طاقة ( نافذة ) ثالثة فى البرج وعمل صليب 
فوق حوض الماء الجارى عمله . فعلم والدها منها بأنها صارت مسيحية سرأء كما 
دعته ليصير مؤمنا أيضأً . فغضب جداً وجرّد سيفه ليقتلها فهربت إلى الجبل ؛ فأرسل 
عساكره وأتوا بها . 

+ ولما أراد أن يزوجها لشخص وثنى لم تقبل » فحبسها فى القلعة ومنع عنها الطعبام . 
ولما فشلت محاولاته أرسلها للحاكم الرومانى العام . 

+ فحاول هو أيضاً أن يستميلها بالوعد بمباهج الدنيا فرفضت . ثم أمر بتعذيبها يشدة . 
وأثناء ذلك شاهدتها فتاة تسمى " يوليانة 'وتأثرت بما كانت تتعذب به بربارة : 
فصرخت بأنها مسيحية . 

+ فلما تم حبسهما معا » عرفت بربارة يوليانة بالإيمان المسيحى » وجاء الرب يسوع 
إليهما . وعزّاها ووعدها بإكليل هى ويوليانة . 


. م)‎ 7450-057٠ ( سنة‎ ١١ وفى مصادر أخرى‎ )١( 
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+ فأمر الأمير مرقيان بقطع رقبتيهما . وقام ديوسقورس بنشسه بقطع رأس إبنته 
ببلطة. وقطع الجند رأس يوليانة » بركة شفاعتهما تكون معنا » آمين . 

+ وفيما كان أبوها والحاكم العام نازلان من الجبل انقضت عليهما صاعقة من السماء 
وقتلتهما » ونالا عقابا أرضيا » علاوة على العقاب الأبدى بالطبع . 

+ وجعلوا جسدى القديستين بربارة ويوليانة فى بيعة بغلاطية » وتم نقل جزء منه إلى 
الكنيسة:أبى قير (كما شيدت لها كنيسة باسمها » فى مصر القديمة)() . 

(*) نياحة القديس أنبا صموئيل المعترف رئيس دير القلمون : 

+ كان من أهل دكلوبا التابعة لكرس مصيل . وكان من أبوين قديسين » وكان أبوه 
قسا اسمه " سيلاس ' . وقد أبصر فى رؤيا شخصا منيرا (ملاكا) يقول له : ' لابثد 
لإبنك أن يؤتمن على جماعة (رهبانية) كبيرة " !! 

+ ومضبى إلى برية شيهيت (وادى النطرون) ولم يكن يعرف الطريق ء فظهر له 
ملاك فى شكل انسان وسار معه » إلى أن أتى به إلى مغارة قديس يدعى " أغائو ' . 
وكان الملاك قد سبق وأعلمه به وطلب منه أن يقبله . 

+ فمكث القديس صموئيل عنده ” سنين وكان طائعا لوصاياه . ثم تنيح الشيخ . 

+ وزاد فى النسك » وكان يصوم الأسبوع كاملا . فتمت رسامته قسا على بيعة أبى 
مقار (بوادى النطرون) . 

+ وقد جئ للبرية بطومس لاون ( تعليم البابا الرومانى التى تميل إلى النسطورية 
ووافق عليها مجمع خلقيدونية المخالف سنة :5١‏ م ) فلما سمعه الرهبان رفضوه » 
وقام القديس صموئيل بتمزيقه » وأعلن حرم من يقبله ويوقع عليه . 


: وبناء كنيستها بمصر القديمة » راجع كتابنا‎ ٠ لتفاصيل سيرتها وإيمانها » وما نالها من عذابات‎ )١( 
. سيرة القديسة بربارة ' » طبع مكتبة مارجرجس بشيكولائى بالقاهرة‎ ' 
١ 4د‎ 
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+ فلما رأى رسول الإمبراطور البيزنطى مافعله القديس (بهذا المنشور) أمر بضربه 
بالسهام وأن 'يلكم. فقلعت عينه بضربة. ثم أمر بطرده من الديرء فتركه وسار فبى 
البرية . 

+ فظهر له ملاك الرب » وأمره أن يقيم فى القلمون (جنوب الفيوم) . ولما أقام هناك 
(فى ديره) كان يُعلم كل واحد الثبات على الأمانة المستقيمة (الأرثوذكسية) ولا يؤمنوا 
بآراء مجمع خلقيدونية الفاسد » فاتصل خبره بالمقوقز(" !!. 

+ فأتى إلى مكانه » وضربه وطرده من ديره (غرب مغاغة حاليا) م 
الصحراء ء إلى أن جاء البربر (من صحراء ليبيا) فأخذوه معهم . 

+ فسأل الرب أن يخلصه من يدهم . فكان كلما .أركبوه على جمل كان لا يتحرك رغم 
ضربه بشدة » فأنزلوه من فوقه » وتركوه ودخلوا إلى الصحراء » فعاد إلى ديره . 

+ ثم هجم البربر وأخذوه مرة أخرى , كما أخذوا معهم القديس يوحنا قمص شيهيت . 
فاجتمعا معا (فى جوف صحراء ليبيا) وكانا يتعزيان بوجودهما معا عند البربر 
الأشرار . ' . ْ 

+ وكان سيده البربرى يريده أن يعبد الشمس مثله . فلما لم يواققه ربط رجله مغ رج 
جرية لجاري »رجه بوكب جع لخي رقع فكوا فى الخطوة الادس ارواردة بيت 
أراده إيليس للقديس . 

+ وظل ممقيدا“معها » ولكنه كان متمسكا بالله وبقداسته ٠‏ إلى أن مرض ابن سيده بشدة 
واقترب من الموت . فصلى له القديس فشفاه الله . فشاع ذلك وأقبل إليه كل من كان 
مريضا فيبرأ . 

ا ا ا 
وكثر الرهبان حتى أصبحوا ألوفا !! وظهرت له أم النور وقالت له " إن هذا الموضع 

هو مسكنى إلى آخر الدهر " . ولم يعد البربر يهجمون على الدير . 

+ وقدم الأنبا صموئيل عظاث ومواعظ ء وتنبأ عن دخول العرب لمصر . 


)١(‏ وهو ' قيرش' [ 9505© ] الحاكم البيزنطى والبطريرك الملكاتى الذى دعاه العرب خطأ باسم ' المقوققس 
عظيم القبط ' وهو الذى سلم مصر لعمر بن العاص » بموجب معاهدة.صلح.مبنة لغكمإل. 
١١4‏ 
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+ ولما اقتربت ساعته أوصى أولاده أن يثبتوا فى مخافة الله » وفى الإيسان 
الأرثوذكسى . وقيل إن راهبا تنيح فلما أتى إليه أنبا صموئيل عادت إليه روحه»ء 
وجلس وتحدث معه ومع الرهبان » بما رآه من عذاب الخطاة وفرح القديسين» ثم رقد. 
صلاته تكون معنا » أمين . 

(*) شهادة القديسين أنبا أيسى وتكلة أخته : 

+ كان من أبى صير غرب الأشمونين (بالمنيا) وكان له مال وزراعة وأغنام وكان 
محبا للصدقة للفقراء . 

+ وقد ذهب إلى صديقه بولس - التاجر فى الإسكندرية - لزيارته لأنه كان مريضا . 
+ وقام الأثنان بخدمة المسيحيين المسجونين ٠‏ فتنبأ لهما البعض بأنهما س وف ينالا 
إكليل الشهادة . فقد حدث أن جاء القديس بقطر بن رومانوس الوزير مقبوضا عليه 
بأوامر دقلديانوس إلى الإسكندرية . 

. فتأثر الأثنان من سيرته وقداسته . فتقدم أنبا " إيسى " إلى الوالى الرومانى 
(بالإسكندرية) واعترف أمامه بالمسيح. فأمر بتعديبه . 

+ ثم أمر أن يِعرّى من ثيابه ويؤبط ويُعصَر بالهمبازين» وأن يحيطوا جسده بمشاعل؛. 
ثم ألقوه على الأرض ٠»‏ وضربوه بالسياط . ثم قطع أعضائه . وكان صابرا وشناكرا 
على هذا الألم الميارك . 

+ وكان الملاك " رافائيل للك جز اج ا لتواته اسه عدو جز . وكان 
بولس صديقه يبكى مع عماله عليه. 

+ فظهر ملاك الرب لأخته "تكلة " » وأمرها أن تذهب لأخيها فى الإسكندرية . ولما 
لم تجد مركبا للسفر حملتها مركبة روحانية » وكانت بها أم النور وأليصابات وكانتا 
تعزيانها . ولكنها حسبت ماحدث إنه رؤيا إلى أن وصلت الإسكندرية . 

+ وقام الوالى بتعذيب إيسى وأخته بالهمبازين وبالحرق (الكوى) وبدق المسامير فى 
جسميهما وسلخ جلد رأسيهما » وكان الرب يسندهما ويشفيهما . ولما فشل الوالى 
معهما أرسلهما للصعيد لإعادة تعذيبهما . 
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+ وفى الطريق توقفت المركب وعاندتهم الرياح ٠‏ فأمر القائد المرافق للقديسين بقتضع 
رأسيهما وإلقائهما داخل الشوك والحلفا . فتم ذلك ونالا إكليل الشهادة » شفاعتهما تكون 


معنا » آمين . 
+ وأوحى الرب إلى كاهن يدعى ' مكاريوس " بشطانوف (بالمنوفية) بأخذ جس ديهما 
ودفنهما بإكرام . 
+ وبعد ذلك تم استشهاد صاحبه بولس » وآأبوللينوس ابن تكلة » شفاعتهما تكون معنا » 
آمين . 

> + + 


: نياحة القديس بيمين المعترف‎ ٠2 
02550 كان من منية خصيب التابعة للأشمونين (بالمنيا)‎ + 
- القديس بيمين (> الراعى) محبوبا من الكل - ولاسيما من صاحب العمل وزوجته‎ 
. بسبب طهارته وأمانته‎ 
ا ا ا ا ا ا‎ 
وجاهد مع النعمة . ثم أشتهى أن يصير شهيدا » فمضى إلى والى إنصنا » واعترف‎ + 
. بإيمانه . فتم تعذيبه بالضرب والحرق وتقطيع الأعضاء والهمبازين‎ 
. وكان الرب يسنده ويقيمه بدون ألم أو جراح ثم حبسوه‎ + 
ولما توقف الاضطهاد , أمر الإمبراطور قسطنطين بإخراج جميع المسجونين من‎ + 
أجل الإيمان المسيحى . فظهر الرب يسوع للقديس بيمين » وعرفه بأن يمضى إلى كل‎ 
: المسجونين » ويعلن لهم أنه قد حسبهم شهداء ( بدون سفك دم ) وأنهم تسموا‎ 
. ] 0081655015 [ " معترفين‎ 


١٠ 
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+ وسكن القديس بيمين فى دير خارج الاشمونين ٠‏ وقام بشفاء زوجة إمبراطور روماء 
التى عرضت عليه هدايا عظيمة . فلم يقبلها » وإنما أخذ أدوات للمذبح فقط . 

+ وكان أسقف قديس قد رأى الأشرار وقد أقاموا لهم أسقفا وشهداء زور ء وبداأوا 
يضلون بعض شعبه . فأتى هذا الأسقف إلى القديس بيمين وشكاله. فبدد الله 
المخالفين بصلواته » وطردهم من هناك . 

+ ومرض القديس . فجمع الرهبان وأوصاهم » ثم أسلم الروح بيد الرب » بعد 
شيخوخة صالحة » صلاته تكون معنا » أمين . 


الس اي 0 


: شهادة القديس شورة‎ )١( 
. كان من أهل شنشيف التابعة لمدينة أخميم . وكان عمله رعى الغنم‎ + 
ولما نزل أريانوس الوالى لأخميم أمر بالقبض على جميع المسيحيين هناك . وذهب‎ + 
خمسة من الجنود لتنفيذ الأمرء فقابلوا هذا الشاب . فسألوه عن دينه . فقال لهم إنه‎ 
مسيحى ء ولم يستطيعوا اللحاق به » فأخذوا خروفين » فأتى إليهم وضربهم وأخذهمما‎ 
. منهم‎ 
فلما مضوا وأعلموا أريانوس بما حدث أمر بالقبض على شورة . ثم أدخلوه السجن؛‎ + 
. وكان به جماعة من المسيحيين فشجعوه على الشهادة‎ 
طلب منه أن يعبد‎ ٠ وعندما وقف أمام الوالى ورأى أنه كان شابا فى سن 78 سنة‎ + 
. الأوثان فلم يقبل » فأمر بتعذيبه‎ 
فتم عصره بالهمبازين وإيقاد نار تحت قدميه » وصبوا نيرانا على رأسه . قم‎ + 
جاءوا بالخل ووضعوا عليه الملح ودهنوا به جزاحه » فكان الله يساعده على احتمال‎ 
. هذه التعذيبات الصعبة‎ 
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+ ولما حبسوه بسط يديه وصلى إلى الله ليساعده » فجاء ملاك الرب وشجعه ووعده 
بالإكليل . ففرح وبدأ يرتل » حتى تعجب كل المعتقلين . 

+ ولما وقف أمام أريانوس رآه وهو مبتهج » وكأنه لم يُعدْبٌ !! فأمر بإحضار ساحرء 
فاستخدم الثعابين السامة ضده . فداسها القديس ٠‏ فتعجب الساحر . وقال للوالى : " لا 
أستطيع أن أفعل شيئا لهذا الشاب ؛ لأنه قوى بإلهه ' (وهو درس هام لكل نفس) . 

+ ثم كلمه الوالى بكلام معسول ليخدعه » فلم يُغيْر إيمانه بمسيحه . وكان قد سبق أن 
لطم جنديا وانقلعت عينيه » فأخذ شورة من دمه ورشم الجندى ٠‏ فاسترد بصره كاملا. 
+ فاغتاظ الوالى مما حدث . وأمر بذبحه كخروف », وأن يعلقوا جسده على سور 
9000 الور الحاححة :و جقدلان. كر قود يريرك من بوبسييام إرات 
كثيرة » شفاعته تكون معنا » آمين . 


(*) نياحة القديس البطريرك ساويرس الأنطاكى : 

+ لما تنيح القديس عند الأرخن " دورتاوس " بسخا (بكفر الشيخ) أرسله فى مركب 
لدفنه بدير الزجاج (جنوب غرب الإسكندرية) » وأمر رجاله بنقله عبر بحيرة مريوط 
إلى الدير » فلما وصلوا إليها بالمركب كان الماء بها قليلا فلم يستطيعوا أن يسيروا 
بها. : 

+ ولكن من أجل شفاعته » جعل الرب المركب تسير ١‏ أميال إلى أقرب مكان إلى 
الدير » حيث تم دفنه فى القبر الذى شيده الأرخن دوروتاوس » وجرت منه معجزات 
كثيرة #:صلاته تكون معنا + آمين : 

() نياحة القديس نيقولاوس ( بابا نويل ) : 

+ كان من ميرا (باليونان) وكان أبوه " إبيفانيوس " وأمه " توفا"من الأغنياءء 
ورزقهما الله به على كبر » وكان قديسا منذ صغره . ! 

+ فعند ميلاده وقف لمدة ساعتين » ليوضح أنه سيقوم بالفضيلة !!. 


ض 
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+ كما كان لا يرضع إلا من ثدى أمه " أليمين ' » كناية على أنه سيكون من أهل 
اليمين !! كما كان لا يرضع يومى الأربعاء والجمعة » إلا بعد الساعة التاسعة ( " 
عصرا ) !! 01 

+ وتعلم فى مدة يسيرة - بالروح القدس - كل علوم الكنيسة » وفاق معلمه . 

+ ثم صار شماسا فى دير . ثم صار قسيسا » فى سن ١5‏ من عمره . 

+ وقد ساعد رجلا كان له أربعة بنات يحتجن لزواج . ولم يكن معه مال لهن » فأخذ 
القديس نيقولاوس نقودا من والده وألقاها فى بيت الرجل سرا . فقام بتزويج إبنته » 
وكذلك فعل مع الثانية والثالثة » حتى اكتشف الرجل أنه هو القديس . فش كره على 
عمله الذى حفظه من دقع يناته للعمل فى محل بيغ حمر ]!: 

+ وعمل عدة معجزات » وشفى الله على يديه مرضى كثيرين » كما بارك فى خبز 
قليل » حتى أشبع كثيرين ٠‏ وتبقى منه أيضا ٠‏ أكثر مما كان فى البداية . 

+ وقد رأى رؤيا - قبل رسامته أسقفا - بأن إنسانا يدعوه ليلبس حلة كهنوتية بهية . 
وأن يجلس على كرسى . ثم أبصر فى ليلة أخرى أم النور تناوله حلة الأسقفية » 
ويناوله الرب يسوع إنجيلا !!. 

+ وظهر ملاك الرب إلى رئيس أساقفة اليونان وأرشده لمن يرسمه أسقفا لميرا 
(مورة) وهو ما تم بالفعل . وصار القديس نيقولاوس أسقفا لها . 

+ وبعدما تملك دقلديانوس بفترة أثار الاضطهاد ١7(‏ م) وسمع عن هذا القدبيس ٠»‏ 
فعذبه عدة سنوات وحبسه ؛ وكان الله يسنده . إلى أن هلك دقلديانوس وتولى 
الإمبراطور قسطنطين الكبير فأخرجه . واشترك فى مجمع نيقية (75”) . 

+ ولما بلغ الثمانين من عمره رحل إلى عالم المجد . بعدما قضى منها ٠؛‏ سنة فى 
كرسى الأسقفية » صلواته تكون معنا » آمين . 


+ اي 
١‏ 
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: نياحة القديس أنبا بيجيمى‎ )١( 

+ كان من أهل فيشة من كرسى مصيل . وكان وهو عمره ١7‏ سنة يرعى غنم أبيه ‏ 

فظهر له ملاك الرب فى شكل صبى مثله » وطلب منه أن يترهبا . 

+ فسار معه الملاك إلى برية شيهيت » وصادفا ثلاثة رهبان من الشيوخ م 

القديس عندهم 74 سنة إلى أن تنيحوا . 

+ فسار فى الجبل للداخل مسيرة " أيام » وظهرت الشياطين بش به وحوش كمن 

يحاولوا أن ينهشوا لحمه » فعلم بالروح مكرهم » واستعان بقوة الرب فتبددوا . 

+ ثم وجد واديا (واحة) وأقام فيه " سنين يصوم الأسبوع بكامله » ثم يأكل بعسض 

التمر (البلح) مع شرب القليل من الماء » ويصنع 4٠١‏ "صلاة (قصيرة) فى النهارء 

ومثلها فى الليل » ويصلى. الصلاة الربانية . 

+ وأقام هناك ١54‏ سنة وكان يأكل كل 5٠‏ يوما . ومرة صام ٠١‏ يوما » حتى لصق 

جلده بعظمه ٠‏ وعند ذلك أتاه ملاك الرب بخبز ٠»‏ ظل عنده منه عدة سنوات ولم يفرغخ. 

+ ثم ظهر الرب - فى رؤيا بالليل - وطلب منه أن يعود لبلدته . فجاء وبنى بها 

حجرة صغيرة بجوارها » وكان أهلها يتعزون بكلامه ويتغذون بتعاليمه . 

+ وذات مرة حمله ملاك الرب وأتى به إلى الفرات (- بالعراق) » لأنهم كانوا قد 

ابتعدوا عن طريق الإستقامة » فردهم إلى الإيمان » وعاد لمكانه !!. 

+ وذات مرة حمل بعض القفف لبيعها » فتعب من طول السفر على رجليه » فحملته 

قوة الله إلى المكان الذى كان يقصده !! 

+ وذات مرة رأى القديس أنبا شنودة (رئيس المتوحدين) عمودا من جوهر عالٍ جدا 

فقيل له إنه " أنبا بيجيمى " !! فسار على قدميه إلى بلدته » ولم يكن يعرفه » فاجتمع 
يل 
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به» وكان يطبخ طعاماً ويحتاج إلى ماء » فطلب من أنبا شنودة أن يأخذ قلنْة ويملأها 
ماء . فلما ملأها وعاد إليه وجد القدرة تفور (لوجود مياه بها) فأدرك أنه القديس 
+ وفيما كان القديسان يسيران وجدا جثة ميت » فحركها القديس أنبا شنودة بعكازه 
وقال " قم أيها الراقد " !! فقام بأمر الله » وعرفهما بحال الجحيم وطبقات المعذيين 
وأنه كان من اليهود » وأن تحته (فى مكان أصعب) من آمنوا بالمسيح ولم يعملوا 
بكلامه » وساروا فى النجاسة مثل الأشرار . ثم قالا له " ارقد الآن واسترح " فمات . 


+ ولما اقتربت ساعة رحيل القديس بيجيمى من العالم » عرف خادمه » وأمره بأن 
يترك جسده بمكانه !! ثم أخذته خمّى » ورأى جماعة من القديسين قد أتوا إليه . فأسلم 
الروح » وحملتها الملائكة بالترنيم ؛ وكان قد بلغ سن السبعين » » منها ١١‏ فى العالم 
والباقى ة فى التكريس . صلاته تكون معنا » آمين . 

(؟) استشهاد القديس بطليموس بن نسطوريوس : 

+ وكان من مدينة دندرة ( بقنا ) وكان وحيدا لوالديه وغنيا جدا . 

+ وذات مرة ذهب إلى الجبل - مع رجاله - ليصطاد الوحوش . فرأى القديس 
ببنوده " الراهب السائح . 

+ وكان القديس قد سمع الرب يدعوه للاهتمام بشاب فى زى أولاد الملوك سيأتى إليه. 
القديس , وأمره أن يركب حصان . ثم أوصله إلى إحدى بساتينه العظيمة ومنظرها 
الخلاب ٠‏ وما فيه من مقاعد مفروشة بالحرير . 


+ فبكى القديس ببنودة » فسأله بطليموس عما يبكيه ؟! فأعلن له أنه قد تذكنَ الملكقوت 
السماوى العظيم الذى يجب أن نجاهد من أجله » وهو أجمل من كل مباهج الدنيا 
الفانية . 


م 


١١ 
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+ فطلب منه بطليموس أن يأخذه معه للبرية » ولكنه أرسله إلى قديس تقى يسمى : 
' دورتاوس " وشهرته " لابس النور " » لقداسته . 

+ وكتب له رسالة وحذره من إمرأة فاسدة تتعرض له بالطريق » وأن العدو سيثير 
عواصف فى البحر » فيجب أن يطلب العون من الله فينقذه سريعا » ولكن لم يذكر له 
القديس خبر استشهاده ٠.‏ 

+ فلما وصل بطليموس إلى القديس دورتاوس وقرأ الرسالة المرسلة من القدييس 
ببنودة» أعلمه بصعوبة الحياة الرهبانية » وأنه من الأفضل له أن يمضى إلى أنصنا 
ويعترف بالإيمان أمام اريانوس ويستريح من متاعب الجهاد الطويل . 

ضجر الجند » فطعنوه فى عنقه بالحربة . وأكمل شهادته ء شفاعته تكون معنا » آمين. 
+ ولما انتهى الاضطهاد بنوا له بيعة ودفنوه فيها » وظهرت فيها آيات كثيرة ٠‏ 


حابي 


: نياحة القديس أنبا هدرا أسقف أسوان‎ )١( 
سنة‎ ١+ كان من أسرة مسيحية محبة للمسيح . وقد علمه أبواه مخافة الله » ولما بلغ‎ + 
زوجاه » لكنه قرر أن يعيش بتولا » فذهب للكنيسة ثم خرج.مع جنازة ميت يشيعونه‎ 
. " للدير » فقال لنفسه : " ليس هو الذى تنيح اليوم بل أنا الذى مت عن العالم الزائل‎ 
وبقى فى الدير » وذهب إليه أهله ليرجع إلى عروسه فلم يقبل. وظل يمارس النسك‎ + 
بإشراف القديس ' بيمن " . ثم أسكنه‎ ٠ والصوم والصلوات بغير.فتور لمدة 4 سنوات‎ 
فل مغارة بالبرية : ا ظ‎ 
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+ وحاربه عدو الخير وبيده سيف » فقطع يده » فطلب معونة الله وقال : "إن كانت 
هذه إرادتك أن أكون بلا يد فلتكن مشيئتك 7') . فحضر له ملاك الرب وأعاد له يده 
كما كانت بدون أى تلف » فشكر الله . 

+ وذات مرة جاء فوجد فى مغارته تنينا (ثعبانا) ضخما » فصلى القديس وقال : 
'ياربى وسيدى » لو كانت إرادتك أن أسكن مع هذا الوحش الردئ فلتكن مشيئتك " 
فالتفت ووجد أنه قد تم تقطيعه ثلاثة أجزاء !! 

+ وصبر على تجارب شيطانية كثيرة وكان الله يخلصه منها » وكان لا ينام الليل ولا 
يستريح بالنهار . ثم أتى وحبس نفسه ء وكانوا يأتون إليه بالمرضى وكان الله يشفيهم 
بشفاعته » وكانت الشياطين تخرج وتقول ' يا هدرا أحرقتنا بصلاتك وطردتنا من 
البرارى " 

+ وجاءت إليه مجموعة من رهبان الشام لسؤاله عن أمور غامضة فى الكتب 
المقدسة. ففسرها بطريقة أدهشتهم . وفى نفس الوقت جاء له شعب المدينة لاختياره 
أسقفا لأسوان » فشهد له الرهبان الغرباء بحكمته . 

+ فأخذه بالقوة إلى الإسكندرية حيث رسمه البابا ثاؤفيلس (أواخر القرن 5) أسقفا 
لأسوان » وخدم الشعب بأمانة » ثم تنيح بسلام » صلاته تكون معنا » آمين . 

(؟) مجمع فى رومية لمحاكمة الهرطوقى نياطس (دوناطس 2024:5) القس : 

+اجتمع هذا المجمع برومية فى أول سنة من حكم الإمبراطور داكيوس (ديسيوس) 
الكافر (منتصف القرن الثالث) فى بطريركية كرنيليوس اوعدي ؛ وديونيسيوس 
الإسكندرى (7554-9745) . ْ 


(1) إرتباط المؤمن بكل وسائط النعمة يجعل الروح القدس يشتعل فى النفس » ويفيض بثماره عليها 

(غل 5:57-؟3١)‏ ويعطى مزيدا من الإستنارة والحكمة ٠‏ وتقوية الإيمان » ومن ثماره أيضا التعسليم 

والاتكال على الله » والأمان والطمأنينة » والسلام والصبر على التجارب والشكر باستمرار » 

والخضوع التام لمشيئة الله . وقبول ما يختاره وما يستجيبه فى الصلاة » سواء بالسلب أو الإيجاب . 
يقدلا 
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+ وكان هذا القس (الرومانى) قد زعم أن الله لا يقبل من أنكر الإيمان فى ع 
الاضطهاد ثم تاب وعاد . وكذلك لا تقبل توبة الزانى !!. 
+ فاجتمع ٠‏ أسقفا » ١4‏ قسيسا وشماسا (4636028) من علماء رومية وناقشوهء 
فاحتج بقول القديس بولس فى الرسالة إلى العبرانيين : . 
٠‏ " إن الذين تالوا النور » وذاقوا العطية السماوية؛ وقبلوا نعمة الروح القدس » 
أنهم إن وقعوا فى الخطية » لا يمكنهم أن يتجددوا بالتوبة » مرة أخرى 7" . 
+ فأعلن له الآباء أن الرسول لم يقدل هذا على من تاب » بل أن المعمودية (الاستنارة) 
لا تكرر (بل يكفى تقديم تداريب التوبة » وعدم عماد الناكرين ثانية) . 


+ وأ يدن منقط فى الكقرد- أرقن الخطية > تيل تؤبة0» كنا عدت بيع بالود لوحي 
ومع بطرس الرسول » وأن باب التوبة مفتوح لآخر عُمر الإنسان . 
+ ولما لم يرجع عن رأيه الخاطئ ٠‏ تمت محاكمته لعدم طاعته للآباء الحكماء !! 


+ جا 


: شهادة القديس برشنوفيوس (برصنوفيوس - بشنونة)‎ )١( 
حيث كان راهبا فى كنيسة مارمينا (بفم الخليج)‎ ٠ كان ذلك فى العصر العربى‎ + 
وكان يجاهد كثيرا » ويصوم يومين يومين »؛ ويصلى صلوات كثيرة ومطانيات بلا‎ 
. حصر‎ 


)١(‏ والنض العربى الحالى :' إن الذين استُّنيروا (تعمدوا) مرة » وذاقوا الموهبة السماوية » وصاروا 
شركاء الروح القدس .. وسقطوا ء لا يمكن تجديدهم أيضا للتوبة .. ' (عب 5 :5-4) 
74> 
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+ وقد مضى واعترف بالمسيح ربا وإلها » فعذبوه كثيرا » وفى النهاية تم قطع رأسه » 
ونال إكليل الشهادة » شفاعته تكون معنا » آمين() 
(؟) نياحة القديس السائح أنبا إيلياس : 

+ كان والداه من قرية بالفيوم » وكانا خائفين لله » ومحبين للمساكين . ولما تقدما فسى 

السن صليا إلى الرب ليرزقهما بابن يرثهما . ويكون صالحا 

+ فاستجاب الرب لصلواتهما » وأرسل لهما رئيس الملائكة ميخائيل - فى زى راهب - 

وقال لهما : ' السلام لكما . قد نظر الرب إلى دموعكما وصدقاتكما ء وقرر أن 

يهب لكما إبنا وتدعونئه " إيلياس ' (إيليا) ويكون عظيماً مثله . ويسكن البرارى » 

ويعمل المعجزات مثل الآباء الرسل " !! 

+ ففرحا جدا بهذه البشرى » وطلبا أن يعرفا اسمه » فأعلن لهما أنه هو رئيس 

الملائكة " ميخائيل " » فوقعا من الخوف على الأرض » ولكنه أعطاهما السلام وصعد 

للسماء . 

+ وتحقق وعد الله وولدت العجوز إبنا » أسمياه إيلياس » ولما كبر أرسلاه للمعلم ء 

لكيام وو م ا . سلسلة ذهبية لأحدهم فى فراش 
يليا ء وشكوا للمعلم . ففتشوا أماكن الطلبة » فعثروا عليها تحت لحافه . فوبخه وهو 

0 

+ وبينما كان هؤلاء الصغار الأشرار يسيرون فى الطريق نهش ثعبان أحدهم فمات » 

ولما مر عليهم إيلياس الصغير » صلى إلى الله » فقام زميله من الموت وحكى 

ما رآهة فى العالم الآخر !! . 

ل ا ا ا ا 

لهء وهو لم يسرق السلسلة . 


)١(‏ للمزيد عن سيرته وعذاباته وسببها واكتشاف جسده فى كنيسة أبى سرجة الحالية ومعجزاته 
بكنيسة مارجرجس وبشنونة بفم الخليج (بمصر القديمة) راجع كتابنا : ' سيرة القديس بشنونة ' طبعة 
مكتبة مارجرجس بشيكولائنى بشبرا مصر 

اح 
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+ وقرر الشاب إيلياس أن يترهب . فأوصله الملاك ميخائيل إلى دير القديس 
باخوميوس " بقاو " وجاهد فى العبادة . 

+ ثم خرج إلى الجبل الذى طلب منه ملاك الرب أن يتعبد به . فداوم على الصلاة 
والسهر الكثير » وكان يأكل حشائش البرية - مرة كل أسبوع . 

+ فجاء إبليس ليُحاربه » وطلب منه الإمتناع عن أكل عشب الحيوان ؛ بل طعام 
الإنسان ؛ وبدد ما جمعه القديس من عشب بالتعب ؛ فأنتهره وقال له : " الله يكسر 
شوكتك .. أتريدنى أن أُسمّن جسدى ء الذى بعد قليل سيأكله الدود ؟! " فهرب بخزى . 
+ فظهر له رئيس الملائكة ميخائيل وطويّه لأنه رد على الشيطان بحكمة 

+ وبعدما أكمل جهاده تنيحّ بسلام » بركة صلاته تكون معنا » آمين . 


(*) نياحة القديس براكس الراهب : 
كان من ال سعد وترسيه وه للإوز ل بعد افق سن المشرورن سنن عدن ل 
يجاهد جهاداً قوياً مستعيناً بوسائط النعمة من صوم وصلاة وسهر وقراءات .. الخ . 
+ وفذر فشل إبليس فى محاربته بالأفكار الشريرة » لأنه لم يعطه الفرصة » نشغل كل 
فراغه بالعبادة والتأملات (ويقول المثل " إن مخ الكسلان معمل للشيطان ') » فظهر له 
عيانا !! . ْ 
+ وحاول عدو الخير أن يخدع القديس براكس ٠‏ بإلقاء الضجر والملل فى قلبه » فققال 
له : " أنه يتبقى فى عمرك خمسون سنة " أخرى » فخفف من صومك وصلاتك " !!. 
+ فأجابه القديس بحكمة وعلم بخداعه : "أحزنتنى » لأننى كنت أظن إننى سأعيش 
مائة سنة أخرى » لهذا توانيت فى العبادة » واذا كان الأمر:.هكذا (العمر قصير) 
فسأجاهد بشدة » قبل أم أموت . " فخزى عدو الخير » وتركه هاربا . 
+ ثم ضاعف القديس من جهاده . وفى نفس تلك السنة تنيحّ بسلام » صلاته تكون 
معناء آمين . ش 


1١ 
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(4) تكريس كنيسة القديس ميصائيل النبى ( السائح ) :. 

+ أتى الصبى " ميصائيل " إلى القديس إيساك رئيس دير القلمون » وكان عمره إثنتى 
+ وقال له : " ياأبى أنبا إيساك (إسحق) اقبلنى وساعدنى على خلاص نفسى ٠‏ واجعلنى 
من جملة أولادك (الرهبان) .. " . 

+ عجن بك "أنه جهاد ولسسة :ا زساله قالة "من أعلنف باسني #1 فدان لنه 
باتضاع : " النعمة التى فى قلبك هى التى أعلمتنى " . 

+فقال له الشيخ : ' اجلس ٠‏ وليجعلك الرب هيكلا مقدسا » ليسكن فيك الروح القدس". 
ثم قال له " عرفنى ياولدى عن حياتك السابقة " . 

+ فقال له ميصائيل : ' إن أبى كان مُحبأ للعالم » ومنشغلا بلذاته ومقتنياته » بعيدا عن 
عبادة الله . وذات يوم استضاف راهبا قديسا » وشكا له حزنه لعدم وجود ولد يرث 
غناه الكثير " . 1 

+ فقال له القديس " أصلح طريقك مع الله » يرزقك ولد مباركا ” . ودعاه ليعيش حياة 
مقدسة » وأن يصوم حتى الساعة التاسعة (' عصرا) وحذره قائلا : " ولا تشرب 
خمرا ولا تأكل لحما كثيرا » لأجل الحد من شهواتك . وأن تواظب على الصلوات 
النهارية والليلية » ولاسيما صلاة نصف الليل . وألا تنقطع عن الكنيسة (للتهاول) وأن 
يكون لك كاهن يرشدك " . (وهو درس هام لكل نفس فى عالم اليوم) . 

+ ثم يضيف القديس بقوله لوالده : " فإن فعلت هذا بلغت هدفك أنت وزوجتك » علما 
بأن الموت قريب ' (وقال يؤئيل النبى : " استعد للقاء إلهك ") . 

+ فلما أطاع أباه وأمه الله رزقهما به » كما أخبرته به أمه » وبعد 5 سنوات تنيْحا 
ورحلا للسيد المسيح . فتولى الأسقف تربيته وتعليمه كتب البيعة . ولما اشتاق للرهبنة 
سلمه لشيخ قديس . فرأى جهاده ونسكه » ومضى وأخبر الأسقف . 
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+ فقام برسامته راهبا » وأمره أن يتعبد - فى مسكن - وحده . وخاطب ذاته وقال : 
'يا نفسى . إعرفى مقدار الكرامة التى صرتى بها » بعد ارتداء لباس الملائكة » 
فابتعدى الآن عن كل لذات العالم ؛ واصبرى على الشدائد والأحزان (حروب 
الشياطين) » لأن كل من يزرع شجرة يصبر حتى ينال الثمر » ومن غرس شجرة 
الكسل ٠‏ نال الفقر والحرمان ٠‏ وأن أشد البشر شقاوة هو من لم يحصل على النعمة" 
+ ولما سمع أخ أنه يردد هذه الكلمات وغيرها » ظن أن إبليس يحاربه ٠‏ فقرع البابء. 
جده يصلى صلاة نصف الليل . فصليا معا » وتباركا من بعضهما ٠‏ وش جعه الأخ 
بأنه : " إن ظل يصلى بلجاجة » يهرب منه الشيطان " 
+ وبعد وقت ذهب إليه الأخ ليفتقده » فوجده يصلى قائلا : " اللهم خلصنى وانظر إلى 
ذلى من إثمى » فإن أبى وأمى تركانى ٠‏ والرب يضمنى ' . فبكى الأخ لأنه قد وجده 
نحيلا » وصار جسده كجريدة محروقة . 
+ فسأله عن سبب بكاته . فقال له الأخ : " عند مجيتك كنت استحى من جمال 
صورتك » والآن احترق جسدك هكذا ' . ا 


+ فأجابه القديس وقال : " إننى أشكر الله الذى وهبنى نور عينى ٠‏ وسمع أذنى ٠‏ لأقرأ 
الكتب المقدسة ء وأسمع الوعظ الإلهى . وأشكره أيضا ٠‏ لأنه وهبنى القوة للوقوف فى 
الصلاة " ( ساعات طويلة ) . 4 

# لامب رقي الى بجواة اودر نيد 1 عفن الالال و 
الشياطين له . فقال له القديس مصائيل " إنه بعد " أيام سيأتى إليك قوم فى زى جنودء 
ويطلبوننى منك ؛ فلا تمنع الاستجابة لهم ولا تخف لأنها إرادة الله " . 

+ وأضاف قائلا : " وأعلم يا أبى أنه فى العام التالى ب سيحدث جفاف وقلة أنتتاج 
المحصول ؛ ولكن لا تخف ' . 

+ فلما سمع رئيس الدير كلامه وصدقه ٠‏ بادر واشترى حبوبا وقمحا كثيرا . 


ف 


5.0010 الا35ع60-1 1م60 


+ وجاء الناس المتشبهون بالجنود » إلى الدير » وأخذوا القديس ميصائيل ومضوا . 
+ ولما علم والى المنطقة أن بالدير غلات وفيرة فى وقت المجاعة » جاء مع بعض 
الجنود لأخذها بالقوة . وإذا بجنود آخرين يأتون للدير » وطردوا الوالى فمضى خائيا. 
+ فأتى رئيس الدير ورحب بهم ء وقدم لهم طعاما » فأعلنوا له إنهم لا يحتاجون لشئ. 
وجاء أحدهم وانفرد بالقديس رئيس الدير » وأعلن له إنه إبنه " ميصائيل " » وأن 
هؤلاء الجنود ليسوا سوى " سواح " » وأنه هو وأحد منهم . 
+ ثم طلب القديس من رئيس الدير أن يمضى إلى بلدته » ويأخذ ميراثه الموجود لدى 
الأسقف أثناسيوس ٠‏ ويبنى هناك كنيسة باسمه » وأنه عندما يستكمل بنائها يستدعى 
القديس ميصائيل للمشاركة فى تكريسها . 
+ فذهب القديس إيساك وأخذ المال وهدم منزل القديس ميصائيل وبنى محله كنيسة . 
وعند تكريسها حضر القديس ميصائيل وجمع السواح لاو وكاتوا جد ركاه 
عكازاتهم تضى كنور الشموع فى أيديهم . 
+ ثم همس القديس ميصائيل للقديس إيساك بأنه سوف يتنيح فى مثل هذا اليوم من 
العام القادم » ويمضى للسيد المسيح . بركة صلوات هؤلاء القديسين تكون معناء 
آمين. ش 

(0) تذكار القديس خريستوذولس (- عبد المسيح ) : 
+ كا هذا القديين من مثينة عين سين #توإكان: يغمل نانفا للختي وذاه شيرة 
جاءت إليه شابة هامت به » فطلبت منه أن يصنع من أنية ذهب خاتما وصليبا ء 
وكشفت له عن جسدها لتجذبه إليها . فأغلن لها أنه مريض فى هذا اليوم » وفى الغد 
لتكن إرادة الله !! . 
+ فقام وجمع الذهب وأغلق الدكان ومضى و ب لم و 
فى العالم الدنس . وقص على والدته ماحدث . وسألها بدموع أن تأنن له بالذهابء 
للبرية . فذهبت هى إلى دير الراهبات . أما هو فقد وزع ماله على المساكين . 
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+ وأسرع إلى الجبل حيث التقى مع ثلاثة من الآباء القديسين وسار معهم » وكان كل 
واحد منهم معه عصا.: يتوكأون عليها » لصعوبة السير بدونها » إلى أن وصل إلى واد 
(واحة) به أشجار ومياه » فأخذوا غصن شجرة وجعلوه عصا له » ثم تركوه وحده . 

+ وأدرك القديس خريستود أنه قد صار وحده فيجب أن يجاهد مع النعمة . 
وكانت العصا تضيئ له ليلا . وظل يجاهد هناك عدة سنوات . وحاربه عدو الخير 
بالطبع . ْ 

+ فقد ظهر لقوم أشرار - بصورة رجل بربرى - وأعلن لهم إنه يوجد فى الوادى 
كنز عظيم داله شاب :واج :'فنظروا من فوق لجل ».ولم يجدوا مكانا يلوي مث اليه؛ 
لأنه كان محفوظا بصلوات السواح ٠‏ وظلوا فوق الجبل وهم فى عطش . 

+ فأخذ إيليس صورة راهب شيخ؛ ومضى للقديس الشاب ؛ وأعلن له بأن يصنعد إلى 
الجبل ليروى العطاش ويطعمهم من ثمار الأشجار . وأراد أن يتبعه لكنه صلى أولا 
ل ل ا ا ا 


فيهرب منه . 

+ ولما شاخ القديس خريستوذولس وعلم بيوم رحيله من العالم 00 
يرى أحد الشيو خ السواح ليتبارك منه قبل نياحته . وإذا بالثلاثة الذين قابلهم يأتون 

الية+ وصارا معة» وعوفو | نيزم يتيوه : 

+ وبعدها تنيح » فدفنوه بسلام » بركة صلواتهم تكون معنا » آمين ٠‏ 


+» + + 


: شهادة القديس مار بهنام وأخته سارة‎ )١( 
كان أحد النساك اسمه 'متى" قد هرب من مملكة يوليانوس الجاحد . فمضدى إلى‎ + 
مملكة مجاورة وسكن فى جبل قرب مدينة والد بهنام » وكان:الله قد أنعم على هذا‎ 
. القديس بعمل معجزات شفاء . وكان لبهنام أخت مريضة بالجذام‎ 
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+ ولما خرج بهنام للصيد فى الجبل - مع بعض رجاله - رأى فى الليل شخصا 
منيرا يدعوه أن يبحث عن القديس متى ٠‏ وهو يصلى ليشفى الله أخته . فقام لكى يفتش 
عنه » فوجد مغارته » وجلس معه » فوعظه وعرّفه طريق المسيح . 
+ ولما ذهب إليه يهنام صلى لأخته فعوفيت . وظن والدهما الملك أن آلهته هى التنى 
شفتها . فشرح له بهنام كيف شفيت أخته ١‏ وأنهما يعبدان إله القديس متى . 
+ ولما هرب بهنام وأخته تبعهما الجند وقتلوهما مع كل جنودهما ونالا الأكاليل . 
+ ولما علم الملك بما حدث لإبنيه حزن واعتراه روح نجس ٠‏ فمضت أم الشهيدين » 
وأحخضرت القديس متى ليصلى له » فشفاه الله بشفاعته . فآمن هو وكل مملكته . 
+ وبنوا ديرا باسم الشهيدين ماربهنام وسارة . وعاش فيه القديس متى . وكان جسدا 
القديسين يصنعان المعجزات » لأن الرب قد وعد بأن يكرم الذين يكرمونه . 
(؟) شهادة القديس أمونيوس أسقف إسنا : 
+ كان راهبا قديسا » وقد اشتهر بعمل المعجزات » فقام البابا بطرس (07” )"1١-‏ 
برسامته أسقفا لإسنا . وقد أقام له مغارة فوق الجبل المجاور للمدينة ء وبنى ديرا 
هناك . 
+ وكان القديس ينزل من مغارته بالجبل ويبيت ليلة الأحد » فيحضر له شعبه ويعظهم 
ويقضى لهم حاجتهم » ثم يعود لمغارته للنسك والعبادة ٠‏ .2 
+ وقد وصل الوالى أريانوس لاضطهاد المسيحيين فى الصعيد الأعلى 5 من 
اسنا تقابل جنوده مع شبان كانو! يسوقون دوابهم » فلما سألوهم عن اعتقادهم شهدوا 
بشجاعة أنهم مسيحيون . فأمر أريانوس بحبسهم » فجاءت إليهم أمهم وشجعتهم على 
الشهادة للرب » وعدم عبادة أصنام لا تتكلم . ٠‏ 
+ وفى الليل ظهرت أم النور لهذه الأم وقالت لها نا سلافةل إن يدنس الخوسن 
(يسوع) يدعوك وأولادك السعداء : سيروس وهرمان »؛ وبانوف. » وبسطاى لملكوت 
السموات " . وعزتها وأعطتها السلام . 

1١م‎ 


5.0010 الا35ع160-1أم 60 


+ ولما استدعاهم أريانوس أقروا بإيمانهم . فقطعوا رؤوسهم ونالوا أكاليلهم يوم " 
بشنس ء فتم دفنهم فى بيتهم . ولما إنتهى الاضطهاد » جعلوه كنيسة » إلى اليوم ( عهد 
الكاتب ) وتظهر فيه معجزات كثيرة » شفاعتهم تكون معنا » آمين . 

+ وفى مرة ثانية دخل أريانوس إلى إسنا . وإلتقاه أربعة أراخنة من موظفى الدولة 
ليقدموا له حساب أعمالهم . فذكر أحدهم اسم " المسيح " . فغضب بعدما عرف أنهم 
مسيحيون » وقطع رؤوسهم » مع عدة رهبان ورجال ونساءء شفاعتهم تكون معناء 
آمين . ٠‏ 

+ وعندما كان أريانوس فى مدينة أرمنت » ذهبت إليه إمرأتان من إسنا وهما تكلة 
ومرثا واعترفتا بالمسيح . فغضب ووبخ أراخنة " أرمنت " الذين قالوا إنه لا يوجد 
مسيحيون فى بلدهم . فقطع رأسيهما ٠‏ ونالتا إكليل الشهادة بركة صلواتهما وشفاعتهما 
تكون معنا » أمين . 

+ ثم ظهر ملاك الرب للقديس أمونيوس - فى الجبل - وأعلن له إن الرب يسوع قد 
قبل صلواته عن شعبه » وأعد لهم الأكاليل جميعا . ثم أخبره بأن أريانوس قد اقترب . 
وأن عليه أن ينزل ويثبت الكل على الاعتراف بالإيمان » لكى يرثوا ملكوت السموات. 
وأعطاه السلام وانصرف للسماء . 

+ فلما وعظ شعبه قالوا له جميعا : " يا أبانا سنصبر على الأتعاب ونموت على اسم 
المسيح " . وكان هذا الوقت هو غيد قديس محلى يسمى ' اسحق " » فجمع القديس 
شعبه إلى الجيل المسمى " كاتون " (الخير) . 

+ وجاء أريانوس إلى قرية " خلوان ' (غربى إسنا) فاعترف أهلها بالمسيح ٠‏ ونالوا 
أكاليلهم » شفاعتهم تكون معنا » آمين . 

+ وفى طريقه للجبل » قطع أريانوس رؤوس كل من قابله من المؤمنين » ثم صعدوا 
إلى الجبل » حيث صاح الجميع بصوت عظيم وقالوا : ' نحن كلنا مسيحيون ' . 
فهددهم » فلم يخافوا . فأمر جنوده بقتلهم جميعا . 
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+ وكان الأب يقدم إبنته ويقول لها : ' تقدمّى إلى العْرس الحقيقى والأبدى " . وكان 
الآباء يقدمُون أولادهم ونساءهم » وكلهم يقولون " نمضى إلى الفرح الدائم فى ملكوت 
السموات " . وكانت الملائكة تتوجهم بالأكاليل أولاً بأول » وكانت شهادتهم يوم ١95‏ 
أبيب . ولا يعلم أحد عددهم إلا الله وحده . شفاعتهم جميعاً تكون معنا » آمين 1 

+ وبينما كان الجنود نازلون من الجبل قابلوا ثلاثة فلاحين » راجعين مسن حقولهم . 
وأعلنوا لهم إيمانهم » ثم أخذوا يرجون الجنود بإلحاح لقتلهم . وبعد عناء قتلوهم »: 
باستعمال أدوات زراعتهم (ولهم تذكار هو كنيسة الثلاثة فلاحين بإسنا الآن) شفاعتهم 
تكون معنا » آمين . 

+ وأما القديس الأسقف أمونيوس فقد ربطوه فى ذيل حصان وجرٌوه من الجبل إلى 
النيل » وأدخلوه المركب ليصحب أريانوس. القاسى إلى أنصنا » وكانوا يعنبونهفى 
خلال السفر . ثم حبسوه فى السجن . 

+ ولما طلب منه أريانوس التبخير لأوثانه رفض . وتنبأ له بأنه سينال إكليله على اسم 
المسيح هو الآخر (وهو ما حدث بالفعل . إذ نال أريانوس إكليله على يد دقلديانوس » 
ورحل إلى الفردوس مع العشرة آلاف نفس التى عذبها » ونالت أكاليلها بيده !! ) . 

+ فغضب أريانوس من كلام القديس الأسقف أمونيوس , فأمر بأن يحرقوه حيآًء 
وبهذه الطريقة صعدت روحه للسماء ونال إكليله يوم ؛ ١‏ كيهك . 

+ فأتى بعض المؤمنين وأخذوا جسده وكفنوه » ولم نصبه النيران بعد صعود روحه 
لعالم المجد » واستطاع هذا القديس أن يقول » أمام السيد المسيح : " ها أنا والبنون 
الذين أعطيتهم لى يارب " (عب " )١17:‏ ء» شفاعته - مع شعبه - تكون معنا ٠‏ آمين . 
(') نياحة القديس أنبا حزقيال : 

+ كان من مدينة أرمنت ٠‏ وقد نما فى النعمة » ففكر فى الرهبنة وترك والدية وصعد 
إلى الجبل » فوجد هناك العديد من السواح (المتوحدين) فأرشدوه وعلموه كيف يعيش 
فى البرية . 
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+ وألبسوه إسكيم الرهبنة » وإذا بعقرب تلدغه فعانى من ألمها » وأخذ منها درساً 
+ ثم توغل فى البرية ومكث مجاهداً وتعب كثيراً من قلة الماء . فبدأً يحفر بثراًء 
ووصل إلى عمق 4٠‏ خبراعاً ولم يجد ماء . 

+ فظهر له ملاك الرب ٠‏ وأعلن له إن الرب نظر لتعبه » وشق له الصخرة فأخرجت 
ماء . كما عانى من اللصوص وقطاع الطرق » وبعدما أكمل سيرته الملائكية تنح 
بسلام » واقيمت له بيعة ضمت جسده المقدس » وإلى الآن يُعيدون فى البيععة على 
الجبل (فى عهد كاتب سيرته) صلاته تكون معنا ٠‏ أمين . 


: شهادة القديس أنبا إمساح القفطى‎ )١( 
لما ذهب أريانوس إلى قط (بقنا) أفتخر أماه كهنة الأوثان بأنه لا يوجد فى مدينتهم‎ + 
مسيحى واحد . وكان بها مسيحى شاب يدعى " إمساح ' وكانت له أخت عذراء تسمى‎ 
توضورا " (1826000158) » وكانا يقيمان ويعملان فى بستان جنوب المدينة » وكانا‎ 
٠ يعيشان على أجرهما ويتصدقان منه على المساكين‎ 
ا يان ان ري لوت . فنظر الرب إلى‎ 
نيته » وأرسل له ملاكاً قال له : " لا تحزن ؛ وقم باكرا وستجد سفينة وتسافر بها إلسى‎ 
. مدينة قاو » لتعترف هناك أمام أريانوس وتنال إكليلك * < .. ب؛‎ 
فلما سافر إليها وجد أريانوس يُعدَب مجموعة من المشيحيين . فلما اعترف بإيمانه‎ + 
وعرف أنه جاء وحده من قفط » غضب وأمر بضربه تجريد أخضر » حتى سال دمه‎ 
. كالماء » وأَعمى عليه » فنقله الجند إلى السجن‎ 
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+ ولما أمر الوالى باستدعائه » وجده الجنود يصلى فأتوا به إليه : فتساءل ساخرا 
وقال له : " لماذا أنت مختل العقل وحدك فى مدينتك ؟! " 

+ ولما أصر الشاب الحكيم على إيمانة تم تغريقه فى النيل , وبذلك نال إكليله » 
شفاعته تكون معنا » آمين . 

+ فجاء تمساح » وشد الحصيرة المقيد بها الشهيد فى الماء » حتى أوصله إلى قفط . 
فظهر ملاك الرب لأخته ليلا » وعرّفها بوجود جسده » فتم أخذه ودفنه بإكرام . 

(؟) تذكار القديس غريغوريوس الأرمنى المعترف : 

+ سبق ذكر أن طرداد - ملك الأرمن - قد قبض على القديس غريغوريوس الأرمنى . 
وألقاه فى جب جاف ٠‏ وأقام فيه ١©‏ سنة » وكان الرب يهتم بهء إذا كانت إمرأة 
عجوز تلقى فى البئر طعاما كل يوم » بناء على أمر الله لها . 

+ وقد سيطر شيطان على الملك بعد تعذيبه وقتله أريسيما والعذارى اللواتى كن معها. 
ورأت أخت القديس رؤيا : كأن إنسانا يقول لها : " إن لم تصعدوا أنبا غريغوريوس 


من الجب ء لن تنالى خلاصا ولا شفاء ' ٠.‏ . 
+ فتحيروا وكانوا قد ظنوا أنه مات . وتم إصعاده وألبسوه ملابس جديدة قم صلى 
للملك فخرج منه الشيطان » ومن الشعب أيضا . وفرض عليهم صوما لمدة 5١‏ يوماء 
ووعظهم وعلمهم » فآمن الأرمن » وطلبوا رسامته بطريركا ٠‏ وتم إنشاء كنائس كثيرة 
فى عهده . وتنيح بسلام ء صلاته تكون معنا ٠‏ آمين . 


9 


: شهادة القديسين أولوجيوس وأرسانيوس‎ )١( 
. ' كان لهما دير باق للآن (فى عهد كاتب سيرتهم) فى أخميم باسم ؟ دير الحديد‎ + 
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+ وقد دعاهما الرب لنيل إكليل الشهادة » فوقفا أمام الوالى » وأعترفا بالمسيح . 

+ فطلب منهما تقديم البخور للأصنام حتى يرفع منزلتهما » ويكرمهما أكثر . 

+ فقالا له : " هذه ثالث محاكمة نقف فيها ونعترف بالمسيح » وقد نلنا عذابات صعبة» 
ولكننا سنظل ثابتين على الإيمان ٠‏ وأننا سريان وجئنا لنشهد للرب " . ثم قالا له "مهما 
أردت فاصنعه " . 

+ فغضب منهما وأمر بتعليق حجارة فى رقبتيهما وأن يُعلقا ممنكسى الرأس على سور 
حصن القصر . ثم ربطوا فى أرجلهما حجارة ٠‏ وألقوهما فى وسط النيل » وبقوة 
المسيح طافت الحجارة . وجلس الشهيدان فوقها » وسبحا حتى الشاطئ . 

+ وأمر الوالى بتعليقهما مرة أخرى ثم ذبحهماء ونالا إكليلهما. شفاعتهما تكون معناء 
آمين . 

+ وقد حدثت عجائب منهما » ومنها أن راعيا للغنم سقط فى النيل ء ولكنه تشفع 
بالشهيدين » فأنقذه الله من تمساح كان يريد أن يفترسه » وخرج بسلام » وقرر أن 
يعيش مع الله بحكمة » بدلاً من حياة اللهو (وهكذا أفلح فيه التأديب) . 

+ وحاول شخص أن يعتدى على إمرأة وهى فى طريقها لكنيسة القديسين أولوجيوس 
وأرسانيوس » فأحاط به ذثبان أرادا أن يفترساه » فصرخ واستعان بهما » ونذر بعدم 
فعل الدنس إلى آخر نفس . فهرب الذثبان » كما لو كان خلفهما من يطردهما . 

+ فمضى إلى الكنيسة واعترف بخطيته . وشكر الله الذى أنقذه » وظل يخدم الكنيسة 
إلى يوم رحيله من العالم (والعبرة دائما بالنهاية السعيدة ء وليس بالبداية الشقية) . 

+ وفى عيد القديسين وقع سوار ذهب من سيدة » وأخفته أخرى » ولما بكت صاحبته 
وتشفعت بالقديسين ٠‏ أخذا السارقة وعلقاها فسقط السوار . وأخذته صاحبته » فتابت 
السارقة عن السرقة » ولم تعد إلى تلك الخطية مرة أخري . 

(؟) تذكار القاضى الإسرائيلى جدعون : 

+ كان من سبط منستى . وقد ظهر له ملاك الرب وشتجعه . وأقامه مدبراأً لبنى 


اسرائيل » وأمره بأن يهدم مذابح الأصنام ويقيم مذبحة للرب ففعل 
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+ وقد ساعده الله فى الانتصار على أهل " مديان " » برجال قلاثئل . ومكث يدبر 
(يحكم) للشعب ٠‏ سنة . وكان الله معه فى كل أموره . ثم تنيح بسلام! . 
+ اي 


: تذكار نقل جسد القديس لوقا العمودى‎ )١( 

+ كان من بلاد فارس وصار قائدا للمائة فى الجيش » ثم ترهبن وعاش فى بعسض 
أديرة المشرق (سوريا والعراق) . ولما نما فى النعمة تمت رسامته قسا . 

+ وكان يصوم الأسبوع كله بدون طعام ولا شراب . وقد قبل الله صلاته وأرسل له 
قربانة صغيرة وبعض البقول الخضراء ليتناولهاء بعدما أشفق الله عليه لطول صومه. 
+ ثم أقام على عامود ٠‏ سنوات » ولكن ملاك الرب قاده إلى الجبال للعبادة . 

+ ولزم الصمت بأن وضع حجرا فى فمه » حتى لا يكلم أحدا !! ثم طلب منه الرب 
الذهاب إلى القسطنطينية» حيث أقام على عامود بقربها 40 سنة ٠‏ مجاهدا فى العبادة . 
+ فأعطاه الله نعمة النبوة وعمل المعجزات وشفاء المرضى . ولما تنيح مضى من 
يخدمه وأعلم البطريرك والكهنة » فجاعوا وحملوه إلى الكنيسة » وكان الله يظهر من 
جسده الكثير من المعجزات » بركة صلواته تكون معنا » أمين . 

(؟) نياحة القديس أنبا إيلياس بجبل بشوار (- أى شجرة اللبخ) : 

+ كان من قرية سخيم شرقى النيل » ولما نما فى محبة الله » عبر إلى الغرب وجاء 
إلى جبل شامة وترهب به » وزاد فى نسكه » وحفظ 7١‏ سفراً . 

+ وكان يصلى المائة والخمسين مزموراً وهو رافع يديه وصائم ويبكى بدموع . 
وانطبقت عليه التطويبات (التى وردت فى العظة على الجبل) كالاتضاع والحزن على 
الخطية والرحمة وتقاوة القلب .. الخ. 


. )8-5( راجع تفاصيل سيرته فى سفر القضاة‎ )١( 
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+ وكان أثناء قراءته للكتاب المقدس , كلما جاءت كلمة " المسيح " يسجد على 
الأرض. ولم يذكر تلاميذه أنهم أبصروه مرة ضاحكأ . وكان يقول لهم : " أذكرونى ٠»‏ 
عسى أن يخلصنى الرب ويخرجنى من سجن العالم الفانى " 

+ وكان يحب كل من ينتهره ٠‏ أو يشبتمه » أو يسفه كلامه » ويصلى له (يدعو له) 
حتى إنه كان مثل حمل وديع وحمامة هادئة . 

+ وكان إذا أكل لا يشبع . وقد اشتهى يوم لإ تناكل لقوق الكل : قر تنشحة سيق 
أكلها لمدة 7 سنوات . وفى مرة أخرى اشتهى القليل من الخمرء ققام بوضع ماء على 
الشعير » وتركه حتى أنتن وقال : " يا نفسى يا شقية هذه شهوتك " . 

+ وكان مُحبا للرحمة » حتى أنه كان يقطع ملابسه » ويتصدق بها (قطعة قطعة) 
وبكل طعام لديه . وكان إذا جلس للأكل مع تلميذه يقدم له الخبز الجيد » أما الخبز 
الشديد الجاف (المخبوز من عام سابق) فكان يبلله بالماء ويأكله . 

+ كما كان ينال تطويب صانعى السلام » إذا كان يذل الجهد , للتوففيق بين 
المتخاصمين . وإذا ما أبصر راهبا يتكلم عن آخر (يدينه) » كان يقول : " جيد هو 
السكون . والأفضل تسبيح الله . يا شقى لماذا تتكلم عن الناس ؟! اطلب خلاص نفسك؛: 
لأن إيليس هو الذى يزرع الشر فى قلوب البشر ء فيجب أن تغليبه بعمل الخير » 
والاتضاع . وأن نهرب من الكبرياء » ونستخدم المحبة لبعضنا " 

+ وانطبقت عليه آية تطويب المطرودين من أجل البر » بأنه إذا نظر إلى نفسه ووجد 
اله في راعة ورسلا نيترك جكائه» آنه لا يريد الافسبة الراجة »بل أحنب التعب »2 
وعاش بين رائحة نتن الأموات !! 

ان نكن لجل بار لط قياف والتتيو و قا وت رامق 
ذاته » عملا بقول الإنجيل : " إن ملكوت الله يغتصب والغاصبون يختطفونه " 

+ وكان تلميذه " أنبا يوساب " من أسرة من أكابر أهل "كقط " . ولما تنيح والده ربته 
أمه » وعلمته » وكانت على وشك الموت ٠»‏ فقال لها. " لمن تتركيتى ؟ " ققالت " يا ابننى 
استودعك يسوع المسيح » فأنه لن يتخلى عنك إلى الأبد ' . ثم أسلمت الروح بفرح . 
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+ فعبر به أخوه الأكبر إلى الشاطئ الغربى؛ فوجد مغارة القديس أنبا إيلياس؛ فأخذ منه 
البركة» وكان يوساب جميل الصوت فقرأ سفر إشعياء» وأشتاق القديس أن يكون تلميذآ له 
+ وبعدما وزع يوساب ميراثه على المساكين تتلمذ للقديس أنبا إيلياس » وقلد معلمه 
فى صومه وطعامه » حتى أرهق صحته وصار على حافة الموت (والتطرف فى 
العبادة غير مطلوب) وصلى له الأخوة . وفى منتصف الليل جاءه السيد المسيح ومعه 
تلاميذه » ووهبه الشفاء 

+ ولكن الشاب يوساب عاد إلى نسكه الشديد » بلا حدود » حتى صار جلدآ على عظمء 
ولم يعطٍ لجسده راحة . فاشتد مرضه - وكان عمره 7 سنة - وتنيح بسلام » وطلب 
القديس أنبا إيلياس أن يوسعوا القبر لينضم إليه . 

+ وكان تلميذه " يوحنا " يفتقده ياستمرار لأنه لم يقدر أن يعيش بجواره فى مكانهء 
حيث كان يعانى من رائحة الموتى النتنة هناك !! 

+ وكان القديس إيلياس رجل معجزات . وقد أتوا له بصبى به روح نجس », فلما ننظر 
إليه القديس شفى فى الحال . وكذلك كان كلما نظر إلى المرضى كانوا يبرأون فى 
الحال !!. 

+ ومرض القديس » وطلب من الرب أن يعينه على سكرات الموت . وبكى عليه 
تلميذه يوحنا بشدة » ولما حضر إليه الرب يسوع وملائكته سجد أمامه القديس وطلب 
منه الرحيل » فتنيح لوجع انا رده بر عار لوي ارح و ادو 
فغنا + آمو 


)١(‏ تذكار نقل جسد القديس الأسقف تيطس (تلميذ القديس بولس): 
+ قام بنقله الإمبراطور قسطنطين الكبير من إقريطش (جزيرة كريت) إلى 
القسطنطينية » وبنى له هيكلا ووضع فيه جسده . 
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+ وقد سقط جزء من جدار الهيكل على أحد الحمالين أثناء إدخال جسد القديس إليهء 
فكسر عظام قدمه . فربطها وهو يصرخ من الألم . وبات هناك لعدم قدرته على 
الذهاب لبيته . فدهن من قنديل أيقونة القديس » وفى اليوم التالى » وجد نفسه يسير 
كالعادة » وبلا ألم . بركة صلواته تكون معنا » آمين . 

(؟) تذكار إنقاذ شيخ من فخ إبليس : 

+ كان لراهب أخ غنى فى العالم د قل اك في اح ل 
ليرتب أمور أبناء أخيه . 

+ وعندما.سافر فى الصحراء إلتقى مع شيخ كان يضفر شبكة للصيد .ولمأاوصل 
واهتم بأبناء أخيه وأرملته؛ دفع أهلها الأشرار إلى الاحتيال عليه لإغراءه لكى يتزوج 


بها . 
+ فعرف فخ الشيطان » وتظاهر بالجنون عندما دخلت إليه وهمى متعطرة وبكامل 
زينتها . ش 


+ فطلبت طرده بسيب جنونه . وفيما هو راجع إلى ديره » رأى الشيخ جالسا فى 
مكانه؛ وقد تمزقت الشبكة قطعا . فسأله عن المتسبب فى قطعها . فأخبره أنه هو الذى 
قطعهاء وأنه هو (إيليس) الذى فشل فى خصته لتدنيس بتوليته » حفظنا الله من كل 
نجاسة؛ آمين. 


4 < < 


د 9 


: نياحة القديس يوحنا أسقف البرلس‎ ٠ 

+ كان أبوه كاهنا » وكان ينفق ماله على المساكين . ولما تنيح أبوه » ورثه إينةه 
يوحناء فبنى ' فندقا " (مستشفى) للغرباء » وجمع فيه المرضى » وكان يخدمهم بنفسه ٠‏ 
+ ولما زاره راهب أمتدح أمامه الرهبنة وعظمتها. . ققام يوحنا ووزع أمواله على 
المساكين . ومضى للقديس أنبا دانيال قمص البرية (ف القرن 5 م) ونما فى النعمة » 
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ثم توحد فى الجبل . 

+ وحسده الشياطين وضربوه بشدة » فأقام فى التعب حتى عافاه السيد المسيح » وصار 
أسقفاً على البرلس (شمال الدلتا) . 

+ وكان فى عهده راهب إدعى الغيب ٠‏ وأعلن أن الملاك ميخائيل يظهر له . فذمب 
إليه القدبيس وطرده وأبطل أقواله وأفعاله . وكذلك طرد شخصاً آخر » زعم أن حبقوق 
النبى كان يأتيه بالأسرار العليا . 

١‏ ركان عاض يشتش الزدر ومين جا نحن ا زا . وقد أوحى الله 
للأسقف » بمنعه من صلاة القداس . ولكنه أنكر كل هذا . ومضى هذا الكاهن وصلى 
رغم تنبيه الأسقف عليه بعدم الصلاة . 

+ وعند قراءة الإبركسيس (سفر أعمال الرسل) دخل رجلان بشكل أسود وأمسكا بيديه 
وأخذاه خارجاً . فخاف الشعب وفزعوا . ودخل كاهن آخر أكمل القداس . 

+ وكان القديس يوحنا كلما صلى القداس كان جسده بجمّر » ويبدو كمن خرج من 
أتون النار » ويزرف دموعا كثيرة بسبب رؤيته ملائكة بإلهيكل . 

+ وكان كلما غمس أصبعه فى الكأس ليرسم القربانة (الكمل) بالدم - أثناء صلاة 
القسمة - كان يشعر أن دم الكأس كنار ملتهبة !!. ش 

+ وكانت فى عهده مجموعة تتناول - يوم القداس - عشرين مرة وهم مفطرون » 
فحرمهم ومنعهم من التناول . فلما رفضوا نزلت وريد السماء وأحرقت زعيمهم » 
فخافت البقية وندمت واستقامت . 

+ وعند نياحته أرسل الرب له القديسين أنطونيوس ومقاريوس (الكبير) ليُعرزفاه بساعة 


رحيله ويعزياه . 
+ جام 
ه: ١‏ 
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: نياحة حجى النبى‎ )١( 
. كان من بنى لاوى من سلالة هارون الكاهن . ومن الأنبياء الأثنى عشر الصغار‎ + 
3 . وتم سبيّه مع بنى اسرائيل إلى بابل‎ 
» وفى السنة الثانية من مُلك كورش (داريوس) تنبأ برجوع بنى إسرائيل من بابل‎ + 
. وأمرهم بإعادة بناء الهيكل‎ 
٠» وقد وبخ الكهتة والشعب على أنهم يسكنون فى بيوت فخمة وبيت الرب خراب‎ + 
. وهددهم بأنه سيحل بهم القحط . فسمع البعض لقوله‎ 
» سنة » وتنيحّ بسلام عن سبعين سنة‎ 47١ وكانت نبوته قبل مجئ المسيح بنحو‎ + 
1 . صلاته تكون معنا » آأمين‎ 


(؟) شهادة القديس إيلياس أسقف دير المحرق : 

+ كان يجاهد فى الصلوات ويصوم من السبت إلى السبت (انقطاعياً) . 
+ وجاءه مسكين شكى له قسوة موظف بإدارة القوصية . فقام القديس وذهب إليه ليلا 
وقال له : ْ 

" أما تعلم أن الله يسمع لمساكين العالم » وينتقم لهم سريعاً » وهو قاضى الأرامل 
وأب الأيتام ؟ قم وخلص نفسك , لأنه لا تنفعك الملابس الغالية ء ولا يقدر الذمب 
(المال) أن يخلصصك وقت سكرات الموت » ولا ولد ولا زوجة تساعدك . وأن حياتتا 
كظل زائل" !!. 
+ فلما سمع الأرخن هذا الكلام ندم واستقام » ورد للمسكين حُجج بيته » التى كان قد 
أخذها فى مقابل دين خراج (ضرائب) الأرض . وصار عطوفاً ورحيماً فى عمله » 
كما جاهد فى الصوم والصلاة والبكاء على خطاياه . 
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+ ولما سمع أريانوس الوالى بما فعله القديس إيلياس من العجائب . أحضره وحاول 
إغرائه بكرامات العالم » إذا ما بخر لمعبودات الملك (دقلديانوس) . 

+ فقال له : " لن أسجد للشياطين . " وتنبأ له قائلا : " وأنت ياأريانوس فلابد أن 
تستشهد (على إسم المسيح) .. " . [ وهو ما حدث فعلا ] . 

+ فغضب منه وعاقبه بشدة . وكان الرب يخلصه من الألم » وأخيرا أمر بقطع رأسه. 
+ ففرح القديس وصلى إلى الله وقال : " يا سيدى يسوع المسيح : كل من يكتب 
شهادتى » اكتب اسمه فى سفر الحياة الأبدية ' . فسمع صوتا من السماء يقول : 
"يا حبيبى إيلياس ٠‏ كل ماطلبته سأتممه " . 

+ واستدار القديس إلى السياف », وقال ' أسرع بقطع رأسى " . ثم حمل جسده بعض 
المؤمنين إلى مدينة أسيوط - فى زمان أسقفها أنبا قسطنطين - حيث حل الخراب 
بالقوصية . ش 

+ ولما عُمرّت المدينة ظهر القديس فى رؤيا لتاجر » وطلب منه نقل جسده إلى بلدته. 
ولما مضى إلى الكنيسة قام الشهيد من تابوته وقال للتاجر " لا تخف " . وش فاه من 
مرضه ثم زقد مرة أخرى !!. ا 

+ وتم نقله إلى القوصية - دون اعتراض من أحد - على عجلة سارت إليها وحدها . 
ودارت به فى البلدة ثلاث مرات » ثم وقفت عند باب البيعة . فأدخله شعبه بفرح . ثم 


بعد ذلك نقلوا جسده الطاهر إلى دير المحرق » حيث كان موجودا للآن ( فى زمن 
كاتب هذا السنكسار) » شفاعته تكون معنا ٠‏ آمين . 
الي بي دي 


9 ٠ 


)1( شهادة القديس برنابا الرسول : 
+ كان ووز اتن انرز ام مو سطة زار 3 وهافن فى قار باواوسية الأسيطل 
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يوسف (وهو خال القديس مارمرقس الرسول) . وكان الرب يسوع هو الذى أختاره 

من جملة التلاميذ السبعين واسماه " برنابا " (ربما لحنان قلبه على الخطاة)  .‏ 

+ وكانت له أرض زراعية باعها وقدم تمنها للرسل الأثنى عشر . وقام بالشهادة 

لإيمان الرسول بولس » وساهم معه فى كرازته (فى آسيا الصغرى) . 

+ وانفصل عن القديس بولس وظل يخدم - مع ابن أخته مارمرقس - وكسب كثيرين 

فى جزيرة قبرص ء ثم أثار عليه يهودها قلب حاكمها ورجالها ؛ ققاموا بضريه 

ورجمه وحرقه » ولكن النار لم تمسه . فحمله القديس مرقس الرسول » وكفنه ووضعه 

فى مغارة بقبرص . شفاعته تكون معنا » آمين . 

(؟) نياحة القديس صموئيل الراهب (الصعيدى) : 

+ كان هن ين :4 قنينا عظيما + عاكوا فن عبلدء خنية وخملوا بالوضية الإلهيةة: 

+ وقد ترهب فى جبل بنهدب ٠‏ واشتهر بالسياحة. واحتمال آلام البرية . 

+ ولما امتدحه الشعب رسمه أنبا تيموثاوس أسقف " قفط " كاهنا ورئيسا للرهبان 

السياح بجبل بنهدب . 

+ واشتهر بتواضعه ورحمته بالمساكين ٠‏ والوقوف مع الفقراء فى وجه الأغنياء » كما 

كان محبا ومعلما صالحا للصغار والكبار . ولم يكن يدين أى خاطئ (فالخاطئ مريض 

يحتاج لعلاج لا عتاب ولا عقاب) . الل ا اا ش 

+ وكان يلبس مثل باقى الرهبان » وكان طعامه الخبز والملح فقط . 

+ وأرسل الله له ملاكه وقال له " استعد لتنال الملكوت الأبدى " . فجمع الإخوة »2 

وأوصاهم بتفيذ قوانين الرهبنة بحكمة » ثم تنيح بسلام » وحملوا جسده الطضاهر إلى 
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: نياحة القديس أنبا نيبس أسقف عيذاب (البحر الأحمر)‎ )١( 
كان من قرية شرق قفط » ومال للرهبنة منذ صغره » ونما فى النعمة وتتلمذ على‎ + 
يد قديسين وتشرّب منهم الفضائل » فاستحق أن يكون أسقفا على عيذاب . وهى ميناء‎ 
على بحر القلزم (الأحمر) » حيث أقيمت هذه الأسقفية فى وقت مبكر » لأجل التجار‎ 
. وقبائل البجاة الساكنين هناك‎ 
وكان يقيم بكنيسة صغيرة بقفط » كما كان يمضى إلى عيذاب راكبا على جمل مع‎ + 
. قبائل المنطقة » حاملاً معه احتياجات البيعة » وكانوا يأخذون أجرهم منه‎ 
وقد بقى فى الأسقفية أكثر من أربعين سنة » وكان ميالا للوحدة والسياحة فى الجبال‎ + 
(الشرقية) » ولم يكن عنده سوى ثلاثة أو أربعة كهنة . وكان يزوره الأساقفة فى تلك‎ 
. المناطق ومنهم أنبا بيفامون وأنبا يوحنا وأنبا ببنودة‎ 
+وقد أعطيّ مواهب شفاء الأمراض المختلفة . وتنبأ بأمور كثيرة قبل حدوثئلها عن‎ 
رحيل البعض فى موعد محدد . كما وبخ ظالما » يسمى " أجيلاس " كان قائدا . وكان‎ 
. فتشفعوا بالقديس‎ ٠ يحبس العسكر فى السجن‎ 
فلما مضى القديس إليه حذره من القسوة » ولكن شيطان الكبرياء جعله يوبخ‎ + 
القديس. ففقد الشرير بركة الطاعة وتألم ومات . أما القديس نيبس فقد بلغ التسعين من‎ 
. عمره » وتنيح بسلام » بركة صلاته تكون معنا » آمين‎ 
: تذكار رئيس الملائكة الجليل غبريال وبناء بيعته فى قيسارية‎ )١( 
وتفسير اسمه " رجل الله ' (جبرائيل - قوة الله) وهو الذى بَشر أم النور بميلاد الفسادى‎ 
. وكذلك بشّْر الرعاة . وبشر زكريا الكاهن بميلاد يوحنا المعمدان .. الخ‎ 
وقد شهد أرشيلاوس أسقف قيصرية بأن معجزات كثيرة كانت تحدث فى الكنيسة‎ + 
: التى تحمل اسم الملاك غبريال ومنها‎ 
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+ أن رجلا ظل مريضا سنين طويلة » ولما سمع بالمعجزات فى تلك الكنيسة » تشفع 
بالملاك غبريال ليشفيه الرب » فوهب له الشفاء فى نصف الليل ٠‏ 

+ فقام باكرا وهو فرحان وأعطى لإبنه 5" دينار ذهب كنذر للكنيسة . وفيما هو فى 
الطريق أراد أن يفترسه أسد » فصرخ الشاب وقال لسوت ود 
الرب ليُخلصنى من هذا الحيوان " 

+ فجاء الملاك وأركبه على ظهر الأسد وقادة للكنيسة » ورجع الأسد فى هدوء ٠‏ أمام 


(') نياحة القديس انسطاسيوس البابا الأسكندرى /7 5" : 

+ كان من أكابر الإسكندرية وكان رئيساً لديوانها (الحكومى) ثم صار قسأ شم 
بطريركاً. فاهتم ببناء الكنائس ورسامة الكهنة والأساقفة للأماكن الخالية . 

+ واسترد الكثير من الكنائس التى استولى عليها الملكانيون (الروم) «اللو اسيع 
إلى الأرثوذكسية لفضائله وعلمه . 

+ ولما علم ملك القسطنطينية أرسل إلى حاكم الإسكندرية يأمره بتسلم كنيسة قزمان 
ودميان من البابا انسطاسيوس وتسليمها إلى أولوجيوس بطريرك الروم . 

+ فحزن القديس » ولكن عزاه مجئ القديس أثناسيوس بطريرك إنطاكية إلى مصر » 
وظل بها مع بعض الكهنة لمدة شهر 

وقد از هذا لبطريرك بق المنوية تى دا لحرت اليجاية (. 8 - 
م1" شرك ضاف كرن معناء آمين . نك 


0 . وفى مصدر آخر ظل بطريركا من عام 515-5068 م م‎ )١( 


١6و‎ 


.5ع الا118235]-10أم 600 


: نياحة القديس تيموثاوس السائح‎ )١( 
» كان من أبوين محبين لله » فعلماه تعاليم الكنيسة المقدسة » فاشتاق إلى الرهبنة‎ + 
. وسكن فى.دير . وفكر فى أن يقيم فى قلاية خارج ديره‎ 
٠ فأقام وحده يخدم الغرباء ويطعم الجوعى من عمل يديه‎ + 
فحاربه عدو الخير بأن أرسل له راهبة لكى تشترى عمله » ولكثرة ترددما عليه‎ + 
.!! صارت بينهما دالة » وسقطا كلاهما فى الدنس لمدة " أشهر‎ 
فوبخ ذاته على زلاته وتأمل ماذا سيكون موقفه‎ ٠ ومع ذلك لم يتركه الرب المحب‎ + 
أمام الله فى يوم الدينونة الرهيب ؟!.‎ 
+ثم دخل إلى البرية » حيث أرشده الله إلى مكان به عين ماء » ومكث هناك فى عبادة‎ 
وجهاد فى التوبة . فحسده الشيطان » وجلب عليه أمراض باطنية صعبة » وكان من‎ 
شدة الألم ينطرح على وجهه على الأرض ويصلى ويقول لنفسه : " إن هذا المرض‎ 
لتشفى من أوجاعك'‎ ٠ هو عقاب بسبب اللذة الدنسة » فأصبرى يانفسى على هذا الوجع‎ 
ومكث على هذا الوضع أربع سنوات » فنظر الله إليه ورحمبه ؛ وأرسل ملاكه‎ + 
. " وشفاه » وقد قال له " ها قد صرت سليما » فلا تعمل خطية لكى لا تبتلى بأشر‎ 
وظل فى البرية - عاريا - عشر سنوات » حتى نما فى النسك والعبادة . وكانت‎ + 
. الوحوش تأتى إليه وتلحس رجليه » صلاته تكون معنا » آمين‎ 

(') نياحة داود النبى والملك : 
+ وقد اختاره الرب بدلا من الملك شاول الشرير » وكان متضعا ومجاهدا وك ان الله 
معه فى حياته وحروبه مع الأعداء » وتنيح فى أورشليم قبل مجئ السيد المسيح بألف 
ومائة وعشرة سنة » صلاته تكون معنا » أمين(" . 


٠ راجع سيرته كاملة فى أسفار صموئيل الأول والثانى وملوك أول‎ )١( 
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() زيارة قديس لأورشليم : 

+ حكى أخ يدعى نسطاس (71606185) أن " قفرى " ابن أخ ملك النوبة ترههفمب فى 
الدير معه لمدة ' سنوات . وطلب منه أن يزور دير أنبا شنودة (بسوهاج) ليزور 
الراوى فى بيته دون أن يراه أحد | 

+ وجاء إليه " ديون " (2108) رئيس دير أنبا شنودة » وسأل عن إبنه " قفرى " الذى 
كان يأتى إليه دون أن يعلم به أحد !!. 

+ فلما عاد إليه وقال له أين كان ؟! فأعلمه بأن إنسانا سار معه فى الليل وأوصله إلى 
أورشليم » حيث دخلا كنيسة القيامة » وإذا بخادمها يسألهما كيف دخلا ؟! وبعد الزيارة 


: استشهاد القديس إغناطيوس بطريرك إنطاكية‎ )١( 
كان تلميذا للقديس يوحنا البشير » وبشر معه فى عدة بلاد » ثم رسمه على إنطاكية‎ + 
(بسوريا) فرد كثيرين للإيمان وأنارهم بالعلم . فاغتاظ الوثنيون وعاقبوه بشدة » مسورات‎ 


عديده . 


+ومنها أنهم وضعوا جمرا فى يده » وتركوها ساعات » ثم أحرقيوا جبينه بكبريت 
وزيت مغلى » ومشطوا جسده بأمشاط من حديد . ٠‏ 

+ وبعد ذلك ألقوه فى السجن زمانا طويلا <زلنا كرو لمروكيوة وتو يا 
عظيمة » فلم يقبل خيانة المسيح . ثم هددوه وتواعدوه . .. .0 2 

+ ثم ألقوه للوحوش ٠‏ وبذلك نال إكليله » شفاعته تكون معنا » آمين . 
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(؟) نياحة القديس " فيلوغونيوس " بطريرك إنطاكية : 
+ كان هذا القديس قد تزوج » ولما تنيحت زوجته ترهب ونما فى التقفوى , فاختير 
للبطريركية . فرعى شعبه بأمانة . وحفظهم من الهراطقة الأريوسيين » ومن أتباع 
الهرطوقين سابيليوس وباسيليوس ٠‏ وتنييح بسلام » صلاته تكون معنا » آمين . 


() شهادة القديسين بولا وسلفانا : 
+ جمع حاكم الإقليم الولاة التابعين له وطلب منهم البحث عن المسيحيين فى كل مكان 
ليقدموا البخور للأوثان وإلا عاقبهم . 

+ وكان والى قرية " أروش وَيُسمّى ' يوليوس " قد وجد رجلين محبين للمسيح منذ 
صغرهما وهما بولا وسلفانا » فطلب منهما السجود للأُصنام » فأعلنا له بحزم شديد 
أنهما لن يتركا المسيح . 

+ فوضعهما على قطع من حديد مّحماة بالنار » بعد خلع ملابسهما » فرسما علامة 
الصليب فذاب الحديد وبرد وصار كالماء . فمجد القديسان الرب وشكراه من كل 
القلب. 

+ فغضب يوليوس ٠‏ وأمر بربط القديسين بالحبال » وجعل بقرتين تجر.هما على 
الأرض حتى تهرأ جلدهم وظهر عظمهما » ومع ذلك لم يحدث ل هما مكروهء لأن 
الرب شفاهما . 

+ ثم أمر بتعليقهما أمام باب البربا (المعبد الوثنى) على شجرة ء فنزلت نار وأحرقت 
جزء من الشجرة وكادت تحرق البربا وأوثانها » فأسرع الكهنة للوالى للشكوى . فأمر 
بقطع رأسيهما » ونالا إكليل الشهادة ؛ وجرت منهما معجزات كثيرة . وأخفى 
المؤمنون جسدى الشهيدين ٠»‏ إلى انقضاء زمن الاضطهاد » وتم بناء بيعة عظيمة لهما 
فى القرية » بركة شفاعتهما تكون معنا » آمين . 


+ جا 
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5 : نياحة القديس يحنس كاما‎ )١( 

+ كان والداه مؤمنين . وكانا محبين لله » ولم يكن لهما ابن سواه » فقاما بتزويجه بفتاة 
رغم إرادته . فلما دخل إليها » وتحدث معها عن حياة البتولية » وجد أن لديها نفس 
الفكر . : : 

+ فعاشا معا فى بتولية وكان ملاك الرب يحرسهما فى فراشهما » ثم دخلت ديرا 
للعذارى وصارت رئيسة عليهن » ونمت فى الفضيلة . بينما مضى يوحنا إلى وادى 
النطرون ٠‏ حيث تتلمذ على يدتى الأب " درودى ' إلى أن تنيح . 

+ ثم أمره ملاك الرب أن يبنى له ديرا » واجتمع فيه ٠٠٠١‏ راهب » وبنوا كنيسة باسم 
أم النور . وظهرت البتول للقديس وأعطته البركة . 

+ ودعاه أخوة (رهبان) بالصعيد ليعلمهم رسمه وطقسه فى الرهبنة :“ركلف أكا ندفت 
" شنودة " برعاية الدير فى غيابه » فظل يخدم بأمانة شديدة وهو واقف على قدميهء 
حتى عانى بشدة » ولما جاء القديس ووجده هكذا فقال له : " لماذا فعلت هكذا ؟!(" . 

+ وبعد جهاد طويل ٠‏ رقد القديس فى الرب . صلاته تكون معنا ٠‏ آمين . 

(؟) نياحة القديس بشاى القبرينى : 

+ كان ناسكاً متعبداً لله منذ صغره » وكان يجاهد فى الصلاة ليل نهار : 

ل ب مح ا اح ا اق ا 
أنبياء. آخرين عندما يقرأ أسفارهم 

+ وبعدما قضى عمره الباقى فى 0 الروحى والمطانيات والتسابيح 525 
وتم دفن جسده المقدس فى كنيسته » وكان كل من يستحم من ماء بئر الكنيسة يبرأ مسن 
مرضه ء صلاته تكون معنا » آمين ٠.‏ 5000 


يا تا ان 


(1) اوها عنتان» يحت فى للممارسات الرورحية (المنيفة , كما أخلده سلزمان الحتيع لا 5 
وقال القديس أنطونيوس : ' إن الطريق الوسطى خلصت كثيرين ' 
6 
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: شهادة القديسة أنسطاسية‎ )١( 
كان أبوها وثنيا من روما » وأمها مسيحية » فعمدتها فى الخفاء وعلمتها تعاليم‎ + 
٠ السماء » حتى ثبتت فى الإيمان المسيحى.‎ 
وقد أرغمها والدها على الزواج من رجل وثنى » فكانت تبتعد عنه جسديا مقدمة‎ + 
أعذارا . وكانت تخرج فى الخفاء - عند ذهابه لعمله - وتزور المسيحيين المسجونين.‎ 
فعرق زوجها وحبسها فى بيتها ووضع حارسا لها ء فكانت تداوم التضرع إلى الله‎ + 
» لينقذها من تلك الزيجة الغير مقدسة » فاستجاب الرب . ومات هذا الزوج الوثنى‎ 
. ففرحت ووزعت ميراثها على المساكين والمحبوسين من المعترفين‎ 
. ولما عرف أمير (ؤالى) روما استدعاها وسألها عن إيمانها فأقرت بأنها مسيحية‎ + 
فحاول باغراءات أن يبعدها عن إيمانها . فلما لم يفلح » عاقبها بالضرب ثم أغرقها‎ + 
!! فى البحر + ولكنها خرجت سالمة‎ 

+ فاغتاظ الأمير وربطها بين أربعة أوتاد » وتم ضربها بشدة » وبمعونة الله لم تل أى 
ضرر ء فأمر بإلقائها فى النيران » ونالتإكليلها . شفاعتها تكون معنا » آمين . 
)١(‏ شهادة القديس الأسقف الأنبا هيراكيون : 

+ رسمه البابا ثاونا (745 - )"١١‏ على كرسى أبو الهيب التابع لمدينة الإسكندرية !! 
ولما ثار اضطهاد دقلديانوس )١7(‏ مضى فى طريقه للبابا بطرس خاتم الشهداء 
)"١١-207(‏ ليجتمع به » وليعرف ماذا سيفعله فى هذه الظروف الصعبة . 

+ فقبض عليه البربر » وضربوه بشدة ٠‏ وقيدوه بالحبال وأخذوه معهم على جمل » 
وكانوا لا يعطونه طعاما فيظل جائعا فترة طويلة . فحزن من وضعه !!. 

+ فظهر له ملاك الرب وقال له : 'سلام لك. لماذا أنت تقلق من هذا الضرب القليل ؟! 
إنك - للآن - لم يعصروك (بالهمبازين كما يفعل الرومان) ولا ألقوك فى زيت أو فى 

١ مه‎ 
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زفت مغلى » ولا وضعوك على أسِرّة حديدية وتحتها النيران .. فاصبرٌ تنتصر '" . 
(وهو كلام لكل إنسان يعانى فى هذا الزمان) . 

+ وسار البربر بمحازاة الوادى وكانوا ينهبون القرى إلى أن وصلوا إلى مدينة البهنسا 
(فى بنى سويف حالياً) » وكان فيها الأمير يوحنا (المسيحى) وهو من عائلة الشهيد 
والقائد بقطر بن رومانوس الوزير . وكان مقره بتلك المنطقة . 

+ ولما سمع بقدوم البربر - وكان معه ١٠٠جندى‏ فقط - وكان البربر نحو ٠.7٠٠١‏ 
فنزل من على جواده وبسط يديه نحو الشرق » وصلى وقال : " أيها السيد الرب 
ضابط الكل . أنت الذى أهلكت 71 ملكا على يد يشوع بن نون » وكنت مع شمشضون 
فغلب الفلسطنيين » وغلب داود جليات الجبار.. فيا سيدى يسوع , كن معى اليوم - أنا 
عبدك يوحنا - وخلص شعبك من هذا العدو القاسى » ولك المجد إلى الأبد » آمين". 

+ واستجاب الرب لصلاته وقهر البربر » واستولى على كل مامعهم من أسلاب » مسن 
الحيوان ومن الأسرى » وكان منهم القديس " هيراكيون " وكان يلبس ثياب الك هنوت 
وقد تمزق على لحمه من كثرة ضربه » كما كثرت جروحه ٠‏ 

+ فتقدم واحد من الأراخنة (الأقباط) للأمير وسأله لكى يأخذ الشيخ إلى بيته . ولما 
استراح من ألمه » عرفه بأنه أسقف مدينة " أبو الهيب " » وأنه لم يبق بها مسيحى 
لشدة الاضطهاد . وداوم القديس على الصلاة والصوم والسهر فى بيت هذا الرجل . 

+ ولما عرف أنبا ' ثيؤدوسيوس ' بأنهم وجدواأسقفاً بين سبى البربر » وهو موجود فى 
بيت » وظهرت على يديه معجزات , أراد أن يزوره . فرأى رؤيا وسمع من يقول له: 
" أسرع إلى الأسقف الأنبا هراكيون » وُذ برّكته ؛ ولابدٌ أن يجلس على كرسيك ' . 
+ فمضى إليه وهو متفكر أنهم فى ظنه سوف يطردونه من كرسيه . قتنبأ له القديس 
هيراكيون بأنه سيذهب للبرية بسبب الاضطهاد , أما هو فسيظل هناك لعدم وجود 
طاقة عنده للهرب . فترك له كرسيه » عندما وصل متشور دقلديانوس الكافر 
بالاضطهاد . ٠‏ ' 
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+ وظل الأنبا هيراكيون هناك يصنع المعجزات » فقبض عليه الوالى الوثنى وحبسسه 
فى السجن . وظل به ١7‏ سنة . وكان بولس », ابن الذى أضافه فى بيتهءيزوره 
حاملا معه الفاكهة » ولم يكن حراس السجن يسمحون بدخوله - كل مرة - إلا بعد أن 
يدفع لهم دينارا ذهيياً . 

+ وقام القديس هراكيون برسامة بولس هذا كاهنا » وألبسه ملابسه » وكان يصلى 
القداس فى بيته سرا . 

+ ولما شاعت عجائب القديس فى السجن ٠‏ أحضروه للوالى فغض ب منه وطعته 
بحربة جندى ء ونال إكليله . وأمر. بطرحه على كوم ٠‏ وظل جسده هكذا خمسة أيام : 
ولم تقترب منه الوحوش ٠‏ لأن ملاك الرب كان يحرسه . . 

+ ثم ظهر الشهيد فى رؤيا لبولس الكاهن » وطلب منه حمل جبسهه . فأخذه سرا 
:ووكستعه فى ركه + ولكن لون أظم اللوائن نوما دااع فاخذه وحيسه"» 

+ ولما حضر الأمير يوحنا » ذهب إلى السجن » وأخرج القس بولس من الحبس » 
صلاته تكون معنا » آمين . 


: شهادة القديس أنبا ابصادى (بسادة) أسقف إبصاى‎ ٠ 
كان فى شبابه يرعى غنم أبيه وهو صائم . وكان يقضى الليل فى الصلاة‎ + 
والمطانيات (السجدات) . وكان صديقه " أغربيدا " يرعى قطيع ماعز » وكان يعزف‎ 
بمزماره » مثل كهنة الأوثان الذين كانوا يريدون بالموسيقى جمع الوثنيين للبرابى‎ 
: . (المعايد)‎ 
وكان أغرابيدا شريرا » وكان إذا نام ليلا يراه بسادة صديقه وقد جاء تنين أسود‎ + 
. ويسقيه من سمه . فتنبأ له بسوء العاقبة‎ 


/ا6 
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+ وقام البابا بطرس - خاتم الشهداء - برسامة بسادة أسقفا » وتنبأ له بأنه سينال إكليل 
الشهادة . وكان أمينا فى خدمته لشعبه ٠‏ 

+ ولما قامت الحرب بين الرومان والفرس » طلب الملك " نوماريوس " جنودا من 
مصر ء فقبضوا على أغربيدا من جملة الحشود » ونقلوه معهم إلى إنطاكية + وجاءت 
خدمته فى إسطبل خيل القصر الملكى . 

+ ولما كان الجندى " أغربيدا ' حسن الصورة والصوت » ويجيد العزف على آلة 
موسيقية » ققد أعجبت به إبنة الملك نوماريوس وتزوجته . وبعد موت أبيهافى 
الحرب مع الفرس صار هو إمبراطوراً (وحمل إسم : ' دقلديانوس ') . وتنبأ القديس 
تناف اكه يمو و01 

+ ولما سمع (دقلديانوس الكافر) بأن صديقه السابق أنبا إيصادى (بسادة) يأمر شعبه 
بعدم عبادة الأصنام ء غضب وأرسل له رسالة » موضحا بها أنه إذا أضاع صار 
رئيسا لكهنة الأوثان » وإن لم يسمع يعذب !! 

+ فأحضره أريانوس الوالى وعرض عليه رسالة الإمبراطور الكافر ء فلم يقبل 
بالطبع. فعذبه وألقاه فى مكان مظلم به روائح كريهة . وظل به 74 يوما صائما . 

+ ثم أخرجه فإذا به يرى وجهه منيرا. . فألقاه فى الحبس >7 أيام أخرى وسط الروائح 
القذرة » ثم أمر بقطع رأسه . 

+ ولما كان يرتدى ملابس الأسقفية سقفية » طلب منه الأخوه خلعها لأن الجند سوف 
الكدونياا: فرق الس رانة ما ارت يرع دن اك اقترع الجند على ثيابه . 

+ وقدموا له طعاما ليأكل لأنه كان صائما » فأعلن لهم بأنه سوف يفطر فى الفردوس 
مع المسيح » وودع شعبه ومد رأسه للسياف ء ونال إكليله » شفاعتهكون معنا » آأمين. 


)١(‏ لما تولى دقلديانوس الحكم خضع لمشورة حاشيته بأن يصنع 45 صنما من الذكور ومثلها من 
الإناث » وأرسل للولاة ليسجدوا لها » ثم أصدر أوامره باضطهاد المسيحيين سنة "١‏ . 
م١‏ 
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+ ودفع المؤمنون مالآ للجند » ونقلوا الجسد المقدس لمدينة ابصاى ؛ وبعد انتهاء 
الاضطهاد بنوا له كنيسة وديرا» والله يظهر فيه آيات ختى الآن (فى عصر الكاتب) . 


+ ا 


: الاحتفال بعيد ميلاد ربنا يسوع المسيح (فى السنة الكبيسة)‎ )١( 
يسجل البشيران متى ولوقا قصة ميلاد المخلص فى بيت لحم حسب نبوة ميخا النبى‎ + 
وظهور الملائكة للرعاة » وأنشودة الميلاد . وذهابهم إلى المزود ورفية‎ )١ :5( 
الطفل يسوع مع مريم أمه ويوسف النجار وسالومى (إبنة خالة العذراء » وكذلك نقرأ‎ 
2. عن زيارة المجوس وما تلاها من أحداث)‎ 
» ونطلب من الرب أن يعيد هذا العيد » ونحن فى خير وسلام » ونمو فى النعمة‎ + 
. ولفادينا ومخلصنا الشكر والحمد والسجود , من الآن وإلى الأبد» آمين‎ 
: شهادة القديس بولس السيانى » وعدد كبير من الحاضرين‎ )'( 
فأمر والى إنصنا بحمى مسامير.وققاً بها‎ ٠ رفض هذا القديس إنكار الرب يسوع‎ + 
. كلا عينيه » ثم ألقاه فى الحبس‎ 
وفى اليوم التالى استخضره أمامه » وكان عدد 6 من الرجال » إمرأةمن‎ + 
أهالى إنصنا من الوثنيين ينظرون ما حدث ؛ وتعجبوا من أن عينيٌ القديس بولس قد‎ 
. عادتا » كأنه لم ينالهما ضرر » بمعونة السيد المسيح‎ 
ا 1 ا‎ 
500 31 ثم تقدموا : ا‎ + 
. ونالوا أكاليلهم » شفاعتهم تكون معنا » آمين‎ ٠ ثم اعترفوا أمام الوالى بالمسيح‎ 

+ اجاج 

١69 
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: تذكار أيضا لعيد الميلاد المجيد‎ ٠ 
5558 إذ اتفق رأى الآباء (الأقباط) على الاحتفال بعيد الميلاد المجيد يومى‎ + 
حيث يقع العيد فى السنة القبطية الكبيسة (57” يوما) يوم 74 كيهك (كل ؛‎ ٠ كيهك‎ 
. سنوات)‎ 

+ وسبب الاحتفال " يومين " » أن ميلاد المخلص كان فى آخر ليلة 4؟ كيهك وفى 
نهار يوم 551 كيهك . 1 

بركة هذا العيد المجيد » تكون معنا ء إلى الأبد » آمين . 

.جا + 


: نياحة القديس الأنبا يؤانس قمص شيهيت‎ )١( 
مثل أنبا جاورجة‎ ٠ كان كاهنا لكنيسة أبى مقار » وأبآلكثيرين من القديسين الرهبان‎ + 
. وأنبا إبرآم وأنبا مينا أسقف تمّى وأنبا زخارياس‎ 
. وكان يرى السيد المسيح أثناء القداس والملائكة داخل الهيكل‎ + 
وذات مرة نظر قساً ردئ السُمعة أتى إلى باب الكنيسة وحوله مجموعة من‎ + 
الأرواح الشريرة . ولما دخل باب الكنيسة جاء ملاك الرب من المذبح وطردهم بسيف‎ 
ظ‎ ٠. من نار‎ 
ولما دخل هذا الكاهن (الغير روحى) صار كله نوراً ؛ وصلى القداس وناول الشعب‎ + 
. من السر الأقدس ء ولما خلع ثوب القداس وخرج تبعته الأرواح النجسة من جديد‎ 
وقد ذكر القديس ذلك ليؤكد أنه لا فرق فى خدمة القداس بين الخاطئ والبار » لأن‎ + 
الروح القدس هو الذى يُحوّل الخبز إلى جسد حقيقى للرب يسوع (ولا دخل للخادم فى‎ 
. موضوع الاستحالة)‎ 

١0 
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الوثائق) بدون تغيير لشكله . ٠‏ 1 
+ وقد سباه البربر إلى بلادهم (صحراء ليبيا) وقاسى منهم شدائدا كثيرة » إلى أن رده 
الرب يسوع إلى ديره . 

+ وقد كشف له الرب موعد رحيله من العالم » فجمع الأخوة (الرهبان) » وأوصاهم 
أن يحفظوا وصايا الله » ويصيروا قدوة كالقديسين القدامى » حتى ينالوا معهم النصيب 
الصالح . ثم أسلم روحه بيد الرب بعد مرض قليل ٠‏ بركة صلاته تكون معنا » آمين . 
+ وقد عاش 7٠١‏ سنة . وقطع الأخوة قطعا من كفنه » وكانت سبب شفاء بشفاعته 
المقيولة لدى الرب,المحب لكل خُدامه الأمناء . 


جم 


: استشهاد القديس اسطفانوس رئيس الشمامسة‎ )١( 
وقد شهد للمسيح مُثبتاً صحة الإيمان به لليهود من العهد القديم » ولككهم عاندوه‎ + 
ورجموه . فجثا على ركبتيه ودعتى لهم ليرحم الله راجميه !! . فجاء المؤمنون‎ 
. ودفنوه بإكرام.شفاعته تكون معنا » آمين0"‎ 

(؟) شهادة القديس لانديانوس : 
+ كان فى سوريا فى عهد الإمبراطور مكسميانوس الكافر (شريك دقلديانوس) . 
+ ولما علم به أرسل إليه » ووعده بجوائز وأموال كثيرة إن ترك عباددة الله وسجد 
للأصنام » فلم يقبل بالطبع . واستهزأ بأصنامه . 
+ فأمر بتعذيبه بالتعليق فى آلة الهمبازين ثم ضربه بالدبابيس (حراب) ثم إلقائه فى 
زيت مغلى . وكان صابرا شاكرا الرب » الذى كان يقيمه سليما - بعد كل عذاب - 
فأمر بقطع رأسه ونال إكليله » شفاعته تكون معنا ٠‏ آمين . 


)١(‏ راجع سفر أعمال الرسل الكو 
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+ وصنع جسده عجائب كثيرة فى كل أرض سوريا » فبنوا له كنائس وأديرة كثيرة » 
وقد تعمد فى إحداها القديس ساويرس الإنطاكى . 
. (*) نياحة البابا مكاريوس (الثانى) الإسكندرى /55 (؟5١١١‏ 50 

+ وقد جلس على الكرسى المرقسى ٠١‏ سنة » بركة صلواته تكون معناء أمين. 
وكانت أيامه خالية من أحداث صعبة . 

(4) استشهاد السائحين ديوسقورس الكاهن وبكلابيوس وآخرين : 

+ وكانا مقيمين بجبل قرب أخميم » وظهر لهما الملاك ميخائيل وقال لهما : " لماذا 
تجلسان والجهاد قائم ؟ » وأن الوالى أريانوس يعدب المسيحيين وقد اعترف أمامه أهل 
أكميع بالايمان دالوا أكلايلهم ».ولايد أن تتمذبا قبل توال إكليل المجد :+ عبلاوة اطي 
جهادكما فى العبادة " . ٠‏ 

+ فمضيا إلى أخميم حيث وجدا أريانوس يُعذب المسيحيين بالهنبازين وبالزفت والزيت 
المغلى » وعلى أسّرة تحتها نيران . ْ 

+ واعترف القديسان أمامه - علناً - فأمر يعقابهما . فخلصّهما ملاك الرب 

+ كما ظهر الملاك لأربعين جندياً ء كانوا فى قصر يُشرق أ أخميم ء وكان قائداهم 
" فليمون وأكواروس " . وأمرهم بالذهاب لأريانوس والاعتراف بالمسيح . 

+ وفى طريقهم للوالى » التقوا بالسواح القديسين وكانوا مطروحين فى بركة ماءء 
وقد نزل عليها نور من السماء ٠‏ وانفكت قيودهم . فسبحوًا الله وشسكروه ؛ وتشسددوا 
بهذه المعجزة » واعترفوا أمام أريانوس بالمسيح ٠‏ فقطع رؤوسسهم . جميعاً »ونالوا 
أكاليل الشهادة . شفاعتهم تكون معنا » آمين . 


(5) ظهور جسد الشهيد اسطفانوس : 
+ ظهر الشهيد فى رؤيا لكاهن يُدعى أنبا " لوقيانوس بقزية كز عمالاتيل » وطلسب 
منه أن يمضى إلى أنبا يوحنا أسقف أورشليم ويخيزه قائلا : . 


كد 
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» "لقد حان الوقت الذى يظهر فيه جسدى مع أجساد غمالاثيل وإبنه نيقوديمموس‎ ٠ 
: وانتيموس ".. ثم ظهر له الشهيد فى ليلة أخرى وقال له‎ 
"لماذا أنت متشكك فى الأمر الذى أخبرتك به » إذ أنه لما رجمنى اليهود (- أع‎ ٠ 
." أتى غمالائيل هو ونيقوديموس وأخذا جسدى وكفناه ووضعاه فى قبر جديد ههنا‎ ) " 
ثم أخذه الشهيد » ومضى به إلى حقل شرقى الكنيسة وضرب بقضيب من ذهب فى‎ 
: وأشار. إلى الرابع الخاص به وقال له‎ ٠ يده » وأراه أربعة توابيت‎ 
" "وأما الباقون فهم لغمالائيل ونيقوديموس وانتيموس‎ ٠ 
فلما استيقظ من الرؤيا أعلم الأسقف يوحنا بها . وفعلا عثروا على .التوابيت واسم‎ + 
صاحب كل منهم مكتوب عليه . فأخذوا جسد الشهيد أسطفانوس . وبنوا له كنيسة‎ 
. بأورشليم . بركة شفاعته تكون معنا » أمين‎ 

+ جا 


: استشهاد الأسقف كلانيكوس‎ )١( 
لما بلغ الإمبراطور دقلديانئوس أنه يُعلم الناس عدم طاعة كهنة الأوثان » أمر‎ + 
. بالقبض عليه وتعذيبه‎ 
فلما سمع بقدوم مندوبى الإمبراطور للقبض عليه جمع شعبه بمدينة أوسيم (بالجيزة)‎ + 
. وصلى القداس وناولهم وودعهم » فبكوا ولم يفلحوا فى أن يمنعوه من التقدّم للموت‎ 
فقام الوالى بتعذيبه فى مدينة إنصنا . وكان الرب يسنده . وأخذه الوالى معه إلى‎ + 
. بلدة " إتكوا " وعذبه هناك‎ 
نه تصلق تن غ6 موه ويج رك العا نورقل مده ان الجن .ثم‎ 
. أخذه الوالى - فى مركب - إلى بلدة طوخ‎ 
طلب من أحد البحارة أن يطرحه‎ ٠ ولما أحسّ القديس بقرب رحيله إلى الفردوس‎ + 
. على تل قرب الشاطئ » عندما يموت‎ 

نحل 
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+ فلما تنيحٌ القديس ألقاه البحتار على تل على الشاطئ ء فأعلم ملاك الرب بعض 
المؤمنين » فأخذوا جسده ٠‏ ودفنوه عندهم . بركة شفاعته تكون معناء آمين . 


(؟) نياحة القديس البابا ثاونا البطريرك الأسكندرى / ١١‏ : 

+ كان هذا القديس عالما متديناً لطيفا » وكسب بلطفه الناس ٠‏ وقام ببناء كنيسة 

بالإسكندرية على أسم ' أم النور ' ٠‏ لأن المسيحيين فى الإسكندرية إلى زمانه 78١5(‏ - 
١‏ كان يصلون القداسات فى البيوت والمغاير » خشية إعتداء الوثنيين عليهم (أمن 
المصريين والإغريق والرومان أو من اليهود) . 

+ كما كان من لطفه أن كسب كثيرين وعمدهم . وكان قد عمّد القديس بطرس (خاتم 
الشهداء) الذى تولى بعده » وكان قد رسمه أناغنستيس (- قارتاً) ثم شماساً ؛ وقسأًء 

فى السنة ١"‏ من جلوسه على الكرسى المرقسى . 

+ وقد قام بحرم الهرطوقى سابيليوس ؛ الذى زعم أن الآب والإبن والروح القدس 
أقنوم واحد . 


+ ولما قضى البابا ثاونا 4 سنة على كرسيه » تنيٌ بسلام البح ا برد 
معناء آمين . 


(") نياحة القديس أنبا يونا بجبل مدينة أرمنت : 
+ كان من أشراف أرمنت » وابن وعد مثل صموثئيل النبى . وهو ابن أخت الكاهن 
القديس السائح العظيم " أنبا بقطر " . الذى هرب للبرية لعدم رغبته فى أن يزوجاه 
أبواه وأن يتولى رئاسة أرمنت . 
+ فمضى إلى دير أنبا حزقيال فى جوف الصحراء كفت تزوررة اله حتاف 
+ فطلبت منه أن يطلب من الرب أن يصلى لكى يرزقها الله بابن » فوعدها بالصلاة 
بشرط أن تهبه للتكريس » منذ سن الثالثة . 
+ وقد كانت تثق فى قداسة أخيهاء وحكت أنه اعتاد منذ طفولته على التصدُق بكل ما 
فى البيت » وأنه ذات مرة لم يجد شيئاً » فتصدق بطعام مطهى . 

3ك ظ 


5.0010 الا35ع160-1أم 60 


فلما تضايقت أخته من تصرفاته رأت رؤيا وإذا بها تسقط من فوق سطح منزلها إلى 
الشارع ؛ وخافت لما رأت إنساناً يقول لها إن روحها ستفارق جسدها لمآ فكرّت فيه 
من جهة أخيها (بقطر) !! فخافت بشدة وارتفعت حرارتها . 

+ ولما استيقظت طلبت السماح منه فقال لها : ' من الآن » كونى حنونة . على 
صورة الله من المساكين " . فقالت له لق د ته 
جهدى - طول حياتى ' فأقامها الله خالية من كل مرض . 

+ وكانت الأخت عجيبة فى سيرتها وطهارتها » وقد مدحها أخوها أنبا بقتفر - إلى 
كاتب هذه السيرة - الذى يسجل فيها أنه ذات مرة سقط فى عينه جير ففقد بصرها » 
وقد أنفق أبواه أموالاً كثيرة للأطباء بدون فائدة . 

+ فذهب (الكاتب) مع والديه إلى القديس بقطر » فى دير أنبا حزقيال بالبريسة وكانت 
أخته قد تنيحث ودفنت هناك ٠‏ فطلب منه القديس أن يمضي إلى قبرها » وسوف يهبه 
الرب البصر بشفاعتها » وهو ما تم بالفعل » فشكر الله . 

+ ولما استجاب الرب لصلاة القديس بقطر ورزق أخته بطفل اسمته " يونا " (إحمامة 
- 1023) ولما بلغ الثالثة من عمره أرسلته إلى أخيها - فى البرية - فعلمه قراءة 
الكتب المقدسة . وكان يقلده فى نسكه . 

+ وكانا فى الصيف يصومان معاً إلى المساء. وفى الشتاء كانا يأكلان كل يومين بلا 
زيت ٠‏ بل مجرد أكل الخبز والملح . فحسدهما عدو الخير وبدأ يحاربهما. فظهر لهما 
بشكل ذتئاب - فى البرية - تريد أن تفترس الصبى . وبصلاته تحولت إلى دخان ٠‏ 

+ ثم زاد إيليس من تجربتهما » لما رأى صبرهما » فقد أرسل لهما مجموعة من 
اللصوص وزعم أن عندهما كنز » فى تلك البرّكّة التى بجواره ؛ وأنهما كانا 
يكرشاتة: ١‏ 

+ فجاء اللصوص إليهما وعذباهما وبالأخص القديس الشيخ » الذى زادوا فى ضربه » 
حتى ظنوا أنه تنيحّ . فتركوهما ومضوا . 
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+ فذهب الصبى وأخبر رهبان دير أنبا داريوس ٠‏ بحاجر مدينة أرمنت بما حدث . 

ل الا ال 0 

الخسد توت وسسامقه كاهنا : 

0000 

ويصلى القداس ويناولهم . 

+ وقال كاتب السيرة إن القس حزقيال الراهب أخبره أن القديس أنبا بقطر كان 

يصحبه راهب اسمه ' تاوسيطس ' وكانا يملآن الماء للسواح فى البرية . 

+ وذات يوم قال القديس لرفيقه : " تأمل هذه السحابة التى تجئ أمام الدير »؛ سيكون 

نكها نظز كتين" وفملا جات الستحائة ولمطرت ماوعلا #الوغاء هن امنا 

كان قد غثر عليه من أوعية هناك. 

ب قورف اح بسر ون مفتاروع وين قرا اوت ال 

من جسده آيات كثيرة . صلاته تكون معنا » آمين . 

+ وظل إبنه الروحى " أنبا يونا " يُمارس جهاده فى الخفاء » فأعطاه الله الغلبة على 

الشياطين . 

+ وحدث ذات مرة أن ماء النيل قل فى سنة » فجاءه أرخن من أهل إسنا. وأعلن له إنه 

أخذ بنصيحته فى العام السابق وزرع جزيرة (فى النيل) فقال له القديس ' إننى أرجو 

أن تزرعها هذه السنة ل د الفيضان: إلى مستوى 

الجزيرة بعد فترة !! . 

ل لدو م وا لي رن ل لع شط از اليه رام 

فى بيته » وشرب خمراً » ونسى مكانها. فطلب منه أصحابه أن يذهبوا ليسألوا القديس 

عن مكانهاء فسخر صاحب التقود وردد بأن القديس لا يعرف شيئاً عن الغيب !! . 

+ فلما ذهبوا للقديس يونا قال لراعى الخثم : ” لماذا تتكام على خكذا ؟! “فلم يرد عليه 

بسبب خجله . وأعلمه القديس بمكانه : ووجده فعلا .“فرجختللدير » وشتكر القديس . 
ككآا 


َه 
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+ وذات مرة أصيب شخص من المسلمين بمرض شديدء وققدهالنطق . فأشار أصحابه 
المسيجيون بإرساله للقديس يونا . فادى أنه لا يستطيع أن . يعمل له شيئاً » بل قوة 
الله الموجود فى الدير » فتركة أصحابه » وبعد عشرة أيام أخذوه إلى بيته » وفى 
الطريق انحل رباط (عقدة) لسانه وتكلم بسهولة . وقد فعل ذلك هرباً من المجد الباطل 
(مديح الناس) . ش | | 
+ وذات مرة أصيب رئيس دير القديس ' أنبا متوس" بشآل نصفى. فمضى الإخوة إلى 
القديس يونا وأخبروه » فتنبأ لهم بأنه سيُشفى بعد ١0‏ يوماً . وهو ما حدث بالفعل إذ 
ذهب .عنه الفالج (الشلل) وتكلم وتحرك !! 
+ وكان لرجل طيب صديق إنسان ابنه أصيب بمرض الخانوق (الخناق > الدفتريا) . 
نصحه بالذهاب لأبونا. فأسرع إلى القديس وترك ابنه فى حال الموت , فأعلن له إن 
ابنه سيعيش . فرجع إلى بيته ووجده فى تمام الصحة . 1 
+ وحدث أن أصيب شخص بِحُسّى شديدة ؛ فمضى للقديس قنصحه بالاستحمام بساء 
لقان الكنيسة. وأطاع ونال الشفاء . ظ ٠‏ 
#ركل شن لئاه حادل و مزهح وها حون لرشويسة لاج ردان متكي 
وله عدة أطفال » ولم يقبل أن يخبره القديس بأن زوجته ستموت . فقام وصلىي 
وتضرع إلى الله وقال : "يا رب لا تطفئ سراج.بيت هذا .المسكين " فسمع الله 
لصلاته. ا 00 000 
وكان الناس قد رأوا أنها ماتت فعلاً » لمدة ساعتين » ولم يج دوا فيها النفس 
(الروح) ٠‏ ولكنها عادت للحياة وللكلام جيداً . ظ 
سما خافة قدو يوان أحن لاذكرة أن للزري مهاه الك رس ال ليه . فلما تقل 
عليه المرض لم يكْفْ عن الصلوات » وأوصى الرهبان ,.. بالاستمرار فى الجهاد 


1 / 
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الروحى: واستودعهم الله ورقد بسلام » بعدما ظهر له القديسون ومعهم خاله أنبا 
بقطرء ورحل عن عمر يناهز ١‏ سنةء بركة صلواته تكون معنا » أمين . 


+ جا 


:)0)١44.٠٠( تذكار استشهاد أطفال بيت لحم الأبرار‎ ٠ 
. بعدما أغتاظ من عدم عودة المجوس إليه("‎ ٠ وهم الذين قتلهم هيرودس الملك‎ + 
فقد احتال بجمع كل أطفال (فلسطين) الصغار » من ابن سنتين فما دون » بزعم‎ + 
إحصائهم:ويعدهم ليكونوا ضمن عسكره » عندما يكبروا » فخرج من عنده ألف جندى»‎ 
!! وذبحوهم على إحدى الجبال‎ 
وسجل القديس يوحنا - الرائى - أنه رأى نفوس هؤلاء الأطفال القديسين وهم‎ + 
. يصرخون إلى الله طالبين أن ينتقم لهم من الذى ظلمهم‎ 
وذكر القديس يوحنا الإنجيلى أيضاً - فى رؤيامعن عالم المجد - أنه رأى كل واحد‎ + 
منهم فى خُلل بيضاء » وهم يسبحون التسبحة التى يسبح بها الأربعة حيوانات‎ 
(الكائنات الروحية الحاملة للعرش الإلهى) والقسوس ؛ والتى لايعرفها سوى‎ 
» الأبكار » الذين لم يُدنسوا أجسادهم بالشهوة » وهم مع الرب كل حيبن‎ ١4..٠لا‎ 
فطوباهم على أكاليلهم . الرب يرحمنا بشفاعتهم » آمين9)‎ 

اجاج 


)١(‏ هذا الرقم يعتبره البعض أكثر مما قتله هيرودس فعلاً ٠‏ على أساس إن المؤرخ اليسهودى 
المعاصر له - وهو يوسيفوس ل ا , كطم0096) - 

(') راجع بشارة مار متى (7: .)18-١5‏ العم 

(؟) راجع رؤيا .)0-١ :١4(‏ 
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: تذكار نياحة القديس يوحنا الرسول (ابن زبدى)‎ ٠ 

+ بعد نياحة البتول أم النور » التى كان الرب يسوع قد سلمها للقديس يوحنا الرسول » 

ترك فلسطين ومضى مع تلميذه ' بروخوريوس " وركبا مركباً فى البحر (المتوسصسط) 

قاصدين مدينة أفسس (غرب آسيا الصغرى) . 

+ وحدثت عاصفة فى البحر وانكسرت السفينة » وتعلق كل واحد من الركاب بلوح 

خشب منها . وأما تلميذ القديس فقد ألقاه الموج إلى إحدى الجزائر (فى بحر إيجة) . 

وكذلك ظل القديس يوحنا البشير فى جزيرة أخرى » إلى أن أوصله الرب إلى تلميذه. 

فشكرًا الله ووصّلا إلى مدينة أفسس . 

+ ولم يبشرا بالمسيحية فى البداية لأن سكان تلك المدينة كانوا عُصاة . فعمل القديس 

يوحنا وقاداً فى حمّام إمرأة غنية تَسمّى " رومية ' » وكذلك تلميذه :بروخوريوس صار 

مشرفاً على الحمام نفسه . 

+ وكانا يقاسيان من قسوة لسانها وأذاها . ولما دخل أبنها إلى الحمام ومات داخله » 

وحضر أناس ليروه » ومعهم القديس يوحنا البشير » شتمته المرأة الشريرة وظنت أنسه 
سيشمت (يفرح فى بلوتها) » ولكنه فى وداعة وطهارة قلب تقدم ورشم الصليب على 

الميت فقام ا 

+ فأمن كثيرون وعمدهم القديس . كما بكث " رومية ' القاسية » وطلبت منه الصفح 

عما أساءت به إليه !! وعمل الرسول عدة معجزات هناك . 

+ وعاش القديس حتى بلغ التسعين من عمره (وأكثر فى بعض المصادر) » وسجل 

إنجيله اللاهوتى » ورؤياه فى جزيرة بطمس (التى نفاه إليها الإسبراطور الوثنى 

الشرير " دومتيانوس ' وهى فى بحر إيجة) . - 

+ كما كتب القديس يوحنا ثلاثة رسائل تمتلئ بالمحبة والغيرة على الإيمان السليم. 

1ك 
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+ ولما علم القديس بقرب ساعة رحيله إلى عالم المجد . »؛ أوصى شعبه بالثبات على 
الإيمان بالمسيح . ثم طلب من ثلاثة من تلاميذه ه أن يحفروا حفرة عميقة فى خارج 
مديئة أفسس » وصلى وودعهم ثم رقد فيها . وصعدت روحه إلى الفردوس » فى 
طريقه أولا إلى مخلص النفوس ٠‏ الذى أحبه.من كل قلبه » واتكأ على صدره . 
+ ولما مضى التلاميذ وأخبروا أهن أفسس بما حدث للقديس ع خرج وا جميعا فلم 
يجدوا القبر المحفور له » بل وجدوا حذاءه وثوبه . وبهذه البساطة أعطى القديس. 
الدرس العملى لكل نفس فى عدم محبة العالم » شفاعته.تكون معنا جميعا » أمين . 
+ وكان القديس يوحنا هو الوحيد من الرسل الذى لم تقطع رأسه أو يُصلبء ولن كان 
" دومتيانوس" قد ألقاه فى وعاء به زيت مغلى ٠»‏ ونجاه الله . 

+ بي 


: شهادة القديس أوسغفيوس الجندى‎ )١( 

+ كان هذا القديس جندياً فى جيش الإمبراطور قسطنطين » وكان مسيحياً وعابدآً الله » 
وكثير الصدقة . وبينما كان الإمبراطور يحارب أعداءه (فى إيطاليا) ظهرت له علامة 
"الصليب " من نور (ومكتوب تحتها باليونانية ما ترجمته : " بهذا تغلب ') . 

+ واحتار الإمبراطور فيما رآه فتقدم إليه أوسغنيوس : وعرّفه بشجاعة أن هذه 
العلامة هى " للمسيح " ٠‏ لأنه لم يتجاسر جندى بالحديث معه عنها سواه . ولما نقشها 
على رأيات جنوده انتصر ؛ وجعل المسيحية ديافة رسحية قللى الإمبراطورية 
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» اصدر قراره فى ميلانو بايطاليا باعتبار المسيحية دؤانة:#نومية:( تغط هنوناء ) سنة 51م‎ )١( 
. وتوقف الاضطهاد للمسيحيين » وتم إخراج السجونين من أجل الإيمان‎ 
اا‎ 
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+ وقد بلغ عمره ٠١١‏ سنة ء وعاش إلى أن تولى الإ مببراطور يوليانوس الجاحد 
(عرش الإمبراطورية البيزنطية) . وكان هذا القديس فى إنطاكية (بسوريا) فوجد إثنين 
يتخاصمان ٠‏ فدعياه ليحكم بينهما . فأيلغ إنسان شرير الإمبراطور الجاجد بأنه صار 
حاكماً وقاضياً للمدينة بدون أذنه !!. ش 

+ فاستحضره ووبخه » ولكنه ويخ الإمبراطور لأنه ترك عبادة السماء » وعيد الأوثان 
النجسة . فخنق عليه » وأمر أن يُصلب يُصلب وأن يجعلوا مشاعل نار حوله » ثم تؤخذ رأسه 
بحد السيف . 


+ فطلب أن يصلى . وشكر الله على الإكليل السعيد ‏ ثم رحل إلى الفردوس » بركة 
فاعفه تكو معنا + أمين + 1 


0س( شهادة القديس بانيكاروس (الفارسى) : | 

+ كان من بلاد فارس (إيران) ورأى رؤيا ليلا بأنه قد ارتفع للسماء وتم تعميده فى 

بحيرة نار » وأنه قد استلمه أثنان من قواد الرومان » وهما القدييس تاوضوروس 

(تادرس) المشرقى ٠‏ والقديس ' لينديوس ' الغربى (الأوربى) . فتعجب من الرؤيا . 

+وذهل لما رآهما يأتيان إليه - فى الواقع - فى صباح اليوم التالى » وحكيا له ما رأياه 

مثله فى الرؤيا » فذهب معهما ء إلى بلادهما (الدولة الرومانية). 

3 -- وقف بانيكاروس أمام الإمبراطورين 0 دقلديانوس وشريكه مكسيموس 

لس لز لال ا لتيوي افيس لبق 

لمصر والخمس المدن. الغربية (ليبيا الشرقية) . 

+ وقالا فى رسالتهما : " عندما يضل ! ليك بانيكاروس مُقدم (كبير) الفرس كلمه بلييئ » 

فإن دمع منك » وم البخور للألهة (الأوتان) إغطه كرامة تظيمة :وان َنم يمع 

منك فعذبه بأصناف العذابات المختلفة حتى يموت " . 

+ فتم نقله إلى الخمس المدن الغربية » وتم حبسه ‏ حيث ظهر له الرب يسوع ؛ 

ووعده بأن يسنده. حتى ينال ١‏ كليل ويكون معه فى سماه . ١‏ 
17 
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+ فلما دعاه الوالى لعبادة الأوثان رفض . فأمر أن يضعوه على كرسى به مسامير ١‏ 
ويضعوا على رأسه قطعة من حديد مُحَماة بالنار » وأن يوقدوا تحته النيران . 

+ فصلى طالباً معونة الرب » فخلصه ملاكه . فأمر الوالى بحبسه » فصلى هناك لكى 
يساعده الرب فى جهاده . ومضى إليه أناش كثيرون فصلَّى لهمء فشفاهم الله بشفاعته . 
+ وذهب إليه أمير يدعى ' تاوغنسطس " معلم أولاد الملوك فى سجنه . وكان له ابنآً 
وحيداً به روح نجس ٠‏ فأعلن له القديس أنه عندما يرجع إلى بيته يتمجد الله مع إبنه . 

+ ثم هدده الوالى فلم يقبل ٠‏ فأمر بإعداد حُفرة . وأوقدوا فيها النيران وقيدوا القديس 
بسلاسل حديدية ثم ألقوه فيها » فاستنجد بالرب ٠‏ فنزل إليه رئيس الملائكة ' ميخائيل " 
وأصعده من الأتون » دون أن يحذث له شئ !!. 

+ وذهب القديس إلى بيت تاوغنسطس ٠‏ وخرج الشيطان من إبنه وهو يصرخ بأنه 
خرج منه لسير الملاك ميخائيل مع القديس . 

+ ولما أراد الوالى معرفة ما حدث للقديس . أحرقت النيران عشرة جنود » ومضى 
غيرهم وأعلموا الوالى بأنه موجود فى بيت الأمير . فأتى إليه وصرخت الجموع بأنه 
لا إله إلا يسوع المسيح » فخاف الوالى من الشعب وحبسه . ظ 

+ ثم أعاده وطلب منه أن يضحّى (- يقدم ذبيحة) للإله (الوشن) أبوللون . فوبخه 
القديس » وأعلن أنه لن يسجد إلا لرب المجد يسوع . 

+ فأمر أن يُعلْقَوه مُتكس الرأس » ويربطوا فى عنقه حجرأ ثقيلاً ٠‏ ويوقدوا مشاعل 
تحت وجهه . فصلى القديس . فأرسل الرب ملاكه وخلصه . فأمر بحبسه فى السجنء. 
حيث وصل إليه كثير من المرضى ٠‏ وكان الله يشفيهم بصلواته . وآمن كبار رجال 
المدينة بالمسيح » وسمع بهم الوالى . 

+ فأعاده لمجلس الحكم . وتم ضربه بالسياط » حتى سقط مغشياً عليه . فجاء 
تاوغنسطس ؛ وأعطى فضة (مالاً) للجند » حتى تقدم إلى القديس ورش القايل من 


الماء على وجهه . 


تهنا 
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+ فقام القدييس سالماً وقال له : " يا أخى أنك تحننت على وقت شددتى »؛ إن سيدى 
يسوع المسيح يخلصك من نار جهنم؛ ولا تتعذب إلى الأبد " (بشرط أن يؤمن ويعتمد). 
+ وذهب إليه الأمير فى سجنه » لكى يسمع سيرته ويسجلهاء قبل رحيله من العالم ٠‏ 

+ وأعاد الوالى إغراءه بالسجود للأوثان ٠‏ فوبخه القديس على غباوته؛ لأنهيترك 
عبادة الله خالق السموات والأرض » ويعبد أصناماً من خشب ومن حجارة من صنع 
بشر !! فاغتاظ الوالى جدأ » لأنه قد أظلم عقله وقسثّى قلبه . 

+ وأمر بأن يعلقوه على آلة الهمبازين . فطلب النجدة من الرب ؛ء فجاءه الملاك 
ميخائيل » وكسر الهمبازين ٠»‏ وأنقذ القديس . فوبخ الحاضرون الوالى على قسوته له . 
فأمر بقطع رأسه » ونال إكليله » شفاعته تكون معنا » آمين . 


+ وتقدم تاوغنسطس وحمل جسده إلى بيته وكفنه » وحفظه فى مكان مخفى ؛ إلى . 
انقضاء عهد الاضطهاد » حيث بنى عليه كنيسة مقدسة . 
+ الى 


: عيد الختان‎ )١( 

+ في هذا اليوم (الثامن من الميلاد المجيد) أكمل المخلص الناموس(١)‏ ( > خروج 
: 48) وذلك لكى لا يكون لليهود علة في عدم تنفيذه شريعة موسى (التوراة) . 

+ وفى العهد الجديد استبتل الختان " بالمعمودية " (رو7 :78 ١‏ 3:1 ء اكو 1:19 : 
غل "5:ه) . 


)١(‏ كلمة ' ناموس ' يونانية الأصل (710805) وتعنى قانون + أو شريعة ( ##مآ) وجرت العادة على 
اطلاقها على التوراة (ناموس موسى) وهى فى العربية أيضا »وجمعها نواميس. ' 
١‏ 
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.: تذكار رفع إلياس (إيليا) النبى للعلاء حي‎ )١( 
» حزن إيليا بسبب دفع ألملك آخاب وزوجته الشريرة الشعب اليهودى لعبادة الأوثان‎ + 
. وظلمهما للفلاح نابوت اليزرعيلى بأخذ حقله وقتله‎ 
.٠ فاستجاب الرب لدعائثه بإيقاف نزول المطر على فلسطين (7,5 سنة)‎ + 
ولما رأى الرب أن النبى عانى من الجوع » فأرسل له غراباً ؛ لكنى يأنف مما‎ + 
يحمله له من طعام فيطلب من الله أن ينزل مطره . كما جفف الرب النهر الذى يمده‎ 
. ٠ بالماء » حتى يرق قلبه على الناس (الأشرار)‎ 
ليُبصر الجوعىء فيرق ويطلب. من‎ ٠ وأرسله الرب إلى أرملة في بلدة صرفة صيدا‎ + 
الرب من أجلهم المطر . واستجابت الأرملة بعمل كعكة له ء بما لديها من دقيق مع‎ 
زيت قليل . فبارك الله بيتها وزيتها ودقيقها . ا‎ 
وأقام لها إيليا أبنها (يونان النبى) من الموت . وصلى إلى الله فانزل المطر » وقتل‎ + 
النبى كل كهنة (أنبياء) البعل » ثم حملته مركبة نارية إلى السماء » أمام تلميذه " أليشع"‎ 
. النبى . صلاته تكون معنا » آمين‎ 
3 وسوف يأتى مع أخنوخ -فى آخر الزمان - ويوبخا المسيح الكذاب(دقعطء غم م)‎ + 
!! فيقتلهما » ويظل جسداهما مطروحين لمدة 5," يوم » وبعد ذلك تقوم القيامة‎ 
وكان هو أول نبى يقيم فى البرية فى العهد القديم (وإن كان داود النبى قد أقام أيضاً‎ + 
. فى البرية - بسبب مطاردات شاول له)‎ - 
: نياحة البابا الإسكندرى القديس مركيانو (مرقيانوس) البطريرك الثامن‎ )*( 
:)٠6؟/1١41(‎ 
سنة » وأقام على‎ )٠١1( وقد تمت رسامته بعد صعود ربنا يسوع المسيح بمائة‎ + 
سنة) . ش ش‎ ١١ الكرسى المرقسى ” سنوات (والأصح‎ 
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+ وكان يُعلِْم شعبه ويُثبتهم على الإيمان المسيحى . وجذب الكنير من الوثنيين للمسيح 
وعمدهم » وأنار عقولهم بالعلوم الكنسية » وسار سيرة فاضلة مرّضية . صلاته تكون 
تناع امون 7 


4 تذكار القديس باسيليوس (الكبير) أسقف قيسارية 

+ كان أبوه :1 0 

+وقد رزقه الله خمسة أبناء هم باسيليوس وغريغوريوس وقيصاريون وبطرس 
وماكرينا . وكانوا كلهم قديسين (أسرة مباركة). 

+ وقد وضع القديس باسيليوس القداس المنسوب إليه » ووضع عدة تفاسير وقوانين 
ونسكيات., ومعجزات. وله مواقف معينة ومنها : 

+ كان أخوه '"بطرس " أسقفا لسبسطية » وكان متزوجا وحدث تدمرامن الشعب مسن 
هذا الأمر » فحضر القديس باسيليوس وكشف سره بأنه عاش مع زوجته في بتولية 
وأعلمهم أنه أبصر ملاك الرب وهو يظلل عليهما !! 

+ ومنها أن هراطقة استولوا على كنيسة (أرثوذكسية) ولكنهم لم يستطيعوا فتحها . 
ولكن لما طلب المؤمنون تدّخل القديس » انفتحت بصلاته !! . 

الأرئن للق السماءة قل له" إنه هو اتقديس باسزايزين (الكتحون) فممضى للد ليهفى 
قيسارية (بآسيا الصغرى) ووقف في آخر صفوف الكنيسة. فعرفه القديس 8 لهء 
وجعله يتكلم معه باليونانية . 

+ وكان هناك طبيبا يهوديآ : لا يُخطئ أبدا في تنبوءاته بالأوقات والأمور المستقبلية . 
ولما أحس القديس باسيليوس بدنو أجله » لشدة مرضه » سأله عن موعد رحيله . 
فأعلن له يوسف الطبيب ساعة نياحته وأكد عليها . 


)١(‏ كان ناظر] للمدرسة المرقسية اللاهوتية ة قبل رسامته. وقيل إنه رقد فى الرب سنة 155 م » ولم 
تذكر مصادر الكنيسة القبطية معلومات كافية عن حياته وما تعرض له من تجارب بعد رسامته . 
١‏ 
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+ فصلى القديس باسيليوس أن يمد الله في عمره ثلاثة أيام أخرى . ولما كان هذا 
اليهودى متأكداً من دقة معلوماته » فقد آمن هو وكل بيته بالمسيح » وعمدهم القديس 
قبل نياحته » بعدما خابت تنبؤات اليهودى المؤكدة لديه . 

+ وكذلك خبر العبد » الذى كتب إقراراً للشيطان » بجحد الإيمان والمعمودية » فحبسه 
القديس وصلى من أجله » فاضطر الشيطان أن يأتى له بتعهده له . وتخلص المسكين 
من سلطانه !!. 

+ وخبر القس البتول » الذى عاش مع زوجته في نقاوة » ولكن أصابه الجذام ٠‏ 
فأغلق الباب على نفسه . فلما علم القديس باسيليوس به » صلى له فوهبه الله العافية 
ورجع إلى خدمته . ا 

+ وخبر المرأة التى تابت وكتبت خطاياها للقديس باسيليوس فصلى من أجلها فرحمها 
الله منها » ماعدا خطية لم تعترف بها . وعندما ذهبت إليه أرسلها للقديسس مارافرآم 
السريانى ٠‏ الذى أعادها للقديس تقال لها " أسرعى قبل نياحته " . 

+ ولما عادت » وجدت جنازة القديس باسيليوس . فبكت ووضعت الورقة التتى بها 
خطيتها على جسده » فصفح الله عنها وانمحت خطيتها من الورقة لأنها وجدتها 
بيضاء. بركة صلاته تكون معنا » أمين 

+ وكانت له أخت قديسة وحكيمة تُدعى " ماكرينا " . ولها كتاب في طبيعة الروح 
البشرية . صلواتها تكون معنا » آمين . 


: نياحة القديس سلبطرس (سلقاستروس) بابا رومية‎ )١( 
امتاز بعظم فضيلته » ونسكه وجهاده الزائد » وكان ذلك في السنة الحادية عشرة‎ + 


١الك‎ 
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من ملك قسطنطين الكبير ٠.‏ 

+ وكان مداوماً على تعليم الشعب ٠‏ ومباحثة اليهود واليونانيين والرومان (الوثنيين) 

فرئد منهم كثيرين إلى الإيمان » وألف كتبا عن معرفة الله وعن التجمد . 

+ وفى سابع سنة من رئاسته كان مجمع نيقية (720 م) وحرم مندوباه أريوس 

وأتباعه . وبعد 4 سنوات تنيحٌ بسلام . صلاته تكون معنا » آمين . 

(1) تذكار بناء كنيسة بمساعدة أم النور : ظ 

+ حكى قديس يُدعى بقطر أنه كان في مقر دير الهانطون 11208008 (- دير 

الزجاج جنوب غرب الإسكندرية) فأتاه كاهن من سخا ء وأخبره بأنه بينما كان يقرأ 

سير القديسين » جاءه فكر بأن الله أعظم من أن يتراءى لهم . 

+ وأنه بعدما إنتهى موعد صلاة عشية » رأى الكاهن أم النور في رؤيا وهى تقول له 

"يا قسيس ٠‏ لماذا أهملت في هذه الليلة ؟ " فقال لها " بسبب قصر اليد " !! . 

+ فطلبت منه أن يقوم من فراشه ء وأن يذهب إلى الكنيسة ليلا . فأخذ ضوءا » ووجد 

رجلاً غريباً يتتظر من يفتح الكنيسة ليبيت فيها » وكان أمامه وعاء به زيت » وأعلن 

له المسكين: أتهمتتظرة من مذة + 

+ ولما عاد إلى بيته ليأتى له بطعام » ورجع إلى الكنيسة » وجد وعاء الزيت فارغاً 

وبه ألف دينار ذهب ٠‏ وقام ببناء كنيسة عظيمة بالمبلغ.فشسّكاه البعض للوالى » 

وتساعلوا : " من أين أتى بالمال الكثير للبناء ؟!! . 

+ فألقاه في السجن » وفى الصباح أخرجه » وطلب منه أن يمضى لكى يتمم عمله 

وأعطاه 00 ديناراً ذهبياً » وألف درهم من الفضة الخالصة . وترك (أفكقار ) مجمع 

خلقيدونية (401 م) واعتمد وصار من المؤمنين (- الأرثوذكس) . 

+ وقال بقطر يجب عدم الشك في معجزات القديسين » وبخاصة شفاعات أم النور . 

الرب يرحمنا بصلواتها المقبولة » آمين . 
: + ب 
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)1( تذكار تكريس هيكل بكنيسة دير أبى مقار : 

+ كان البابا بنيامين الإسكندرى (577 - 557 م) هارباً للصعيد من وجه المقوقز 
(المٌقوقس > وبدربو” > الحاكم البيزتطى والبطريرك الخلقيدونى) لمدة ٠١‏ سنوات » 
إلى أن أستولى المسلمون على مصر 514١(‏ م) . 00 

+ ثم عاد البابا بنيامين إلى كرسيه » وحضر إليه شيوخ البرية ليكرس البيعة الجديدة 
بدير أبى مقار ( بوادى النطرون ) . وأثناء دهن المذبح بالميرون اليد السيد 
المسيح تمسحه معه » فسقط على الأرض ٠‏ وهو خائف . 

+ فأقامه أحد الشاروبيم » وشجعه » وطلب منه أن يكتب قانوناً (تعليمات) أنه لا يدخله 
أحد بجاه أو برشوة . ولا يتحدث فيه أحد بكلام باطل » ففعل كما أمْره الملاك . 

+ ولما رأى شيخاً بهيبة صالحة » تمنى رسامته أسقفا » ولكن الملاك أخبره أنه هو 
نفسه القديس " أبو مقار " الكبير » جاء ليششارك في الفرخ بالتدشين . ظ 

+ وأقام البابا بنيامين (البطريرك 8”") 4" سنة » وتنيح بسلام بركة صلواته تكون 
مغنا + آمين ٠‏ وقد تسمى الهيكل باسمه": 


(؟) تذكار القديس أندرونيقوس البابا الإسكندرى / 71 : 

+ كان كاتباً وشماساً بتولاً » من أبناء أكابر الإسكندرية . 

+ وكان حافظاً لكتب الكنيسة ورحيماً . وكان ابن عمه مديراً لديوان الإسكندرية : 
لذلك لم يسكن في الأديرة (كباقى البطاركة المضطهدين من الحكام البيزنطيين) ٠‏ 

+ وتوّلى في السنة العاشر ة لهرقل ملك الروم (577 م) » وقد غزا الفرس الشام 
وفلسطين ومصر »ء وجاء " كسرى " إلى الإسكندرية وكان حولها ٠٠١‏ دير عامرة 
بالرهبان » ومملوءة أموالاً وخيرات . وكانوا متبطرين ويعيشون في بذخ . فس لط الله 


١و4‎ 
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عليهم ملك الْرس » فقتل كثيرين وهرب غيرهم . ونهبها » ولم تعمّر إلى الآن (زمن 
الكاتب ربما في القرن ١١‏ م) . 

ول اللو نعل الادفسترية ار اتيك كبش عاء لازي اح السو 
فقد أتى الملك الفارسى إلى نيقيوس (بالمنوفية) وقتل 7٠١‏ من الرهبان في دير هناك ٠‏ 
لأن أفعالهم كانت لا تَمجّد الله !! 

+ وظل الفرس بمصر والشام إلى أن طردهم هرقل. للش ملاته مسبت فط امام 
وهدمهم للكنائس واضطهاد المسيحيين . 

+ وأقام البابا أندرنيقوس في البطريركية ست سنوات » وتنيحَ بسلام سنة 41؟ ش 
(580 م والأصح 57 م) . بركة صلاته تكون معنا » آمين ٠‏ . 

(*) تذكار نياحة البطريرك الإسكندرى أنها زخارياس / 54 : (4١٠١-؟8١٠)‏ 

+ تنيح هذا القديس في خلافة الحاكم بأمر الله سنة 7/71 ش (5١16م)‏ . وتعرضت 
الكنيسة لاضطهادات شديدة في عهده .٠‏ 

+ وفى أيامه هدمت الكنائس (الكثيرة) . ثم سمح الحاكم بأمر الله بإعادة بنائها » بعد 
8 سنوات . وتنيّح بسلام يركته تكون معنا ٠‏ آمين7") 

(4) تذكار نياحة البابا يتواميف البطريرك الإسكندرى /8" (؟51-؟5١١1)‏ : 

+ كان من فرشوط من أسرة غنية . وتتلمذ منذ صغره على يد قديس يُسمّى " تاونا" 
في دير غربى الإسكندرية » ونما في العلم والروحانية ٠‏ 

+ فسمع في رؤيا بأنه سيصير بطريركا 00 
يعوقك (عن النمو الروحى) فإياك والكبرياء " . فزاد في الفضيلة . 


)١(‏ وكان البابا زكريا كاهناً بكنيسة الملاك بالإسكندرية » وقد نازعه إبراهيم بن بشر أحد أعيان 
الإسكندرية ونال موافقة الحاكم بأمر اللهء ولكن الأساقفة رسموا البابا كريا واسترضوا إبراهيم 
برسامته كاهناً . وكان البابا زكريا تقياً وأيده الله بالمعجزات + ومنها شفاء شماس مريض بالبرص » 
بعد توبته عن خطية مميتة (الخريدة النفيسة » القرن ١١‏ طبعتنا ص .)6١7‏ 

41 /7ى1 
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+ وأتى به معلمه للبابا أندرنيقوس وأعلمه بالرؤها » فرسمه قساً . 

+ وقد ظهر له ملاك الرب وأمره بالهرب» ١‏ هو وبقية الأساقفة الأرثوذكس ؛ ببسيب 
الاضطهاد البيزنطى للآباء الأرثوذكس المناهضين لمجمع خلقيدونية » فمضصى إلسى 
الطعفية :: 

+ وجاء الوالى والبطريرك الللكانى (المدعو قيرش > 09515 > المقوقس عند العرب) 
واستولى على الكنائس (القبطية) الأرثوذكسية . وعاقب كثيرين من شعبها . 

+ وقبض على مينا أخى القديس بنيامين » وأحرق جانبيّه » ثم أغرقه في البحر . 

+ وظهرت رؤيا للإمبراطور هرقل بأنه ستأتى إليه أمه مختونة وتقهره . فظن أنهم 
اليهود » فعمّد منهم كثيرين » ولكن كان المقصود العرب (المسلمون). 

+ وجاء عمرو بن العاص إلى مصر » وأقام بها "' سنين . وفى سنة ١56”اش‏ (555م) 

هاجم الإسكندرية وهدم حصنها » وأحرق كنائس كثيرة بها » وأحرق كنيسة مارمرقس 
التى على الشاطئ . وكذلك هدم أديرة - وكنائس حولها - ونهب عساكره ما فييها !! 
فحزن المقوقس ٠‏ وانتحر بالسّم (وهلك غير مأسوف عليه) . 

+ ثم دخل رئيس المراكب (العربى) إلى كنيسة مارمرقس ٠‏ وكان بها تابوت الرسول 
القديس الشهيد » وسرق الرأس وخبأها في سفينته . 

+ ولما علم ابن العاص ( من الأقباط ) أن البابا بنيامين كان مختفياً بسبب ظلم 
المقوقس » كتب له كتاب أمان» وعاد إلى كرسيه » بعد ١7‏ سنة من الاختباء (في 
الأدير ة بالصعيد). 

+ فالتقى البابا بتيامين مع ابن العاص . وأكرمه إكراما زائداً » وأعطاه كل الكنائس 
القبطية التى استولى عليها البيزنطيون (الخلقيدونيون) وأملاكها (وقيل أنه دفع إليه 
مبلغاً كبيراً أيضاً لتعميرها ٠‏ وهو من دهائه المتصف به ؛ أى ليضمن عدم الثورة 
القبطية على العرب في تلك المرحلة) . 
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+ وأراد ابن العاص الذهاب إلى الخمس المدن الغربية (ليبيا) للاستيلاء عليها (لأنها 
كانت تابعة لمصر » ولحماية ظهره) . ولما تم إعداد مراكب الحملة » تحركت كلها 
ماعدا تلك المركب التى كانت مخبأة بها رأس القديس مرقس البشير (وقيل في مصادر 
أخرى: الجسد المقدس كله) . 

+ولما أكدخدر أبن القنوئن تعن المزكنت ادو كت بسديولة:: لجن انق الفاسن طييتا 
حدث ٠‏ ودفع للبابا مالاً لبناء كنيسة باسم الرسول بالإسكندرية. 


+ وقد بذل البابا بنيامين جهوداً في رد غير المؤمنين (الذين أسلموا في عهده) وسعى 
لكى يثبتهم في الإيمان المسيحى . ثم حدث غلاء شديد (مجاعة) حتى مات كثيرون » 
وكانوا مطروحين في الشوارع والأزقة !! 

+ وظل القديس مريضاً - في جانبيه - عدة سنين . ثم استراح في الرب » بعدما أقام 
على الكرسى المرقسى 9" سنة , بركة صلاته تكون معنا » آمين . 

(4) تذكار ملاخى النبى : 

+ ولد بعد عودة بنى إسرائيل من السبى في مكان يسمى ' صوفيا " . 

+ ومنذ شبابه سار في الفضيلة » فكان يكرمه الشعب ودعوه " ملاخى " (أى ملاكى أو 
رسولى 4386105 ) . وكان ملاك الرب يعلن له نبوته » وكان الحاضرون يمسمعون 
صوته ولايرونه !! 

+ وقد تنيح شاباً » ودتم دفنه في حقله » يرحمنا الله ببركة صلواته المقبولة » آمين() . 


يه لا ع 


)١(‏ يُعتبر ملاخى آخر الأنبياء الصغار » فى العهد القديم (47 ق-م) وتتضمن نبوته مجئ الممسيح 
(شمس البر) ويوحنا المعمدان » وذم التزّوج بالغريبات (غير المؤمنات) وذم الطلاق » ونوال البركة 


١8١ 
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: نياحة القديس ابراهام. (صديق القديس جاورجة)‎ )١( 
كان أبوه غنياً ورحوماً للمساكين . ومن تقواه كان الناس يضعبون في مخازته‎ + 
محاصيلهم كأمانة . وذات سنة حدثت مجاعة فوزع كل ما لديه على المحتاجين »ولما‎ 
ظ‎ ٠ . طولب بها أختفى‎ 
وكانت والدته قديسة مؤمنة فحسدها الشيطان » فقام رجل شرير بر وأبلغ الفرس بما‎ + 
٠ حدث » فاستعبدوها وأخذوها لبلادهم (فارس > إيران)‎ 
ورأت القديسة رؤيا وإذابالشخص الشرير الذى أبلغ عنها مَقيداً بسلاسل في الجحيم؛‎ + 
. * " وسمعت صوتاً يقول لها " انظرى ماصنعه الرب,نقمت للشخص الذى أبلغ عنك‎ 
فقالت برحمة وحكمة : " ما كنت اشتهى يا سيدى أن يحل به هذا (العذاب الشديد)‎ + 
لأنه مات ل ا ا »وهو‎ 
. ماحدث بالفعل‎ 

+ ولما تنيح زوجها » وكبر إبنها " إبراهام " أرادت أن تُرّوجه » 5 يقبل . وفرحت 
برغبته في الرهبنة » وخرج من عندها » وهى ترفع يديها إلى السماء وتقول للرب : 
' اقبل منى يارب هذا القربان " ٠‏ 

+ فمضى القديس إلى دير أبى مقار » حيث تلمذ على د اقديس آنا يوائس لقص . 
وَأَجهنَ نفسه بالنسك » والعبادات الكثيرة . وذات مرة رأى سقف قلايته قد أنشق 6 
وشهد السيد المسيح قد نزل. وهو يجلس على مركبة الشاروبيم وهم يسبحونه » وارتعد 
وسجد ‏ فباركه وصعد عنه » وترك علامة بالقلاية تذكاراً لتلك الزيارة المباركة . 

+ كما كان ملاك الرب يُعزّيه . وكان قد مضى إلى جبل " أوريون " » حيث التقفى 
بالقديس أنبا جاورجة.» واستصحّبه معه إلى برية شيهيت » وس كنا معاً إلى يسوم 


بحيلا 
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+ وحاربه عدو الخير بمرض ألزمه الزقاد لمدة ١4‏ سنة » ثم جاءه الأنبا يؤانس 
القمص في رؤيا - بعد نياحته - وأعلن له أنه سيرحل قريباً إلى الفردوس . فتناول 
من السر الأقدس ٠‏ وتنيحٌ وهو ابن ٠٠١‏ سنة . وقلايته موجودة إلى اليوم (وقت كتابة 
هذه السيرة) وتدعى قلاية ' إبراهام وجاورجة " وقبراهما موجودان هناك » لأنهما كانا 
آخر القديسين الكبار » بركة صلواتهما تكون معنا ٠‏ آمين . 
(؟) شهادة القديش أناطوليس 
+ وكان من أصل قارسى ‏ وانشم إل الج الرومائى ؛ وصار أمرً قد حريب) 
وظل في الجيش سنة.وكان مؤمناً بالسيد المسيح. 
لي ات ل ا ا ا نقد كان 
وعذاباته الكثيرة . 

+ وقاسى هذا القديس من العصر بالهمبازين » مرات عديدة:. وتم طعنه بظهره 
بالدبابيس (حراب ذات أطراف حادة) . 

عه #ا. 1 َ-« و 1 5 5 : ل 
+ ثم سلخ جلده وقطع لسانه . وتم إلقاؤه للوحوش » وحبسه في مكان مظلم . وفى هذه 
الآلام أسلم الروح ثلاث مرات » وكان الرب يُقيمه في كل مرة . 
+ فلما فشل الملك الكافر في إبعاده عن إيمانه بالمسيح » قطع رأسه . ونال إكليله. 
ورحل للفردوس ٠‏ شفاعته تكون معنا » آمين . 

لظ ال 


ل ل 


: تذكار صوم (برمون) عيد الظهور الإلهى (الغطاس)‎ )١( 

+ قرر الآباء القدامى وأعضاء المجامع أن يْصّام البرامون إلى آخر النهار ء لأنه كان ' 

يتم الفطر يومى الأربعاء أو الجمعة (في عيدى الميلاد والغطاس) لثلا يظن البعض أن 

المسيحيين يبحثون عن اللذات؛ كما يحدث في أعياد اليهود والصائتة (عبدة الكواكب). 
عم ١‏ 


مام»ه. 0211625165 أأم م00 


+ لذلك يجب أن يتقدم هذان العيدان " الصوم " ليكون » عوضاً عن الإفطار الذى 
يليهما(!). 
(؟) استشهاد القديس فوقاس الأسقف : 
+ كان الأسقف فوقاس ( 70085 ) عظيماً وحكيماً » في منطقة بنطس (جنوب البحر 
الأسود) . وقد سمع به الإمبراطور الوثنى أدريانوس (هدريان الذى أثار اضط هاده 
للمسيحيين سنة ١١17‏ م ) بأنه يبشر بالمسيحية وأنه بلغ درجة كبيرة من الحكمّة. 
فأرسل إليه . 
+ فجادله الإمبراطور ولم يقدر أن يغلب منطق الحق الذى فيه ٠‏ وأثبت له القديس عدم 
صحة العبادة الوثنية » فعانده بغباء . 
+ وأمر بصلبه بعد ضربه ء فسمع القديس صوت الرب يعذه بالملكوت . 
+ وأما الإمبراطور فارتعد لأن القديس أعلن له بشجاعة أنه ينتظره عذاب شديد ودائم 
في جهنم » فأنزله من على الصليب ؛ وحبسه في السجن . 
+ وجاء ملاك الرب وعزاه وقواه وشفاه » فلما رأى الحراس الأربعة ماحدث للقديسء» 
آمنوا . فعمدهم ليلا . 
+ وأمر هدريان بإعداد نيران الحْمام لتشعل ” أيام » ثم أدخلوا القديس إليها » وطلب 
من الرب أن يستريح فنال مراده ونال إكليله في النيران عند غروب الشمس . 
+ ولما نظر الإمبراطور نضارة جسد القديس . خاف وهرب إلى قصره . 
+ وظهر له القديس - في حلم - وأعلمه بأن مصيره العذاب الأبدى » أما هو فموجود 
في الفردوس . 
+ فأدركت الشرير الحُمىّ » ومات بعدما سرى الدود في جس هده الفاسد  .‏ شفاعة 
اتبيه وكين كر ينا امين يي ا 
)١(‏ والرأى الأصح أن صوم ' البرامون ' هو استعداد زوعى :خامن للاستقالن”“ الروخئ *+ بعد 
الميلاد والغطاس (راجع كتابنا ' ٠١١‏ سؤال عن الأصوام ٠‏ طبعة مكتبة المحبة) . 
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: ] عيد الظهور الإلهى المجيد (الغطاس) [ رسعطام1م8‎ )١( 
(50نام88) في‎ )'٠' في هذا اليوم اعتمد السيد المسيح من يوحنا المعمدان * الصابغ‎ + 
.. نهر الأردن » ووقف في آخر الصفوف (كدرس هام لكل نفس)‎ 
ويسمى باليونانية " إييفانيا " (دنمعطمذم8) أى عيد : ' الظهور الإلهى "» لأن‎ + 
- الثالوث القدوس ظهر في هذا اليوم . فقد نزل روح الله القدوس - على المخلدص‎ 
وهو في نهر الأردن (ليلا » كما ورد في تقليد قديم) بشبه حمامة (رمز ا لإتضاع‎ 
المخلص) وشهد يوحنا المعمدان بأنه سمع صوتا من السماء يقول : " هذا هو إينى‎ 
.)١١:1رم الحبيب » الذى به سَرّرتٌ " (مت ” :37 لو": 371ء‎ 
ولأنه يوم ظهور المخلص علنا لبنى إسرائيل في سن الثلائين (كما تحدده الشريعة‎ + 
. الموسوية لبداية الخدمة الدينية)‎ 
فنطلب من الرب في هذا اليوم أن ينقينا من الداخل والخارج . وأن نداوم على‎ + 
طهارة القلب والفكر والجسد . ولإلهنا الممجدوالحمد والشكر ؛ من الآن وإلى الأبد ء‎ 
. آمين‎ 


اذاي 


: كلمة : العماد أو الاعتماد أو المعمودية سريانية وتعنى حرفيا البلل بالماء » وفسى اليونانية‎ )١( 

( هنمونادد8) أى ' الصبغة ' ( عوك ) . وترمز لتغطيس الخاطئ فى ماء المعمودية ' النارى ' 

(المنسكب عليه الروح القدس بقداس المعمودية) فيصير المعمد خليقة جديدة . وتَعْقَرَ له الخطية 

(الجدية) ويصير كالثوب الباهت الذى يوضع فى الصبغة » » فيصير زاهي أ وجديداً » وقد وردت 

المعمودية - فى القرآن الكريم - بمعنى الصبغة أيضا :'وصبغة الله » ومن أحسن من الله صبغة ' !! 
6م ١‏ 
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+ وبهذه المناسبة نقرأ - معنا - هذه الموعظة الروحية القديمة » التى تدعو إلسى 
الاحتراس عند التناول من السر الأقدس : ا 
ه "يا أحبائى .. أبناء بيعة الله الأرثوذكستية » حرسكم الله من كل التجارب 
والضربات (الشيطانية) . كونوا أبراراً فى اليوم المرهوب . واجعلوا الأعياد أياماً 
مُمجدة وسعيدة " (للفرح الروحى وليس للهو العالمى) . 
٠‏ "ولا يتقدم أحد إلى المائدة الروحانية إلا بعد الابتعاد عن الخطايا » والاجتهاد 
فى عمل الوصايا . فتكون بهذه الصورة خطاياه مطهرة ومغفورة . ومن تجاسصر 
وتناول بغير استحقاق ( باستهتار وعدم توبة) فقد أذنب إليها » وإلى نفسه » كما 
فعل يهوذا " (الخائن)!') ٠‏ لما تجاسر وأخذ ذلك (السر المقدس) من يد المخلص " 
وأن الرب يقول : أنتم هياكل الله ومسكنه ٠‏ ومن أفسد هيكل الرب (الجسد) , فإنه 
يفسده (يتخلى عنه الله ليحاربه الشيطان ويتلفه » كما يحدث للخطاة وأصحاب 
الإدمان). وأن نكون أطهار القلب (نقاوة السيرة والسريرة) متواضعين ورحومين 
ومحبين محبة روحانية " 
كل بطر اك عللاكر بوكو عط متيف ؛ ويبعد عنقم كل قوات 
الشيطان الخبيث حاسدكم (ومحاربكم) ٠‏ بشفاعة 5 النور » وجميع الشهيداء والرسل 
الأطهار » وكل القديسين » آمين ". 
(؟) نياحة البابا يؤانس (؟) البطريرك الأسكندرى /4 )١15١5-١١45(‏ : 
+ كان كاتباً (فى الحكومة) وشماساً بكنيسة أبى سيفين بمصر القديمة » ثم اشتغل 
تاجرأ . وكان يتردد على الهند - فى البحر - وجمع ثروة كبيرة ٠.‏ 


(') + نلاحظ هنا أنه يجب ارتباط المرء ء بكل وسسائط النعمة مجتمعة؛ كدواء وعزاء وشفاء للنفس . 
+ وأن من يدنس يوما مقدسا » يضاعف له العقاب الأبدى . ا 1 ش 
+ وأن المجمع المقدس الحالى قد استقر رأيه على اعتبار يهوذا الأسخريوطى لم يتناول فعلا من 
الجسد والدم الأقدسين يوم خميس العهد . 
ال 
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+ ولما اختير للكرسى المرقسى وزع نحو عشرين ألف دينار على الققراء..ورعى 
شعبه بالاستقامة » كما اهتم برعاية أولاد أخته الأيتام » ثم تنيحّ بسلام » صلاته تككقون 
معنا » أمين . ش 


: استشهاد القائد (الأمير) تادرس المشرقى‎ )١( 

+ كان من بيت الملك الرومانى فى إنطاكية (بسوريا) وكان ألو ة هدر وكين وزيرا 
للملك نوماريوس الوثنى» وأخته 'بطريقة" (بتريشيا) أخت باسيليدس الوزير فى نفس 

الوقت . 

+ ولما مات نوماريوس فى حربه مع الفرس ٠ء‏ وكان إينه القديس يسطس مع الجند 

(فى فارس) بقيت المملكة (الدولة الرومانية) بلا ملك ٠‏ فتولى صدريخوس وباس_يليدس 

(الوزيران) تدبير المملكة إلى أن تولى دقلديانوس المملكة (سنة. 785 م) » وكان من 

أهل الصعيدا" بعدما تزوج أبنة نوماريوس وأخت يسطس» والتى صيرته ملكا . 

+ وكان الأمير تادرس (المشرقى) قائداً شجاعاً يرتعب منه الفرس ٠‏ كما كان مجاهداً 

فى الميدان الروحى المسيحى. 

+ وقيل إن سبب كفر دقلديانوس إنه سلم بطريرك إنطاكيا ابن ملك الفرس المأسور: 

' نيقوميدوس ' ولكنه هرب منه ؛ وأن البطريرك أنكر هربه وأعلن إنه مات » ولكن 

دقلديانوس قبض عليه مرة أخرى »؛ مما أعشر دقلديانوس . وأقام الحرب على 


)١(‏ سبق ذكر سيرته بأنه كان راعيا للغنم » وتجند وصار مسئولاً عن خيول الملك . وقد جذب 
بصوته وصورته إبئة الملك نوماريوسء فتزوجته بعدما أحبته. وتولى عرش الإمبراطورية ! 
ام ١‏ 
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المسيحيين! . ! 
+ وبينما كان الأمير تادرس وصديقه " لاونديوس " أثناء الحرب عند نهر بانطوش » 
رأى كلاهما رؤيا ٠‏ جاء فيها السيد المسيح وأعلن لهما أنهما سينالان إكليل الشهادة مع 
بانيقورس الفارسى . كما رأوا أنه قد تم تعميد الثلائة فى بحيرة نارية . 
+ ولما التقيا مع القائد الفارسى بانيقورس أعلمهما بنفس الرؤيا المقدسة . التى رآهاء 
وقرر الثلاثة الاستشهاد على أسم السيد المسيح . 
+ وكان دقلديانوس قد اصطلح مع الفرس ٠‏ خاصة أنهم قد فرحوا بارتداده إلى الوثنية 
(مثلهم) . وتم تعميد أصحاب الأمير تادرس - فى النهر - مع كل جنوده الرومان ٠‏ 
+ وأحسن دقلديانوس استقبال الأمير تادرس » ثم سأله أن يسجد " لأبولون ' » فرفسض 
ووبخه على عبادة الأوثان - هو وصديقة بانيقورس الفارسى - فأمر بتعذييهما حتى 
نالا إكليل الشهادة » شفاعتهما تكون معنا » آمين . 1 
+ وبالنسبة لعذابات الأمير تادرس » فقد أمر دقلديانوس أن يُسمَّر فى كل جسده 
بالمسامير » حتى بلغت ١67‏ مسماراً كبيراً !! ثم صلبه على شجرة لبخ . 
+ فجاء إليه الملاك ميخائيل وعزاه ووعده بالإكليل ١‏ فاستراح وفرح. ونال إكليله مع 
كل الجنود الذين آمنوا بالمسيح معه » شفاعتهم جميعاً تكون معنا ء آمين . 

(؟) استشهاد القديسة أفروسينا : 
+ كانت مكرسة حياتها للمسيح . ولما أراد الإمبراطور مكسيميانوس أن يتزوج بفتاة 


)1غ( هذه الرواية تكررت فى عدة مخطوطات قبطية؛ ويبدو أنها قصة مُلفقة وغير دقيقة» عن ارتداد 
دقلديانوس؛ واضطهاده للمسيحيين [7:* - 505 م]ء فلا يقل أن يُقدم الملك أسيراً خطيراً ليتحفظ به 
بطريرك إنطاكية لديه - بلا سجن - كما لا يُعقْل أن يكذب لأنه خاف من بطش دقلديانوس. وتقفول 
مصادر كثيرة أن أصحاب دقلديانوس الوثنيين هم الذين دفعوه للوثنية حتى يكون هو ' الإله ' ال ذى 
تخضع له الإمبراطورية الواسعة الأطراف. ولذلك صنع 45 صنما من الذكورء ومثلها من الإناث» 
وجمع حكام الولايات كلها ليسجدوا لها (وكان معهم مرقس والد الشهيدة دميانة) فى إنطاكية. 
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جميلة جدا » تم الإبلاغ عنها » فأخذها رغماً عنها وألبسؤها ثيا بآ لامعة وزينوها 
للعرس ٠‏ وأدخلوها إلى فراش الإمبراطور الشرير !!. 

+ فقامت العذارء العفيفة وتضرَّآّعت إلى الرب يسوع وقالت : " لا تغفل عنى ء لثلا 
ينجس هذا الجبار جسدى , ويتلف تعب جهادى (فى البتولية) منذ صغرى " . 

+ فلما دخل إليها راعه جمالها البارع » وأراد أن يغتصبها . فأعطاها السيد المسيح 
قوة. فلم يقدر الاقتراب منها ويدنسها . فغضب وأمر بنزع خَُليها وزينتها وإلقاتها فى 
النيران ٠.‏ 

+ فأنقذها ملاك الرب ٠‏ ورجع لها جمال وجهها , كما كان . وقد سألته عن اسمه . 
فقال لها : ' أنا هو الملاك سوريال ٠‏ الذى يحرسك » منذ صغرك , وفيما بعد ' . 

+ ولما طلبها الإمبراطور الشرير وجدها تصلى ٠‏ وفى صحة كاملة. فقال لها " إنك 
تعرفين صناعة السحر ' . ثم أمر بقطع أنفها وأذنيها ويداها وثدييها . 

+ فتألمت القديسة » وصرخت إلى الرب وقالت : ' ياسيدى يسوع المسيح . أرسل 
ملاكك , لكى يُخلّصنى من هذا العذاب الشديد ' . فجاء الملاك سوريال ولمسها . 
فعادت أعضاؤها المقطوعة لجسدها » كما كانت . 

+ فأمر الإمبراطور مكسيميان بحبسها فى السجن , ثم أحضرها أمامه » فطلب منها 
أن تسجد للدُصنام فرفضت . فأخذ سيفاً من جندى ٠‏ وضرب القديسة به»ء فسقطت 
على الأرض وأسلمت الروح ونالت إكليلها » شفاعتها تكون معنا ٠‏ آمين . 

+ ولما أمر الإمبراطور بحرقها » قامت خادمتها وراهبة أخرى بإعطاء ثوب القديسسة 
الغالى للجند » وكانا قد جلباه معهما من لدن أمها لكى تلبسه القديسة . وأخذا الجبسد 
الطاهر إلى الدير . وكفنته رئيسة الدير مع التراتيل.واستراحت العروس الطاهرة فى 
حُضن العريس السماوى , إلى الأبد . شفاعتها تكون معنا ٠‏ آمين. 


+ جام 


١8 
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: تذكار معجزة السيد المسيح فى عرس قانا الجليل‎ )١( 

+ كانت أول معجزة علنية صنعها يسوع - فى عرس قانا الجليل - بناء على طلب 
وشفاعة أم النور . وقام له المجد بتحويل الماء خمرا طيبا (يو؟) شهد له الحاضرون » 
وأظهر مجده العلنى لأول مرة . فآمن به تلاميذه . 

)س( تياعة القديس أرشطياض 1 


+ كان أبوه يوحنا وزوجته أرسيكلايديا يا (> 5 شريفة) غنيان فى المال وفى النعمة وعمل 
الخير » وصليا إلى لله فاستجاب لهما وأعطاهما إين أسمياه " أرشليدس " . وفى سن 
السادسة تنيح والده . 


+ فعلمته أمه عند معلم خاص . وحفظ إنجيل مار يوحنا والمزامير عن ظهر قلب ء 
وطلبت منه أمه أن يذهب إلى أثينا ليتعلم الحكمة (الفلسفة) . فأعطته ٠٠١‏ دينار ء 
وأرسلت معه خادمين .٠‏ 

+ وفيما هم على شاطئ البحر » رأوا رجلا ميت قد جذبه البحر إلى الشاطئ » فحزن 
أرشليدس . وفكرٌ فى الموت » وقرر الأددا تعاض اس لباصلي كن بعتم 
خمسين ديناراً وعتقهما وصرفهما بسلام. | 7 

+ ثم وصل إلى دير أنبا رومانوس بفطسطين . وأقنع رئيس الدير بقبوله راهب . 

+ وبدأ جهاده الشديد فى النسك ٠‏ ولم يأكل خبزاً إلى يوم رحيله من العالم . 

+ أما أمه فلما بحثت عنه لم تجده. فقامت ببناء فندق للغرباء . وذات يوم نزل به 
تجار من فلسطين » وقصوا بأنهم زاروا دير رومانوس ونالوا بركة القديس أرشليدس. 
+ فسمعت أمه الحوار وعرفت أن إينها فى الدير المذكور . وبعد عناء سافرت إليه 
وأرادت أن تلتفى بابنها فلم يمكنها » وصلى إلى الله لكى ينقله من العالم » فاس تجاب 
الرب له وتنيح !!. 
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+ ولما دخلت أمه إليه فى قلايته وجدته قد رحل من العالم » فأسلمت روحهاء بناء 
على رجائها . ولما أراد الرهبان وضع كل منهما فى تابوت خاص لأن له 7٠١‏ سنة 
فى وحدة ولم يكلم فيها إمرأة » لكنهم سمعوا صوتاً من جسده يطلب أن يوضع 
الجسدان فى تابوت واحد. على أساس أنه لم يطيب يطيب قلبها برؤياء . وتم دففها بالدير 
معة. 

+ وقد رجع خادماها إلى رؤما #رعكا بااحية بن بعوزاكا بن جسيد البينارفه, 
صلواته تكون معنا » آمين . 


ةي 


ل لو 


: تذكار الراهب القديس تاوفيلس (الرومانى)‎ )١(+ 
كان أحد أبناء ملك لجزيرة تابعة لروما بالبحر (المتوسط) وكان وحيد والديه.‎ + 
فربياه تربية روحية . وداوم على قراءة رسائل القديس بولس والأناجيل» التى تدعو‎ 
. للزهد فى الحياة‎ 
فهرب وترك 150000 سنة » فتنكر وجاء إلى‎ + 
مض #خيك الثقئ فى ذين الزجاج برئيسدة الأنيا يفطن :> وسآلة عن حياته تم من‎ 
حكمته: رغم <ذاثة شْئه خاضة وأئه من أبناء الملؤاف ؟1 : ش‎ 
شتواك‎ 1١ ثم اختار له مكاناً ليمازس فيه عباداته واسكمر لجدة‎ + 
فجاءت مجموعة من الجنود إلى الدير وأخذوه بالقوة » حيث: التقى مع أبيه وأمه‎ +| 
. وأقنعهما بجمال الحياة مع الله » فتركا المملكة وعاد؟ معه لدير الزجاج‎ 

٠‏ + ومارس الإثنان السك هناك » فحسدهما الشيطان ٠‏ وتم إبلاغ الوالى التابع لمروان 
ابن عبد العزيز الأموى بوجود أجانب فى الدير؛وأنهم ينقلون أخبار مصر للخارج . 
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+ فلما علما بذلك ذهبا إلى الوالى » ورآهما وهما فى ضعف جسدى ؛ ققال لهما : 
" أمضيا ياراهبين إلى ديركما ٠‏ وأن ما أثير عليكما من الشيطان : واطلقهما وأرسل 
للدير خيرات كثيرة بسبب دعائهما له . 
+ ويقول كاتب السيرة إن الملك أعلن لرئيس الدير أن السيد المسيح سيأخذ روحه فى 
تلك الليلة . فلما أكملا صلاتهما معاً أضاء المكان بنور عظيم جداً » وأتكا الملك 
(الراهب) ورشم الصليب على وجهه » وأسلم الروح بسلام . 
+ ثم قال : ' وفى ثالث يوم تنيحٌ إبنه أيضاً » ورأيت الملائكة الذين حض روا لأخذ 
روح إبنه أيضاً للرب يسوع المسيح " . صلواتهما تكون معنا » آمين . 

)سس( شهادة القديسة مهراتى (مهرائيل) : 
+ قبض عليها كليكانوس الوالى بإنصنا » وكانت فى سن الثانية عشرة » لكنها كانت 
ممئلئة من الإيمان ٠‏ والعلم الروحى والحكمة » لأنها حفظت الكتب المقدسة . 
+ فسألها الوالى عن سر حكمتها وهى لم تزل طفلة صغيرة ٠‏ فأعلنت له إن الروح 
القدس هو الذى علّمها . ثم أعلن لها إنه يشفق عليها من العذابات » التى تَقدَمْ لكل من 
لا ببْخّر للآلهة (الأوثان) . 
+ فقالت له : ' إننى أسجد لسيدى يسوع المسيح » وأموت على اسيمه القدوس . 
وعندما أموت سأكون معه فى حياة أبدية سعيدة » ولا أعيش فى لذات الدنيا الفانية " . 
+ ومع صغر سنها وجمال صورتها عصرها بالهمبازين ووضعها فى داخل جوال 
مملوء بالعقارب والثعابين والحشرات المُّهلكة » فكانت تسبح وترتل وتشكر لمعونة الله 
التى حفظتها منها » حسب وعده (لو )٠١:15‏ ء لأنه قتل كل تلك الأفاعى والحشرات 
الضارة داخل الجوال !! . 


+ وبعد ثلاثة أيام أسلمت الروح على أسم السيد المسيح ٠‏ فكفنوا جسدها ودفنوها فى 
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5 0 #20 7 
طماو (طمويه - طموه بالجيزة) لأن والدها'قد أ الببعها (وهو والد الشهيد أباهور 
السرياقوسى) . وظهر من جسدها آيات وعجائب7 . شفاعتها تكون معنا » آمين. 


+ + بي 


: نياحة عوبديا النبى‎ )١( 
وكان من الأنيياء الصغار » وتكلم الله على لسانه عن القيامة العامة (نبوة)؛‎ + 
والمجازاة لكل إنسان وأن ما يزرعه يحصده فى أخراء هكذا:‎ 
"قريب يوم الرب على كل الأمم . كما فعلت يُفمّل بك » عملك يرتد على‎ 
. )٠١6 رأسك ' (عو‎ 
سنة . بركة‎ 7,٠١ سنة » وسبق مجئ المسيح بأكثر من‎ ٠١ وكانت مدة نبوته‎ + 
. آمين‎ ٠ صلواته تكون معنا‎ 


(؟) تذكار نياحة القديس غريغويوس أخى القديس باسيليوس (الكبير) : 


+ وكان هذا القديس - مع كل إخوته(") - فى قداسة وفضيلة وعلم . وقد درس الفلسفة 
اليونانية والمنطق » وكان شديد الغيرة على الإيمان » والأمانة المستقيمة 


(الأرثوذكسية) . 
+ لذلك أختير - رغما عنه لتواضعه - أسقفاً على مدينة تنبيس (نيصص 8892905) » 


فرعى شعبه بأمانة وأضاء عقولهم بمؤلفاته وعظاته » وشرح الكتاب المقدس كله . 


)١(‏ ولا تزال تظهر للآن من أيقونتها بدير قزمان ودميان ؛ بمنيل شيحة بالجيزة - عجائب 
ومعجزات كثيرة. وقام جناب القس يوسف الحومى بتسجيلها فى كتب ء وشرائط تسجيل كثيرة حاليا. 
(؟) ما أجمل هذه السيرة النموذجية للأسرة المسيحية الروحية كلها . 

1١5 
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+ وشارك فى المجمع المسكونى بالقسطنطينية فى عهد الملك ثيؤدوسيوس الكبير 
)"8١(‏ » وأخجل الهراطقة + سابيلوس ومقدونيوس وأبوليناريوس بقوة حججه 
المنطقية والكتابية . 

#ووة كيخوكة صالحة رحل الى عام المج + صلاظة كون معنا ٠:‏ أمين:: 


+ وتذكاره فى هذا اليوم » حسب رأى أهل الشام (السريان) بينما يحتفل أقباط مسسر 
بتذكاره يوم 7١‏ طوبة (كما سيأتى) . 


+ جا 


: شهادة القديس فيلوثاؤس (مُحب الله)‎ )١( 
سنوات‎ ٠١ كان من إنطاكية (بسوريا) وكان والداه يعبدان عجلاً . وكان فى سن‎ + 
: عندها ظلب منه واه أن رحجد لعجل فلح رفدل: + ولسكيكهما لهال يعاقباء اف خزنة:‎ 
» ولما ظل يفكر فى خالق الكون » فأرسل الله له ملاكأ . وشرح له خلق الله للعالم‎ + 
وتجدئّد المسيح من أجل خلاص الناس . ففرح وبدأ يصلى إلى الله » ولا يأكل سوى‎ 
. الخبز والملح » ويتصدّق على المساكين‎ 
وبعد عام طلب منه والده أن يبخر للعجل المعبود » قبل أن تبدأ الوليمة . فوققف‎ + 
. الطفل أمام العجل وسأله : '" هل أنت الإله المعبود ؟!"‎ 
فخرج منه صوت وقال : ' لست أنا الإله » بل الشيطان دخل فى » وصرّت أضل‎ + 
. الناس " . ثم وثب على والديه ونطحهما وقتلهما‎ 
فصلى القديس الصغير إلى الله » فقام الوالدان وأخبراه بأنواع عذاب الجحيم‎ + 
. لأشرارءوالتى رأياها. ثم تعمد معهما . وبلغ خبره لدقلديانوس الكافر‎ 


15+ 
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+ فاستدعاه ووعده بجوائز لو بخر لأبولون . فلما رفض عذبه بالضرب بالسياط . 
فبدأ يسب أوثانه . فأمر بضربه على فمه. وقطع لسانه. وكسر أسنانه . فلما تم ذلك لم 
يستجب أيضاً لخداع دقلديانوس . 
+ ثم بدأ يلاطفه » فوعده القديس بالسجود للثوثان . ولما جئ بها ء ودعوا الناس 
لرؤية ماسيحدث منه . فصلى القديس الصغير إلى الرب يسوع » ليتدخل فى هذا 
الأمر. ففتحت الأرض فاها وابتلعت الأوثان السبعين وكهنتهم » ومضوا إلى الجحيم 
أجمعين . 
+ فآمن كثيرون. وقُْطِعت رؤوسهم معه » شفاعتهم تكون معنا » آمين . 
(؟) نياحة البابا يوحنا الرابع البطريرك الإسكندرى / 48 (/ا/ا/!-795) : 

+ كرس حياته منذ شبابه للعبادة بدير أبى مقار ء وأظهر نسكاً شديداً . 
+ فأخذه البابا ميخائيل الأول (47 ٠‏ -171) ورسمه قسأً على كنيسة مارمينا » فرعاها 
وكل دخلها بأمانة . 
+ ولما اجتمع الأساقفة لاختيار بطريرك جديد » أرشدهم قديس إلى هذا الأب » وبعد 
الصلاة * ة أيام وثلاث ليال أقاموا القرعة الهيكلية واختاروا طفلاً » فأمسك بالورقة 
التى تحمل أسمه » وفعلوا ذلك ثلاث مرات. فأدركوا أنها إرادة الله . 

+ وكان مدلوماً على القراءة وارشاد الشعب للأعمال الصالحة » وتثبيتهم على الإيمان 
الأرثونكسى . 

+ولما حدث غلاء شديد تصدق على المحتاجين . وكان كثير الرحمة بالأيتسام 
والأرامل حتى دعى باستم " يوحنا الرحوم " 

+ ولما دنت ساعة نياحته أعلنها للكهنة . وقال إنه ولد يوم ١5‏ طوبة ورسم بطريركاً 
وسيتنيح فى نفس اليوم » وهو ماحدث بالقعل . صلاته تكون معنا » آمين . 
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٠ : نياحة القديس الراهب يوحنا صاحب الإنجيل الذهب‎ )١( 
. كان فى روما رجل أمير اسمه أدرينوس وزوجته ثيؤدورا » وكانا غنيين فى المال‎ + 
. والنعمة - وكان لهما ثلاثة أبناء ذكور‎ 

+ وكان أصغرهم قد تعلم جيداً » كما أحبٌ الرب من القلب . وذات يوم مرة إلتقى مع 
راهب من القدس » فى روما » وكان راجعاً إلى ديره . 

+ وكان أهل يوحنا قد أهدوه إنجيل القديس يوحنا. وكان له غطاء من الذهب الخالص. 
فقرر أن يذهب - مع الراهب - إلى المدينة المقدسة » دون أن يُخبر أهله . 

+ وبعد ستة سنوات من الرهبنة بدير بالقدس , كان قد يبس جسده وصار كالخشب من 
كثرة أصوامه وصلواته ومطانياته التى بلا عدد . 

+ فاستأذن رئيس الدير فى الذهاب إلى بلاده - وإلى أهله - ومعه الإنجيل المذهب . 

+ وأقام مظلة (خيمة) أمام بيت والديه وعاش فيها لمدة سنة » وهو يجاهد بصبر . 
وكان والده يشفق على هذا المسكين ويبكى على حالته ٠‏ بينما كانت أمه تغطى وجهها 
لما فيه من الفقر » وتمزق ملابسه . 

+ ولما قربت ساعة نياحته استدعى والديه » واستحلفهما بأن يدفناه فى موضعه ولا 
يغيرا ملابسه الممزقة . ثم أخرج الإنجيل الذهبى الغلاف ؛. وكشف لهما عن 
شخصيته» ثم تنيح بسلام: قسمع الناس بعيرته + 

+ وتم دفنه بملابسه الممزقة كما أقسما له » وبنيا كنيسة فى نفس الموضع ٠‏ وأفهر 
الله هناك عجائب كثيرة بشفاعته. بركة صلاته تكون معنا » آمين . 

(") تذكار القديسين مكسيموس ودوماديوس : 1 

+ كان أبوهما الإمبراطور البيزنطى ' لانديانوس ' وكان أرثوذكسياً خائفاً الله . فرزقه 
الله بهذين الشابين » اللذين مالا - منذ صغرهما - إلى الطهارة والصوم والصلاة » 
والرغبة فى التكريس فى الرهبنة . 
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+ فطلبا من والدهما أن يذهبا إلى مدينة نيقية ليصليا فى موضع المجمع المقدس 
المسكونى الأول (75م) . فأرسل معهما بعض الجنود . ثم كشفا لقديس رغبتهما فى 
الرهبنة . 

+ فأرشدهما للذهاب إلى القديس ' أغابيتوس ' بالشام . فمضيا إليه سر . وقبل نياحته 
عرفهما أنه رأى القديس مكاريوس المصسرى (أبو مقار الكبير) .فى رؤياء وهو 
يطلب منه أن يرسلهما إليه » بعد نياحته . 

+ ولما نما مكسيموس ودوماديوس فى النعمة » أعطاهما الله موهبة الشفاء » وشاع 
ذكرهما فى الشام . وكانا قد تعلما صناعة قلوع المراكب ٠‏ فكانا يعملان بها ويقتاتان 
بجزء ١‏ ويوزعان الباقى على المساكين . 

+ وذات مرة زار حاجب من قبل الملك لانديانئوس شاطئ البحر (بالقسطنطينية) فقرأ 
على قلع إحدى المراكب اسمى ' مكسيموس ودوماديوس .' فاستعلم من التاجر عنهما. 
وعرف أنهما راهبان قديسان ٠‏ وإنهما أبنا الملك فعلاً. 

+ فلما ذهب وأخبر الملك بأن ابنيه فى الشام » أرسل لهما أمهما وأختهما . فلما إلتقيا 
بهما » حاولتا إرجاعهما للعاصمة البيزنطية ٠‏ فلم يقبلا . 

+ ولما تنيح بطريرك روما » تذكروا القديس ' مكسيموس ' ليرسموه ٠‏ ففرح والده 
بذلك . ولما علم القديسان بذلك تذكرا كلمات مرشدهما الروحيى » فهربا إلى مصر ء 
وأوصلهما الرب إلى القديس أبى مقار ٠»‏ الذى أوضح لهما صعوبة الحياة فى البرية 
المصرية . ثم طلب منهما حفر مغارة درك يسان بزع لعداريسان تال دكي 
ويجلب لهما الخيز .7 

+ ولم يلتقيا بأحد طوال " سنوات » سوى عند التناول من السر الأقدس . 

+ فأراد القديس أبو مقار أن يعرف أحوالهما.فمضى إليهما » وتظاهر بالنوم » وفى 
نصف الليل قاما يصليان » وكانت الشياطين تحيط بهما كالذباب فى الك ثرة » وكان 
ملاك الرب يطردهم عنهما . 
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+ ولما مرض الكبير (مكسيموس) بالحصّى استدعى القديس أبيا مقار . نم خرجت 
روحه فى حضرة القديسين والأنبياء والرسل ٠‏ الذين رآهم القديس أبو مقار عنده. 

+ وبعد ثلاثة أيام مرض القديس دوماديوس , وفيما كان القديس أبو مقار ذاهبا إليهء 
رأى الملائكة وهى صاعدة بروحه للفردوس . وأمر القديس أن يسمى الدير على 
إسميهما (دير البراموس) إلى هذا اليوم (فى عصر الكاتب وإلى الآن) . بركة 
صلواتهما تكون معنا » أمين . ش 


+ + + 


: نياحة القديس يعقوب أسقف نصيبين!"‎ ٠ 
. معلم القديس مار إفرآم السريانى . وكان مولده بنصيبين (جنوب شرق تركيا)‎ + 
. وكان يرتدى مسوحا من شعر الماعز » فى حرارة الصيف وبرد الشتاء‎ 
. وقد ترهب فى سن مبكرة » وكان طعامه النبات وشرابه الماء فقط‎ + 
: وقد أعطاه الله مواهب النبوة (تعريف الناس بما سيكون) ومن معجزاته‎ + 
أن بعضص النساء نزلن إلى عين ماء للاستحمام أمام الناس (بدون حياء)ء وبصلاته‎ + 
.!! تم جفاف الماء وصارت شعورهن بيضاء‎ 
ولما ادعى البعض أن صاحبهم قد ماتء. ويحتاج لمبلغ لتكفينه » وجدوه قد مات‎ + 
!! بالفعل . فتابوا ورجوه . فصلى إلى الله فأعاده للحياة‎ 
وقد شارك فى المجمع الأول بنيقية (7") ووافق على طرد الهرطوقى أريوس‎ + 


ونهيه . 


6 


. تطلق عليه بعض المصادر اسم ' يعقوب السروجى" . وهو مشهور بتأملاته الروحية العميقة‎ )١( 
١5م‎ 
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+ ولما حاصر ملك الفرس نصيبين » طلب من الرب إنقاذ المدينة . فأرسل الرب 
مجموعة من الحشرات الطائرة أثارت الخيل وأهاجت الأفيال فهربت » وفك الفرس 
الحصار ورحلوا . 

+ وبعدما خدم القديس رعيته بأمانة » رحل إلى الفردوس . صلاته تكون معنا » آمين. 


+ الم 


: تذكار العثور على أعضاء الشهداء أنبا بهورة وأنبا شنودة أخوه وسارة أمهما‎ ٠ 
نال هؤلاء القديسون أكاليل الشهادة فى العصر الرومانى الوثنى » وكانت أجسادهم‎ + 
0. فى كنيسة شباس (حالياً بكفر الشيخ)‎ 

+ ولما جاء الإفرنج (الصليبيون) عام 917 ش (1770م) إلى مصر ء واستولوا على 
دمياط ء» وبعض البلاد المجاورة لها  »‏ حاربهم الملك الكامل . 

+ وقد قام (الصليبيون) بهدم كنائس قبطية أرثوذكسية كثيرة هناك » ومنها كنيسة 
شباس» واعتدى أحدهم على تابوت الشهداء ٠‏ وألقى بأعضائهم المقدسة بجوار حائط 
الكنيسة وأخذ التابوت وباعه . فلما وصل عسكر الملك الكامل كان أول من أنتقفم الله 
منه » بسيف من نار اخترق عنقه ومات . كما شهد به زملاؤه بعد عودتهم لأوربا . 

+ أما الأعضاء المقدسة فقد أخذتها زوجة كاهن وخبأتها » إلى أن جاء الوقت الذى تم 
فيه كشفها » تم وضعها فى الكنيسة » ورسم أسقف الكرسى - أنبا غبريال - هذا 
اليوم (15 طوبة) تذكاراً للاحتفال بها . 

+ وظهرت منها عدة معجزات ومنها أن إبنة إمرأة مؤمنة قد فقدت بصرها ٠‏ فقفذرت 
. الأم للقديسين » وبصلواتهم شفى الله إبنتها. شفاعتهم تكون معنا » آمين . 

+ في 


١8 
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: نياحة الرسول القديس بروخوروس‎ ٠ 
. اختاره الرب يسوع من ضمن السبعين تلميذاً (لو١:١٠) وأعطاه الله مواهب الشفاء‎ 
وخاصة بعدما امتلأً من الروح القدس يوم الخمسين ء‎ 

+ واختير من السبعة الشماسة المكرسين (أع )١‏ » ثم بشر مع القديس يوحنا الإنجيلى 
فى عدة مدن » ثم رسمه أسقفاً على ' نيقوميديا " فى بيثنية (جنوب البحر الأسود) . 

+ وبشر كثيرين من الوثنيين وعمدهم وبنى لهم كنيسة» ورسم لهما قسوساً وشمامسة » 
كما بشر اليهود عمد كثيرين منهم . 

+ وقد نالته شدائد وشْيِم وظرد » ولكنه استمر فى خدمته بصبر وفرح وشكر » وتتيْسح 
بشيبة صالحة » بركة صلاته وشفاعته تكون معنا » أمين . 


+ اج 


: تذكار نياحة والدة الإله القديسة الطاهرة مريم‎ )١( 

+ كانت البتول مريم ملازمة الصلاة . ولما أعلمها الروح القدس بأنها سوف تنتقل من 
هذا العالم الزائل » أحضرت إليها العذارى التى كانت تعظهن فى جبل الزيتون » 
والرسل الذين كانوا بأورشليم وباركتهم. 

+ وفيما هى راقدة على سريرها حضر إليها السيد المسيح مع الملاتكة وعرّاها : 
وعرّفها بنياحتها السعيدة . فباركت الرسل والعذارى . 

+ وحمل الفادى روح أمه الحنون وأصعدها للسماء . ثم كفن الرسل جسدها الطاهر 
وحملوه إلى الجسثيمانية (بجبل الزيتون). 


"٠.6 
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+ ولما علم اليهود تعلق أحدهم بتابوت البتول » ليمنع الرسل من دفنها » فانخلعت يديه 
والتصقتا بالتابوت (النعش) ال اال 0 
الرسل من أجله » فعادت يداه إلى جسدء(") 

+ وحمل الملائكة جسد أم النور إلى العلاء » حيث رآه القديس " تو ما " وكانت سحابة 
تحمله من الهند إلى أورشليم » وقال له ملاك منهم :" لتر ريل جد اشيية مريدة 
+ وعندما ألتقى بالتلاميذ طلب أن يرى جسد البتول » فلما ذهبوا معه لم يبجدوه فى 
القبر » فأعلمهم بما رآء(" . كما أخبرهم الروح القدس أن الرب يسوع لم يشأ أن يكون 
جسدها الطاهر (مستودع الروح 0 
- فى الجسد - مرة أخرى » وتحقق لهم هذا الوعد يوم ١5‏ مسرى 
+ وكانت حياة أم النور على الأرض ٠٠١‏ سنة » منها ا 
فى بيت يوسف النجار » ١54‏ سنة - بعد صعود المخلص للسماء - فى بيت القدييس 
يوحنا الإنجيلى (بالقدس) كوصية المخلص له (إيوة7:15١)‏ . شفاعتها وصلواتها 
المقبولة تكون مع كل بنى المعمودية » آمين . 


: نياحة القديسة إيلارية (11118:48) إبنة الملك زينون‎ )١( 
» وكانت هى وأختها قد تمت تربيتهما تربية روحية . وحفظت إيلارية المزامير‎ + 
واشتاقت للتكريس الكامل . فلما ذهبت للكنيسة ذات يوم كانت القراءات موجهة إلى‎ 
موضوع رفض محبة العالم.فاعتبرته رسالة من الله لها. ا‎ 


)١(‏ هناك تقليد يقول إن الذى فعل هذا الشر » هو الرجل المفلوج » الذى شفاه السيد المسيح وحذّره 

من الخطية لئلا يكون له أشر (يوه: »)١4‏ ولكنه عصى الأمر وانطبق عليه المشل العامَّى : ' إن 

المخالف حالة تالف " . : 

(1) وقيل إن ' زنار ' البتول قد سقط منها فالتقطه ' القديس توما ' وأراه للتلاميذ » كما يقال أنه لا. 

يزال محفوظاً فى الكنيسة التى تحمل اسم الزنار فى حمص بسوريا . ١‏ 
الم 
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+ فهربت سرآ - فى سفينة - إلى الإسكندرية » وكانت تلبس ملابس الرجال » وكانت 
لم تزل بعد فى سن ١7١‏ سنة » لكنها كانت شابة كاملة . 

فى كنيسة القديس بطرس خاتم الشهداء . ثم صحبت شماسا يدعى " تاوضروس " إلى 
كنيسة مارمينا . ثم ذهبا إلى برية شيهيت ٠‏ حيث إلتقيا مع القديس " أنبا بموا " . 

+ وطلبت منه القديسة أن تترهب ٠»‏ فأظهر لها صعوبة الرهبنة فى هذ المكان . 
ونصحها بالذهاب إلى دير الأنياطون (دير الزجاج > 85582208 ٠»‏ بالقرب من 
الإسكندرية) . ولكن لما رآها متمسكة أبقاها » وطلب من الشماس أن يعطى المال 
الذى معها إلى البابا بالإسكندرية . ْ 

+ وأعطاها القديس قلاية فسكنت بجواره » وتعلامت اللغة المصرية (القبطية) » 
وعاشت فى صلاة وصوم ونسك . وكان الرهبان يتعجبون من هذا الراهب ؛ الذى 
تخّمل هذه الحياة والملابس الخشنة 4 سنوات . 

+ وأما والداها فقد فشلا فى العثور عليها » ولكن الله أراد أن يعرفا مكانها يومآ ما. 
فسمح أن يدخل روح شرير إلى أختها » وعلم الملك زيف ون ببركات آباء البرية 
+ فسمح لها بالذهاب إلى الراهب إيلارى . فعرفتها أنها أختها. فبكت وقبلتها وظلت 
تنام معها فى قلايتها لمدة أسبوع - وشفاها الله بشفاعتها . ش 

+ ولما ذهبت الأخت وحكت ماحدث » أرسل الملك زينون فى طلب الراههب 
هيلاريون (إيلارية) وسأله عن سر اقترابه من إينته ونومه معها فى قلايته . 

+ فطلبت القديسة إنجيلا ليحلف لها بأن يزّجعها إلى ديرها . ثم كشفت له أنها إينته 
إيلارية . وأبقاها عنده ثلاثة أشهر. ثم وافق على عودتها لوادى النطرون . 
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+ وأصدر قراراً بإرسال كل سنة ٠٠٠١‏ أردب قمح » ٠٠١‏ قسط زيت للأديرة 
المصرية ببرية شيهيت ٠‏ وظل إرسالها إلى اليوم (ساعة كتابة هذه السيرة بيد القدييس 
أنبا بموا) . ْ 

+ وعاشت إيلارية ١7‏ سنة » وطلبن-ت تكفينها بملابسها. وتنيحت يوم عيد نياحة أم 
النور التى أحبّت سيرتها وقلدتها فى بتوليتهاء صلواتها تكون معنا » آمين . 


(*) نياحة القديس غريغوريو س,أخى القديس بامبليوس) أسقف نيصص : 
+ وكان عندما يصلى القداس ينظر الروح القدس حالاً على الذبيحة . 
+ وبعدما قضى فى الأسقفية 77 سنة ء أتى إليه أخوه القديس باسيليوس (الكبير) وقد 
تعب من كثرة النسك . فتلقاه بفرح . 
+ ولما صلى القديس غريغوريوس القداس ٠‏ ظهرت له أم النور وقالت له : ' اليوم 
تأتى إلينا " . فسأل أخوه أن يعظ الشعب بدلاً منه. 
+ وكان يبدو كأنه نائم » ولكنه كان قد رحل إلى عالم المجد » صلواته تكون معناء 
أمين . . 
(4) نياحة القديسة صوفية (الراهبة) : 
+ سجل القديس يوحنا ذهبى الفم سيرتها بنفسه » وذكر أنها كانت إينة لوزير الملك 
أركاريوس واسمه " ثاؤغنسطس " . 
+ وكان الله قد وهبها له بشفاعة قداسة البطريرك . وربتها أمها فى مخافة الله » 
وصنعوا لها مقصورة للعبادة . وفى سن ١5‏ سنة تزوجت رجلا بارا يُدعى ' قسطور" 
وأنجبت منه اسطفانوس وبولس ومرقس . 
+.ولما تنيح زوج صوفية بقيت مع أولادها الثلاثة » ولكنها اشتاقت لحياة التكريس ء 
فمضت إلى ذهبى الفم وطلبت مشورته. وقدمت له 7٠٠١‏ دينار للفقراء ٠‏ فنتصحها 
بالعبادة فى مقصورتها فى بيتها . 


5.0010 الا35ع160-1أم 60 


+ ثم جاءت إليها أم النور مريم . وحملتها معها فى سحابة إلى دير للععذارى بجبل 
الزيتون» وأعلمت بطريرك المدينة المقدسة بما حدث . 

+ وحزن أولادها الثلاثة لعدم عثورهم عليها » فمضوا إلى الملك أركاريوس قريبهم 
وإلى البطريرك يوحنا ذهبى الفم . فجاءه ملاك وأخبره عن مكان وجود أمهم بالقدس. 
+ ولما سافروا إليها » أخبرتهم بأن أم النور قد ظهرت إليها وأعلمتها بساعة نياحتها . 
وفعلاً تتيحت يوم عيد نياحة أم النور » فحملها أبناؤها فى تابوت إلى القسطنطينية » 
حيث أقيمت لها كنيسة باسمها . صلواتها تكون معنا » آمين . 


(5) شهادة القديسة برتانوبا الراهبة : 

+ أراد الإمبراطور قسطنطين أن يتزوج أجمل فتاة فى الإمبراطورية » فسمع بجمال 
راهبة شابة تدعى ' برتانوبا ' بإحدى الأديرة . فأرسل إليها » وأدخلوها إليه وهى 
مزينة » فراعه جمالها الخلاب . ا 

+ وقد أعطاها الروح القدس حكمة ونعمة » فتحدثت معه أنها عروس للمسيح » وأنه 
لو تزوجها فإنه سيغضب عليه . ونظراً لأنه كان يخاف الله » فقد أعادها إلى ديرها » 
ففرحت الراهبات بعودتها وبتوليتها . 

+ وقد وصل خبر جمالها إلى ملك الفرس » وكان وثنياً ومحبآ للشهوات. فأرسل 
عساكره سراً إلى بلاد الروم » واستطاعوا خطفها بالقوة » وإيصالها إلى بلاد فارس . 
+ ولما أدخلوها إلى الملك الشرير راعه جمالها الخلآب » ووعدها بأن تك ون مالكه 
لكل أمواله . أما هى فقد فكرت فى التخلص من دنسه » فطلبت منه أن يسمح لها 
بالاغتسال والصلاة وتقديم بخور » وإعداد موضع منعزل لكى تصلى به وترفع 
البخور قبل الدخول إليه . 

+ فاستجاب لها وأدخل لها إليها حطباً وبخورا » وذهبت إلى حيث النيران الموقدة 
وصلّت قائلة : ' أيها السيد الرب يسوع المسيح » أنت مْتَ عنى » وأنا أِضِاً أموت 
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عنك فى هذه الساعة » وقد صرت لك عروساً . فاسألك يا سيدى اقبل قربانى من يدى 
وأنا أختم بتوليتى ' . 
+ وألقت بنفسها فى النيران وأسلمت روحها » والتصقت ثيابها بجسدها » ولم تقفترب 
النار من جسدها » حتى ولو شعرة واحدة منها . وقد انزهل الملك مما حدث لها ء 
ونفذ وعده بأنها إذا ماتت يحملونها إلى ديرها . فتم نقلها إلى الدير. ورأتها الراممات 
كالنائمة ففرحوا بها وببتوليتها وشهادتها » شفاعتها تكون معنا » آمين . 

ْ دي 


٠ ا‎ 


: نياحة القديس العظيم أنبا أنطونيوس‎ ٠ 
كان من بلدة قمن (حالياً قمن العروس مركز الواسطى) . وكان والداه مسيحيين‎ + 
فدان) على‎ ٠٠١( غنيان . وبعد نياحتهما - وكان فى العشرين من عمره - وزع ماله‎ 
. وأودع أخته بيت للعذارى‎ ٠ الفقراء والمساكين‎ 
ولما كان مُحباً للنسك والإنفراد للعبادة » ولم تكن هناك أديرة فى هذا الوقت‎ + 
(منتصف القرن الثالث) + لذا الفرد فى كوخ جارج بادنه (على الأوسل) عل بعص‎ 
النساك الموجودين هناك.‎ 
وحاربه الشيطان بالملل والكسل والشهوات ثم عاش فى قبرء ومارس عبادات كشيرة‎ + 
فضربته الشياطين» وفقد وعيه» فتم حملّه إلى الكنيسة. فلما استفاق طلب إعادته إلى‎ 
:: مقبرتة‎ 
فزادت حروب الشياطين بمحاولة خداعة بالظهور فى شكل وحوش وثعابين‎ + 
وعقارب. فكان يكلمهم باتضاع بأنه لو كان لهم سلطان عليه (من الله) لكان واحد فققط‎ 
. فكانوا يهربون بخزى‎ ٠ يكفيه لكى يغلبه‎ 
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+ ونظر الرب إلى صبره » فأراحه من آلامهم وتجاربهم . وكان يصنع الخبز مرتين 
فى السنة ويجففه (ويتناول خبزة واحدة مع ملح عند الغروب يوميا) . وأقام على ذلك 
الجهاد فى المقبرة لمدة عشرين سنة . | 

+ وقد ذهب إلى الفيوم ليثبت الرهبان على الإيمان ثم عاد إلى موضع سكناه . 

+ وخلال الاضطهاد مضى القديس إلى الإسكندرية لزيارة المسجونين » ولم يسمح الله 
باستشهاده » لمنفعة المؤمنين . 

+ ودخل إلى البرية الداخلية » على مسيرة ” أيام مع البدو » إلى أن وجد مكاناً به ماء 
ونخل » فسكن هناك » وكان العرب يأتون له بالخبز . وبصلاته طرد الله الوحوش 
الكثيرة التى كانت هناك . وكان يعود إلى دير الرهبان لاقتقادهم » نم يعود للبرية 
الداخلية ليختلى بالله وحده. ٠‏ 

+ ولما سمع به الإمبراطور قسطنطين (الكبير) أرسل له رسالة » وفرح بها الرهبان » 
أما هو - بحكمة - فقد ذكر لهم إن عندهم كتب ملك الملوك (الكتاب المقدس) ولا 
يلتفت إليها أحد . ومع إلحاح الرهبان له» بعث القديس للإمبراطور برسالة جوابية . 

+ وكان فى بداية حياته يُحارب بالملل » فظهر له ملاك فى زى راهب وهو يجلس 
يضفر السعف (الخوص) ٠‏ ثم يقوم ليصلى » وسمع صوتاً يدعوه أن يفعل هكذا . 
وكان يعطى شغل يديه للبيع ويشترى بثمنه خبزا . | 
+ وقد تنبأ القديس أنطونيوس بالهرطقات والحروب المتعلقة بها (فى العصر 
البيزنطى) . كما تنبأ عن كثرة الرهبان ٠‏ وأن كثيرين منهم سيقيمون فى القرى»ء 
ويتركون البرية . 

+ وهو الذى ألبس القديس مقاريوس (الكبير) زى الرهبنة (والإسكيم)؛ء وهو الذى 
مضى إلى القديس ' أنبا بولا " (بجبال البحر الأحمر) واهتم بجسذه وكفنه » بخُلّة جلبها 
من عند البابا أثناسيوس الرسولى (بناء على طلبه) .. 
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+ ولما أحس الأنبا أنطونيوس بدنو أجله (وكان عمره ٠١0‏ سنة) أمر بإخفاء جسده ء 
لأنه كان يعاتب الذين يُظهرون أجساد الشهداء والقديسين من أجل الحصول على المال 
بزيارة الناس لهم . ش 

+ ولما أسلم الروح حملته الملائكة بالفرح إلى الفردوس . ولم يتغيّر جسده رغم 
شيخوخته؛ ولا فقد قوته» ولا سقطت أسنانه؛ بركة صلواته وشفاعته تكون معناء أمين. 


+ + م 


: نياحة القديس أنبا بداسيوس‎ )١( 
كان من أهل قاو » وكان يقيم هو ووالداه لدى رجل مسيحى حسن السيرة جدا اسمه‎ + 
بجوش ' . وكان له ابن يُدعى ' يوساب ' فنشأ الاثنان وتربيا معا فى مخافة الله.‎ ' 
» ولما كبرًا كانا يزوران ديراً للقديس باخوميوس ٠ء وقد أحبا أسلوب عبادة الرهبان‎ + 
. فطلبا منهم أن يقبلوهما راهبين هناك‎ 
وجلس بداسيوس مع قديس يسمى " بولس ' واتخذه مرشداً له طلباً لخلاص نفسه.‎ + 
فنصحه بتطبيق وصية ' محبة الرب من كل القلب » ومحبة القريب كنفسه ' » وأن‎ 
. يجاهد ويعمل الخير » فى الخفاء » حسب تعاليم المسيح‎ 
4٠٠ وكان يجاهد فى الصوم والصلاة وأكل النبات بكمية قليلة جدا . وكان يصلى‎ + 
صلاة بالليل".‎ ٠٠١ » صلاة بالنهار‎ 
- وكان شخص مصاب فى قدميه ويديه منذ ولادته يتردد على الدير - على دابته‎ + 
.» طلباً للصدقة . فخرج إليه القديس بداسيوس وأعطاه فى الخفاء » ثم صلى له القديس‎ 
. فتم شفاؤه » وشكر الله على عطاياه‎ 
كما جاءه أعمى ليسأل صدقة » فلما سمع ماحدث للأعرج » ألحّ على القديس لكى‎ + 
" ينير الله عينيه . فقال له القديس : ' الله يتراءف عليك كما فعل مع المولود أعمى‎ 


/7ا” 


5.0010 الا35ع160-1أم 60 


(يو 1:7) وعلى الفور أبصر بعينيه . فدخل إلى الدير مع الأعرج السابقء وأذاعا 
المخجز تين + 

+ ولما كثرت معجزاته أرادوا أن يلبسوه أسكيم الرهبنة (الخاص بكبار الرهبان 
القديسين) هرب من الدير ليلا » واختفى فى بيت أرملة قديسة تسمى ' بيسيديا ". فأقام 
عندها لمدة أسبوعين ثم عاد إلى قلايته فى عيده الفصح (القيامة) . ورفض باتضاع 
لبس الإسكيم معلناً أنه للأبرار » وطلب منهم أن يصلوا من أجله » وزاد من نس كياته 
وسهره الروحى. | 

+ وكان يصلى ويقول باستمرار » ليل نهاز : " اللهم اصنع رحمة مع نفسى البائسة 
الشقية » عند وقوفى بين يديك ٠‏ بعد انقضاء العالم '. 

+ وحدث أن أصاب الشلل وجه سيدة تدعى ' أرسينوى ". وكانت زوجة أرخن كبير 
من أهل قاو » وعانت بشدة ء ولم يفلح الأطباء فى تخفيف آلامها » قنتصحها البعسض 
بالذهاب إلى دير القديس باخوم للقاء القديس بداسيوس . . 

+ فأخذها زوجها ٠‏ وأخفاها خارج الدير » فلما ذهب إليه زوجها وخرج معه » أمسكت 
المريضة بيده ووضعتها على رأسها » فنالت الشفاء على الفور !!. : 

+ فلما علمت الجموع بهذه المعجزة تقاطرت على الدير طلباً للشفاء » فشفاهم باسم 
الرب . ثم هرب إلى صديقه ' أنبا يوساب " الذى كان قد جاء لزيارته فى الدير . 

+ وطلب منه القديس أن يهربا إلى قفط » حيث لا يعرفهما أحد هناك » وقال لصديقه : 
' هناك لا نجد من يعوقنا عن عبادتنا » وكما قال القديس بولس : ' لا ألتمس مجداً من 
الناس " . 1 

+ ولكن الرب أراد أن يعلن للناس عمله » فمر على أناس كانوا يحفرون بثراً » ولم 
يظهر فيه أى أثر للماء » فرجوه أن يرشم المكان بالصليب ٠‏ فلما صلى ورشم البثر 
بالصليب » فاض ينبوع عظيم » وهو باق إلى يومنا هذا (وقت كتابة هذه السيرة) . 
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+ وذات مرة تقابل مع أم كان لها ابن مصاب فى رقبته بمرض خبيث ٠‏ ولما طلبت 
منه أن يصلى له » استجاب الرب لشفاعته وشفاه ورجعت مسرورة . 

+ وذهب القديس بداسيوس لأخيه يوساب ء وأعلمه بأن ملاك الرب دعاه للاستعداد 
للرحيل وقال له : ' قد كمُلت أيامك وسوف ندعوك لنأخذك عندنا "إفى السماء) . 

+ فشعر بالمرض وزاره أنبا يوساب » فأعلن له القديس أنه عندما يصل إلى رب 
المجد سيطلب منه أن يبعد هجمات البربر عن الدير زماناً طويلاً . 

+ ثم جاء رئيس الملائكة ' رافائيل "» وأعلن له أن الرب يسوع أرسله ليعزيه ويأخذه 
إلى مساكن الأبرار الفرحين . وحملت الملائكة روحه بالتهليل . وتم دفن جسد القدييس 
فى الدير » وقد حدثت منه معجزات كثيرة » بركة صلواته تكون معنا » آمين . 

(؟) استشهاد القديس الأسقف تيموثاوس تلميذ القديس بولس الرسول : 

+ كان من مدينة لسترة (بآسيا الصغرى) » وكان أبوه يونانى يعبد الكواكاب وأمه 
يهودية متمسكة بشريعة موسى ء وقد علمته منذ صغره - مع جدته - هذه المبادئ 
(اتى 5:16) . ا 

+ وقد آمن تيموثاوس على يد القديس بولس وعمده » وسافر معه فى أماكن كثيرة » 
ثم رسمه القديس أسقفا على مدينة أفسس ٠‏ فبّشر فيها وعمّد كثيرين » كما بشر فى 
البلاد المجاورة لها . 

+ وكتب له الرسول بولس رسالتين هامتين عن شروط الرسامات والمرشحين . وقد 
غضب منه اليهود والسكان اليونانيين » فقاموا عليه وقتلوه » وتم دفنه بأفسس » ثم نقل 
الإمبراطور قسطنطين جسده المقدس . إلى القسطنطينية » شفاعته تكون معنا » آمين . 
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اليوم الرابع والعشرون من شهر طوبة /) 


: نياحة القديسة مريم الناسكة‎ )١( 

+ كانت من عائلة مسيحية غنية فى المال وفى النعمة بالإسكندرية » وأراد أن يتزوج 
بها أكابرها » لكنها فضلّت البتولية . وبعد نياحة والديها وزعت كل ثروتهما على 
المساكين » ومضت لدير للعذارى » خارج الإسكندرية . . 

+ وجاهدت فى الصوم والصلاة . ثم طلبت حبسها فى قلاية مغلقة » ومكثت بها 77 
سنة » ساهرة فى الجهاد الروحى ٠»‏ طوال الليل . وكانت تتناول البقول المبلولة بقليل 
من الماء » كل ثلاثة أيام» وترقد على الأرض العراء !! 

+ ولما أدركت أن ساعتها قد جاءت » استدّعت الراهبات » وطلبت منهن أن يفتقتونها 
بعد ثلاثة أيام . قلما ذهبن إليها وجدنها قد تنيحت بسلام » بركة صلاتها تكون معنا ء 
آمين . 

(1) نياحة القديس إفراهام بجبل فرجود : 

+ عاش فى دير للقديس باخوم إلى أن أثار الإمبراطور جستنيان الخلقيدونى المذهمب 
الاضطهاد على الأقباط (فى منتصف القرن السادس) ووصل القائد بنكارس مع 
عساكره إلى دير القديس إفراهام . 

+ وهدد بأن من لا يقبل كلامه (آراء مجمع خلقيدونية) يُطرد من الدير . فهرب 
كثيرون إلى البرارى . ومضى القديس إفراهام إلى دير أنبا شنودة بجبل إدريبة وسكن 
فيه » ونقل قوانين هذا القديس إلى دير مسيس (مويسيس-موسى) واستفاد بها رهبانه . 
+ ثم مضى القديس - بوحى من الرب - وأقام ديرا فى حاجر فرجود » للرجال وآخر 
للعذارى الحكيمات . وكان يعلمهم ويعظهم . 

+ وفى ليلة جاءه ملاك الرب وقال له : ' لقد دعاك الرب لدرجة القسيسية ". فقال له: 
' ياسيدى » كيف أقدر على ذلك وأنا لم أحفظ من قوانين (نصوص) القداس . فلقنه له 
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الملاك ٠‏ وعرفه قانون الأب ساويرس البطريرك (السريانى الهارب لمصر) . فحفظفه 
وأكمله . ومضى إلى الأسقف . فرسمه كاهناً » وقدس (صلى) بهذا القداس . 

+ ولما حدث غلاء شديد (لانخفاض فيضان.النيل) كان لرجل كمية ٠١‏ أرادب قمح ء 
واتفق مع زوجته أن يحفظاها فى صوامع البيت وأن يضعا عليها قربانة وأغلقاها. 
وقزر الرجل أن يمضى إلى دير للرجال وهى تمضى لدير للبنات حتى يضمنا وجود 
قمح وفير فيما بعد (لو اشتدت المجاعة) . ش 

+ ولما انقضى الغلاء ورخصت الأسعار ٠‏ رأى الرجل - فى حلم - أنساناً يسمه 
نصف القربانة الموضوعة على الصومعة » وقام من النوم ووجد نصف القربانة بيده . 
وبالمئل وجدت زوجته نصف القربانة الآخر - الذى رأته فى الحلم - فى يدها » 
فوضعوهما معاً فصارا قربانة غير مكسورة » وأدركا أنها هى التى وضعاها على فم 
مخزن القمح » كدرس لهما من الله . 

+ فلما مضيا إلى بيتهما » وفتحا المخزن لم يجدا به القمح المخزون » فتعجبًا من عماى 
الله » ولأنه لا يحب الظلم (لأنه كان من الواجب عليهما توزيع القمح على المحتاجين 
فى وقت المجاعة » وألاً يتكلا عليه دون الاتكال على الله » وأضاعا بذلك بركة 
العطاء؛ وكمية القمح أيضاً)!! فاعترفا بما حدث للقديس . 

+ وأما القديس إفراهام ٠‏ فلما لم يجد فى الدير غير فضلات من الخبز » أمر بعمل 
قرباناً للقداس . وإذ بالشماس يجد طعاماً كثيرا فى المخزن ٠‏ وأطعم الدير كل الناس » 
وفضْلٌ أيضاً إلى نهاية الغلاء مقدار منه » ورحم الله شعبه بزيادة ماء النيل . 

+ ثم تعرض الشعب لتجربة أخرى » فقد انتشرت الديدان فى الزراعة » فمضوا 
وشكوا للقديس إفراهام » وبصلاته قتل الله الديدان وتنقت منها الحقول »ء كما قال 
القديس يعقوب الرسول " إن طلبة البار قوية فى فعلها " 

+ وظل القديس يجاهد فى العبادة » ويقضى بعض الوقت فى السياحة (فى الصحراء) 
إلى أن تنيّح بسلام » بركة صلواته تكون معنا 'ء آمين . ٠‏ 
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: شهادة القديس أنبا بسادة‎ )١( 

+ من قرية تابعة للبهنسا » وكانت أمه من نسل كهنة الأصنام » وأراد أن يتزوجها 
كاهن منهم وكانت مسيحية » فهربت منه وتزوجها أبوه . ورز قا بهء ولما بلغ 
العشرين من عمره تنيّح والده وترك له أموالاً كثيرة . 

+ وكان بسادة قد نما فى النعمة وفى صنع الخير » فى الوقت الذى ظهر فيه اضطهاد 
دقلديانوس الكافر>وللدعوة للوثنية (7٠م)‏ . فحبس بسادة نفسه فى بيته وظل يمارس 
عبادته للرب يسوع فى الخفاء . 

+ وظهر له السيد المسيح وأعطاه السلام وسأله قائلاً : ' لماذا أنت مُتوان » والجهاد 
قائم ؟! قم باكرا وامض إلى مدينة القيس » وسوف تجد الوالى هناك وهو يُعذْب 
المسيحيين . فاحتمل عذاباً قليلاً » تنل إكليلاً مجيداً ' . 

+ ثم كشف له الفادى ما سيحدث له من محاكمات. وإخلاء لعباتم «وصيعة النفاء.. 
+ فأسرع القديس إلى الوالى حيث وجده يحاكم المسيحيين . فتقدم بسسرعة وصرخ 
قائلاً : ' أنا مسيحى " 

+ فأمر بضربه بالسياط والدبابيس (الحراب) على رأسه » وأن تقلع أظافره ويُغّس 
جسده فى خل وجير . وتقدّم والى بلدته وقال للحاكم : " لا تتعجّل فى قتله » لأن عليه 
خرّاجاكثيراً (ضرائبا) ولعله يُفكر ويقدم بخوراً للآلهة » ؛ فتم حبسه فى السجن . 

+ وأتوا له بشاب ابتلع حيّة صغيرة » وأحس بألم فى معدته » فصلى له القديس بإيمان 
فتم خروجها من فمه. واستراح من الألم . 

+ كما قام بشفاء أرخن كان مريضاً بمرض ' الاستسقاء ' . فصلى له القديس بسادة » 
فشفاه الله ومضى ممجداً الله. وكان كثيرون من الذين يشفون بصلواته يؤمنون 
+ وجاءت إليه والدته وهى باكية ورجته أن يُبخر للأوثان إلى أن يخرج من السجن شم 
يتوب !! فحزن من كلامها » وطلب منها أن تعود إلى بلدتها.وأن تصلى وتصوم 
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بدموع - إلى يسوع - ليرحمها من هذا الكلام . فذهبت وأطاعت وندمت بشدة على 
نصيحتها الخالية من الإيمان . 
+ واغتاظ عم القديس من غناه فى المال » وأراد أن يستولى عليه . ودبر له مؤامرة 
بأن ذهب للوالى وأخبره بأن بسادة يذهب إليه الناس فى السجن » ويصلى لهم فيش فون 
من أمراضهم ويؤمنون بالمسيح . 
+ فأحضره الوالى وطلب منه أن يقدم بخوراً للأوثان فرفض بشدة . فأرسله إلى والى 
البهنسا وهو مربوط فى ذيل حصان. ولما لم يجدوه هناك ذهبوا به وراءه إلى الفيوم . 
+ وبينما كان والى الفيوم يبنى له بيتاً » وكان له ولدأ وحيداً قائماً بالإلشراف على 
البنائين » فسقط حجر من يد أحدهم » وقتله لوقته » وأرادوا قتلهم . وحدثت ضجة . 
فتقدم القديس بسادة وطلب إبعاد الجموع الغاضبة » وبسط يديه وصلى إلى الرب » 
فقام الولد من الموت . وسلمه لوالده » وأطلقوا البنائين بسلام . 
+ وقالت الجموع إلى الوالى : ' لن ندعك تقتل هذا الرجل الصالح فى بلدنا " . فهدده 
الوالى وقال له : ' لا ترجع تذكر اسم المسيح بفمك " . 
+ فأطلقه فى سبيله » فمضى إلى والدته ليُسلم عليها » ثم مضى إلى البّرية وبنى ديرا 
وسكن فيه» وظل يجاهد ليل نهار . 
+ وكان بالقرب منه أسقف يُسمّى ' إيسيذيروس ' وكان القديس يمضى إليه ليتتلمذ 
على يديه . فلما نظر إلى قداسة سيرته رسمه قسأ . 
+ وكان أنبا بسادة يصلى القدأس » وكان يأتى إليه أناس كثيرون ويؤمنون ويعمدهم . 
فظهر له السيد المسيح وأعطاه السلام وقال له : 

٠‏ ' أستعد فإن الوالى سيأتى إليك ويرسلك إلى والى الإسكندرية حيث تكمل 

جهادك ' . فطلب من الرب المعونة . 
+ فصعد القديس إلى سطح الدير ودق الناقوس » وكان الوالى عايراً » فلما سمعه أمر 
بإحضاره ٠‏ وطلب منه السجود لأبولون » فلم يُطعه . 
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+ فكتب رسالة لحاكم الإسكندرية وأرسله مع عشرة جنود :وما جدود مشعولا تنوه 
فى السجن لحين فراغه . 

+ فزاره القديس (القائد) يوليوس الإقفهصى وسلم عليه » فطلب منه القديس أن يحتفظ 
بجسده - بعد استشهاده - ويرسله إلى ديره » وسرد له سيرته » كما جاعت إليه أمه ء» 
فأعلمها بقرب استشهاده وطلب منها أن تصحب جسده إلى ديره . 

+ فلما طلب منه الحاكم تقديم البخور للثوثان لم يسمع له » فقام بتعذيبه بشدة » وهو 
محتمل الألم (بمعونة الله) » ثم أوقدوا نارأ تحته ؛ ٠‏ فخلصه الرب . 

+ وأمر القديس بأحضار أبولون (الوثن) ننه ».وك عر له لإؤحة اجر فإاعرها كلما : 
ووضعوها على الحطب . فقال القديس للحاكم : " دع كهنتك الذين يخدمون صنمك أن 
يطلبوا منه أن تخرج منه النار وتأكل الذبيحة ' . 

+ فأمر الوالى الكهنة » الذين تعبوا فى الطلب والصراخ فلم تخرج نار . ثم صلى 

القديس ء فنزلت نار بسرعة وأحرقت الخطب والذبيحة والكهنة وصنمهم » فصرخت 

جموع الحاضرين ٠‏ وأعلن الجميع إيمانهم بالسيد المسيح . 

+ فخاف الوالى » وأمر الجند أن يُخرجوا القديس إلى خارج الإسكندرية وأن يقطعوا 

رأسه سراً . بينما تبعه يوليوس الإقفهصى وأمه . 

+ وطلب القديس من الجند أن يصلى ». وجاءه االرب يسوع ء ووعده بالملكوت 

وبالبركات السمائية . فقطع السياف رأسه ونال إكليله . بركة شفاعته تكون معناء 

آمين . ش 

+ فحمل القديس يوليوس جسده المقدس وكفنه بخُلل نقية وأطياب زكية » وسلمه لأحد 

غلمانه ووالدته لنقله إلى بلدته . 

+ وأثناء سير المركب (فى النيل) حدث ثقب كبير بها » فاحتاج البحارة إلى نجار ؛ 
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ولكن أم الشهيد قطعت قطعة من كفنه وأعطتها لهم » فسدوا بها الثغرة » فلم يتتترب 
منها الام ٠‏ ففرحوا وساروا إلى أن وصلوا إلى ساحل ' أهريت 

+ فأصعد إلى ديره » وتم بناء كنيسة على اسمه » وأظهر الله من جسده الطاهر 
معجزات كثيرة . 


: نياحة القديس بطرس العابد‎ ٠ 
كان فى الأصل جابياً للضرائب » وكان قاسياً فى المعاملة » وبخيلاً فى العطاء‎ + 
+ الفتزناء.» حدن ليه الناس تيع :© ما لأارجطمة له ؟‎ 
» وذات مرة بينما كان فقير يطلب منه صدقة أن جاء خادمه بخبز (من الفرن)‎ + 
» وأمام إلحاح المحتاج أخذ خبزة واحدة وألقاها فى وجه الفقير ليس على سبيل الرحمة‎ 
. بل لكى لا يعود إليه مرة أخرى‎ 
» ونام بطرس فرأى فى نومه » كأنه قد جرى وقت محاسبته . فقد كان هناك ميزان‎ + 
وقد وقف بجواره مجموعة من السود (الشياطين) قبيحى المنظر وقد حملوا خطاياه‎ 
. ووضعوها فى كفة الميزان اليُسرَى‎ 
لكى يضعوا شيئاً من‎ ٠ بينما وقفت مجموعة من الملائكة النورانيين .وكانوا حيارى‎ + 
أعمال بطرس فى الكفة الأخرى. فلم يجدوا سوى الخبزة التى ألقاها فى وجه الفقير‎ 
. (عمل خير محدود جداً)‎ 
وقالت لهم الشياطين ' ماذا تفعل هذه أمام خطاياه الكثيرة ؟! وعند هذا الحد اس تيقظ‎ + 
» بطرس من خلمه (الرمزى)!') مرعوباً » وجعل يُلقى الويل على نفسه » لما فرط منه‎ 


)١(‏ فكرة ميزان حساب السيئات والحسنات فى اليوم الأخير » هي فكرة " فرعونية ' الأصل » وقد 
وردت فى كتاب ' الموتى ' » الذى كان يتم دفنه - أحيانا - مع الميت فى قبره . 
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من قسوة وظلم للناس وبُّخل فى العطاء للفقراء !!. 

+ فقام وباع كل ماله وتصتدق به » حتى أنه باع نفسه عبداً ووزع ما أخذه على 
المساكين » ولما شاع فضله هرب إلى برية القديس مقاريوس ٠‏ وسار بحكمة وجهاد » 
حتى أنه عرف ساعة رحيله من العالم » وودع الرهبان » وانصرف للرب بسلام » 
بركة صلاته تكون معنا » أمين . 


: شهادة القديس أباديوس‎ )١( 
كان شاباً بتولاً وجميل الروح والجسد » وله فضائل كثشيرة . وكان من قرية‎ + 
. فمنعه والده‎ ٠ بلجاى" » وكان جندياً . وكان يشتهى نيل الإكليل على اسم المسيح‎ ' 
فنظر الرب إلى رغبته وطهارته ومحبته له » فظهر له ملاك الرب » وطلب منه أن‎ + 
. يمضى إلى ساحل النيل وأن يركب سفينة إلى قرية تَسمّى ' خلاخس " » لينال إكليله‎ 
. ثم أعلمه الملاك بأنه هو ملاكه ' الحارس ' الملازم له منذ صغره . وأعطاء السلام‎ 
وكان فى هذا الوقت يتجول الإمبراطور مكسيميانوس (زميل دقلديانوس) باحثاً عن‎ + 
. المسيحيين فى الصعيد‎ 
ووقف القديس أمام الوالى المحلى » مع باقى الجنود » لكي يتلى عليهم قرار‎ + 
وكان القديس مع باقى الجند ء وكان بلا‎ . )٠2١7( دقلديانوس باضطهاد المسيحيين‎ 
. منطقة (حزام) حول وسطه‎ 
. فقال له الوالى : " لماذا تجاسرت ياعاصى لتسمع مرسوم الملك بلا منطقة ؟!"‎ + 
فأعلن له القديس أنه لن يكون خاضعاً لملكين » بل أنه جندى فقط ليسوع المسيح » ملك‎ 
. ' الملوك ورب الأرباب‎ 
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+ فقال الوالى لنائبه : * ماذا تفعل له بعدما سب أبولون ؟" فقال له : ' إنه مستحق 
عقوبة الموت ' 

+ فقال له القديس : ' مادمت قد حكمت على بالموت ٠‏ فامض وأدفن إينك لأن عقربا 
قد لدغته حتى مات " . فأمر الوالى بضربه بالسياط . 

+ فقال له " امض وادفن زوجتك , لأنها ماتت "!! فأرسل النائب كاتبه للسؤال عنهماء 
فتأكد من موتهما فعلاً !! فرجع وأعلمهما بما حدث » وقال لهما " إن هذا الإنسان هو 
رجل الله " . ولكن تم حبس القديس . 

+ ولما وصل مكسيميانوس إلى هناك ٠‏ أعلموه بما حدث من خبر القديس أباديوس » 
فاتهمه بالسحر » الذى قتل به ابن الوالى وزوجته . وأمر بضربه بالسياط حتى سال 
دمه الطاهر على الأرض . 

+ ولما تم تعذيبه ولم يتركه مسيحه؛ أمر بقطع رأسه » ففرح بذلك . وأعلن أنه هو ما 
كان يتمناه من الله . ثم طلب من الجند أن يتركوه ليصلى . 

+ فصلى القديس نحو الشرق وقال : ' يارب » إن كل من يقثم - فى يوم تذكارى - 
قربانا باسمى » أو يعمل خيرا مع مسكين (فى يوم استشهاده) عوقضه فى ملكوت 
السماوات . وأن من يذكر اسمى - وهو فى شدة أو ضيقة من جهة دين (مالى) » أو 
محبوساً ١‏ تطلقه من يد السلطان ! وتحقق له طلب قلبه ' . 

+ فظهر له ملاك الرب وأعلن له ؟ أن كل ما سألته من السيد المسيح فهو يتملك: 
وأكثر منه . وأما جسدك فسوف يتم حفظه بمعرفة يوليوس الأقفهصى الذى كان 
بالقرب منك وكتب سيرتك ٠»‏ إلى حين انقضاء الاضطهاد (١١"1م)‏ » وسوف يبنون 
كنيسة باسمك فى مدينة إهناسيا " (بننى سويف) وسوف تظهر منه عجائب فى تلك 
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+ ثم قال له ملاك الرب أيضاً : " وقد وهبك الرب ثلاثة أكاليل : الواحد لأجل جهادك 
وصومك وسهرك .ء والثانى لأجل بتوليتك ٠‏ والثالث لأجل صبرك واحتمالك » ودمك 
الذى يُسفك على اسم السيد المسيح " . 
+ ففرح بهذه البُشرَى » وشكر الرب » وطلب سرعة قطع رأسه . بركة شفاعته تكون 
معنا ء آمين . 
(؟) شهادة الأسقف الأنبا فافيلاس : 
+ وكان أسقفاً روحانياً وراعياً صالحاً » وقد أوقفوه أمام الملك نوماريوس (لسابق 
لدقلديانوس) . 
+ فقال له الشرير : " اسمع منى وارحم شيخوختك واحمل البخور إلى معبوداتنا " . 
+ فقال له القديس بشجاعة : ' لن يحدث ذلك أبداً » لن أترك سيدى يسوع المسيح 
وأحمل بخورا لمصنوعات أيدى البشر " 
+ فقال له الملك : " يا أسقف إن كتبكم كلها خرافات ٠‏ وأما عباداتقا فهى الحق . 
فاسمع منى الآن » وأنا أجعلك الثانى (وكيلاً) بعدى ' 
+ فقال له القديس ' لا تخدّعنى بكلامك ' . فأمر أن يعذبوه مع ثلاثة شبان مؤمنين . 
+ ولما تعب فى تعذيبهم بدأ يلاطفهم ويعدهم » فلم يوافقوه. فغضب عليهم » وأمر 
بقطع رقابهم بالسيف . ففرح القديس فافيلاس وقال : 
٠‏ 'أتضترع إليك - يا سيدى يسوع المسيح - أيها المُحبّ لخليقته» أن كل من 
يذكرنى على الأرض » اذكره فى ملكوتك » وخلصه من جميع التجارب ' ٠‏ 
وطالب الثلاثتة فتية بمثل هذه الطلبة . 
+ فسمع الجميع صوتاً من السماء يقول لهم : ' أيها المختارون المباركون » سوف 
يكون لكم كما طلبتموه من الله وأكثر ' ْ 
+ ثم أشار القديس إلى الجند » وقال " أكملوا أوامر الملك يا أولادى ' 
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+ فلما نالوا أكاليلهم » جاء المؤمنون وكفنوهم وأخفوهم إلى أن توّقف الاضطهاد 
والظلم الشديد (سنة ١١ام)‏ فبنوا لهم بيعة . وأظهر الله من أجسادهم معجزات كثيرة ٠‏ 
شفاعتهم تكون معنا ء» أمين . 

+ كانت القديسة من عائلة عظيمة بالقسطنطينية. وكانت جميلة المنظر فأراد 
الإمبراطور جستنيان أن يتزوجها ء فلم تقبل لأن زوجته كانت معه . 

+ وأسرعت البتول وقالت لزوجته » فأرسلتها فى سفينة إلى مصر سراً . فلبست 
ملابس الرجال واجتمعت مع القديس أنبا دانيال الإيغومينوس (القمص) . وأفشت له 
تفبوايفا:- 

+ فأتى بها إلى مغارة ٠‏ ولم يعلم أحد. وأمر القديس شيخاً بأن يملا جرة ماء » 
ويضعها عند باب المغارة » دون أن يعلم أنها إمرأة . 

+ وظلت على ذلك 78 سنة فى جهاد ونسك. وكانت تكتب أفكارها فى شقفة فخارية: 
وتضعها على باب المغارة » وكان يعرف القديس بما تريده . وفى مرة أرسلت له 
الشقفة . فلما قرأها بكى » وقال لتلميذه "قم ينايا ولدى» لعي نان بجسند الشيخ ؟ لأنه 
سيخرج من الجسد !! ' . 

+ وطلبت منه القديسة دفنها بملابسها » ثم صّلت وقالت " استودعكم للرب ' وتنيحصت. 
فبكيا عليها » واكتشف التلميذ أنها سيدة. فغرفه القديس بسيرتها وكيف تركت محبة 
العالم لتعيش مع المسيح فى البرية » بركة صلواتها تكون معنا » آمين . 

(4) شهادة 45 قديساً شيوخ برية شيهيت : 

+ كان الملك ثيؤدوسيوس الصغير (ابن أركاريوس) لم يُرزق بولد » فأرسل إلى شيوخ 
شيهيت يطلب منهم أن يُصلُوا إلى الله ليعطيه إيناً . 

+ فكتب إليه. القديس إيسيذورس يعلن له أن الله لم يسمح له بنسل يشترك مع أصحاب 
البدع بعده » فشكر الله على مشيئته الصالحة . 
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+ فأشار إليه الأشرار بأن يتزوج بإمرأة أخرى ليكون له ابن يرث مُلكه . فأجابهم بأنه 
لايد أن يستشير أباء البرتية المصرية أولاً . ثم أرسل رس ولا يسمى ' مرتيفوس ' 
ليستشيرهم فى ذلك ٠‏ فمضى إليهم مع ابنه " ذيوس " للتبرك بقّيسى مصر . 

+ ولما كان القديس اسيذورس قد تتيّح » فقد أخذوا الرسول إلى مكان نياحته ونادوا 
قائلين : ' ياأبانا ماذا نجاوب الملك ؟ " . ْ 

+ فأجابهم صوت من الجسد الطاهر قائلاً : ' ما قلته من قبل ٠‏ أقوله الآن : وهو أن 
الرب لن يرزقه ولد » حتى ولو تزوج بعشر نساء"!! فكتب الشيوخ إلى الملك بذلك . 
+ ولما أراد الرسول العودة للعاصمة (البيزنطية) » أغار البربر على الدير . فقال 
شيخ للرهبان " هوذا البربر قد أقبلوا لقتلنا » فمن أراد الاستشهاد فليقف » ومن خاف 
+ وذبح البربر القديسين » ورأى الشاب الملائككة يضعون الأكاليل على رؤوس 
الشهداء وطلب الرجوع للدير . فرجعا إلى الدير. وقتلهما البربر ونالا إكليل الشهادة. 
+ وجاء قوم من البتانون (منوفية) وأخذوا جسد القديس أنبا يؤانس » وجاء قوم من 
الفيوم وسرقوا جسد ذيوس بن مرتينوس » ولكن ملاك الرب أعاده إلى حيث يوجد 
+ وقد أراد الآباء - عدة مرات - نقل جسد الصبى الشهيد من جوار ابيه فلم يمكنهم » 
وكانوا كلما نقلوه يعود إلى مكانه » إلى أن سمع أحد الآباء - فى رؤيا - من يقول له: 
نحن لم نفترق فى الجسدء ولا عند المسيح أيضاًء فلماذا تفرقون بين جسدينا ؟" . 
بركة شفاعات هؤلاء القديسين الشهداء » تكون معنا ٠‏ آمين . 

+ ولما تخربت أديرة البرية من الهجمة البربرية » تم نقل أجساد الشهداء إلى جانب 
كنيسة أبى مقار » وبنوا لهم مغارة » ثم شيدوا بها كنيسة فى عهد البابا ثنؤدوسيوس 
(أواخر القرن الرابع) . 
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(4) شهادة القديس 'بجوش " وأمه : 
+ كان من بلدة (بالوجه البحرى) » وكان له حقول يزرعها ويوزع منها للمساكين » 
وكذلك كان يعطى من أغنامه وصوفها للمساكين » وكان باب بيته مفتوحاً للقريب 
والغريب ٠‏ إمعاناً فى الكرم . 
+ ولما نظر الرب إلى كثرة عطاياه » دعاه لإكليل الشهادة . فظلب. ممه الملاك 
'ميخائيل" : أن يتقدم للاستشهاد على اسم المسيح . فوزع كل أمواله على المساكين 
والأرامل » وأخذ صليبه وتبع سيده . 
+ ودخل إلى مجلس الخكم وقال له:الوالى : " من هو الذى استدعاك ؟! ". 
+ وكان الوالى أريانوس موجوداً » فقال لزميله : " سلّمه لى وأنا أجعله يرفع البخور ' 
(للأصنام) . / 
+ فتركوه فى ذلك اليوم بدون عقاب وأرسلوه للسجن . فلما سمعت به أمه جاءت إليه؛ 
وسألته عن سبب تركها . ودون أن يأخذها معه للاستشهاد » وهى تريد أن تنال 
الإكليل مثله . | 
+ ومكثت معه فى الحبس ٠‏ حيث كانا يُصليان ويطلبان من الله أن يعينها على احتمال 
الألم حتى نيل الإكليل . 
+ فلما استدعاه الوالى مضت والدته خلفه » وهى تصرخ وتقول : ' أنا مسيحية ' . 
+ فتعّجب الوالى وسألها : " من هو الذى استدعاك ؟ ' فقالت : ' إنى أتيت لكى 
أعترف باسم يسوع المسيح قدام الناس » حتى يعترف بى قدام ملائكته فى السماء ' 
فلاطفها بكلمات لينة » فلم يقدر أن يجعلها تنكر المسيح » فأمر بأخذ رأسها » ونالت 
إكليلها » شفاعتها تكون معنا » آمين . 
+ وسلّم الأنبا بجوش للوالى أريانوس ٠‏ فأخذه معه إلى إنصنا . ققام بتعنييه 
بالهمبازين» والوضع على سرير حديد تحته نيران » وبعذابات أخرى كثيرة ٠‏ فلم يفلح 
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فى تغيير قلبه عن محبة المسيح!" . 

+ وجاء مشير شرير وطلب من أريانوس أن يأتى للقديس بجوش برجل أعمى سفيه » 

لكى يُتعبه بكثرة شر "ه . فلما أحضروه وعرفوه بتمسّك القديس بإيمانه ٠‏ بدأ يشتمه 

ويقول له : " إننى فى الوقت الذى كنت فيه مسيحياً عميت عينئّ » ولم أجد خيراً . إلا 

منذ سجّدت لأبولون (الوثن) !! ولماذا لم تسمع لكلام الوالى وترفع له البخور ؟! ". 

+ فقال له القديس بجوش : ' الإله الذى جدّفت على اسمه الطاهر » هو يأمر الأرض 

أن تفتح فاها وتبتلعك ' . وفى الحال هبط إلى الجحيم !!. 

+ فغضب أريانوس وبمذببه بالمعصرّة ٠‏ فنزل له رئيس الملائكة " ميخائيل " وخلصه 

وشفاه . وامتلاً الوالى من الغيظ لأن كثيرين من الوثنيين الموجودين آمنوا بالمسيح ٠»‏ 

لما رأوا عمل الله مع إبنه الأمين . 

+ فأشار عليه كبار رجال المجلس بأن يأمر بقطع رأس القديس » حتى لا يُتيف عقول 

أناس كثيرين من أهل المدينة . فأمز بقتله : 

+ فأخذه الجند إلى قرب قرية طما . وطلب القديس أن يمهلوه قليلاً لكى يصلى أولا . 

فظهر له ملاك الرب ووعده بالحياة الأبدية السعيدة . وقال له : ' إن كل إنسان يكقون 

فى ضيقة أو لديه دين ثقيل أو طلب لدى السلطان (الحاكم) فإن الرب يستجيب له 

بسرعة » عندما يقول : " يا إله القديس بجوش أعنى وخلّصنى ' (وحقاً » إن الله يُكرم 

النين يكرمونه) . ٠‏ 

+ فمد القديس عُنقه بفرح » اي ره » فخرج دم ولبن !! وتركه 
الجند وانصرفوا . 

+ فجاء بض أهل تك الدئة رحلوا جسدهلطاهر » وكقوه وأخفو حتى اقضاء 

زمان الاضطهاد . وبّنيت على اسمه كنيسة غرب طما ٠‏ عند قرية تدعى ' سلمون " 

وأظهر الرب فيها عجائب كثبيوة » شفاعته تكون معنا » آمين . 


8 59-١5 : 8 راجع رسالة القديس بولس إلى كنيسة رومية‎ )١( 
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: استشهاد القديس سرابيون وآخرين‎ )١( 
. كان من بلدة ببنوسة من أعمال (ولاية) أسفل الأرض (الدلتا)‎ + 
. وكان له مال كثير وأملاك وحيوانات وخدام كثيرين . وكان مُحباً للصدقة جداً‎ + 
فلما سمع باضطهاد دقلديانوس للمسيحيين (7٠7م) وسمع أن الوالى أرمانيوس‎ + 
. ' 'تاودورس " وراعى دوابه المسمى ' بسرما‎ 
فتقدموا لأرمانيوس واعترفوا بالمسيح أمامه » فأمر باعتقالهم . ولما سمع أهمل‎ + 
. وأرادوا قتله وحاولوا أخذ القديس من يده بالقوة‎ ٠ بلدته» احتشدوا حاملين سلاحهم‎ 
. وعرّفهم أنه جاء بكامل إرادته ليُسفك دمه على اسم المسيح‎ ٠ فمنعهم القديس‎ + 
فأخذه الوالى معه فى مركبة , ثم أمر بتعذيبه بآلة الهمبازين » ثم ألقاه فى قمينة‎ 
. ثم ألقاه فى وعاء به زفت وقطران مغلى‎ ٠ (طوب) بها نار مشتعلة‎ 
كاطع أورذة جدده» كر وضعه. عن وين تمده دور محف كير | الحم هدو‎ 
. صابر وشاكر ء لأن ملاك الرب كان يحمل عنه الآلام . ثم صلبوه على خشبة‎ 
ثم أمر الوالى بإخراج كل فى الحبس من أجل المسيح وكتب قضيتهم (وافق على‎ + 
-  . نفساً » شفاعتهم تكون معنا » آمين‎ 04٠ قتلهم) » فقتلوا‎ 
. ثم أمر الوالى أميراً يُدعى "أوريون" لكى يأخذ القديس إلى بلدته » لكى يعذبه هناك‎ + 
. فإن لم يرجع عن الإيمان بالمسيح يقطع رأسه‎ 
فلما سارت المركب وحل الظلام نام المسافرون » وبتدبير الله واصلت المركب‎ + 
سيرهاء حتى توقفت عند بلدة القديس !! فلما استيقظوا صباحاً قالوا للقديس 'إنها بلدتك'‎ 
. (التى أرادوا الوصول إليها)‎ 
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+ وعذبوا القديس هناك ٠‏ ولكنه كان أميناً فى شهادته للمسيح ٠‏ فأخذوا رأسه بالسيف. 
ونال إكليل الحياة الأبدية . وخلع الأمير " أوريون ' قميصه ولف فيه جسد الشهيد » 
وسلّمه لأهله » شفاعته تكون معنا » آمين . 

)0س( تذكار نقل أعضاء القديس الأسقف الشهيد تيموثاوس الرسول : 

+ لما بنى الأمبراطور القديس قسطنطين (الكبير) مدينة القسطنطينية (اسطنبول 
الحالية) » نقل إليها أجساد الرسل والقديسين ٠‏ للتبك بها (كتقليد الآباء القدماء) ٠‏ 

+ فسمع بوجود هذا الجسد المقدس للقديس تيموثاوس (أسقف أفسس ٠‏ وتلميذ القديس 
بولس الرسول) نقله إلى القسطنطينية » ووضعه فى هيكل الرسل » شفاعته تكون 
معناء آمين . 

(*) تذكار رئيس الملائكة سوريال : 

+ هو أحد الأربعة الرؤساء الملائكة المُنيرين » المُسمّى :' السافورى "' 

امو 00 
وهوالذى يشفع فى الخطاة دائماً . شفاعته تكون معنا » آمين . 

(4) شهادة القديس الأمير أبيفام : 

+ كان هذا القديس قد عيّنه الملك والنديانوس الروماني حاكماً لمصر جاتن 
رومية » ولكنه سمع - فى حلم - من يقول له : ' اسكن فى 'أوسيم ' . 

+ ولما سكن بها تزوج إينه الأكبر أنسطاسيوس وواد له ابن أزوجه لسومئنة إيئدة 
أرخون كبير » فأنجبت إيناً ودعوه " أبيفام ". 


)١(‏ رؤساء الملائكة السبعة هم : ميخائيل » غبريال ٠‏ رافاتيل ء سوريال ٠‏ أنائيال » وسارتيال 
وصادقيال » من طغمة الكاروبيم »,الواقفين أمام عرش الله . وكان يرسل الله منهم للبشضر برسائل 
خاصة » أو مساعدة الشهداء والمعترفين » ويقال أن سوريال (أو صوريال) هو الذى سينفخ .لبوق 
(الصور) يوم القيامة ولذلك يسمى السافورى (من كلمة الصفارة العبرية). 
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+ ولما بلغ عمره 9 سنوات أرسله إلى مدرسة يديرها قسيس خائف الله . وفيما كان 

الصبى يسير إلى مكان الدراسة صادف مفلوجاً يزحف على الأرض » وقد س أله 

صدقة. فلما لمست يدى الصبى ذلك الرجل شفى وقام على رجليه » وقفز يشكر الله . 

+ وظهر ملاك الرب للمعلم القسيس أوسافيوس » مُوصنياً بأن يهتم بتعليم أبيفام . 

ويُعلمه سير القديسين . ونما الصبى فى النعمة . وكان يصلى ويصوم كثيراً رغم 

حداثة سنه . 

+ وكان فى المدرسة (الخاصة) طفل به روح نجس كان يُصرعه . فتقثم أبيفام وصلى 

له ورثنه بماء . فصرخ الشيطان الساكن فى الصبى وقال : ' دغنى أُعذّبه » لأن والده 

تاجر ظالم وقليل الرحمة ويعطى ماله بالربا » ويحلف كذباً » ولكنى سأخرج منه خوفآ 

من رئيس الملاتكة ميخائيل : الذى يسير معك ". وخرج منه فعلاً . 

+ وواظب الشاب أبيفام على الصلاة والوحدة (الاختلاء بالرب) فى مقصورته . 

وقد أضاءت بمجئ رب المجد مع القديسة مريم والملاك ميخائيل والملاك ج برائيل . 

فوقع على الأرض . فأقامه الرب وأزال عنه الخوف . 

+ ثم ذكر له ماسيحدث له من آلام » والمعجزات التى ستحثث فى حياته ؛ وبعد 

استشهاده . ووعده الفادى بالأتى : 1 ش 
. ' أنا أنجئّ من يذكر اسمك ٠‏ وهو فى شدة ' ثم طلب منه أن يرافقفه خادمه 
'ديوجانيس ' إلى ساعة استشهاده ؛ وأن يأخذ منديلاً مغموساً بدمه » ويحضر ببه 
إلى مدينته » وأن يتم بناء كنيسة بها » وأن يجعلوا بها دمه » وستظهر منه عدة 
معجزات . ثم أعلن له الرب يسوع أن صديقه فى الدراسة ' تاوضروس ' سيصير 
أسقفا على المدينة » وهو الذى سيسجل سيرته ومعجزاته . ثم قال له الرب أيضاً 
٠‏ "وقد وكلت (الملاك) ميخائيل لكى يلازمك ٠‏ ويقضى حوائج كل من يطلب 
منى باسمك " . ثم أعطاه السلام » وصعد إلى غُلو سماه . فدخل والداه إليه ونظرا 
إليه » فوجدا وجهه منيرا . 
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+ وأرسل القديس واستدعانى أنا الحقير ' تاوضروس " ( 5ن:ه156046) وعرفنى بكل 
مارآه » وبقيت معه - بقية ذلك اليوم - نسبّح السيد المسيح . ومن ذلك اليوم ترك 
ركوب الخيل » وصار يصوم يومين يومين ٠‏ وثلاثة ثلاثة » ومرارا كثيرة كان يصوم 
الأسبوع كله » ولا يأكل سوى الخبز والملح فقط . وحفظ كتب كثيرة عن ظهر قلب . 
+ ولما طالبه والداه بأن يتزوج لم يقبل » وقرر تكريس حياته لعبادة الله. ولذلك قرر 
إيليس أن يُحاربه بشد© . 
+ فقد ذكر راهب قديس (لكاتب السيرة) أنه رأى رؤيا للقديس أبيفام والشياطين تحيط 
به لكى تحاربه . وجاء ملاك للراهب » قسأله : " لماذا يسمح الله لهذا المُعاند أن 
يُجرب هذا القديس " ؟! فقال له الملاك : | 

٠‏ "إن الرب يسمح أن يُجرب الأبرار » حتى يُظهر صبرهم » وبعد هذا يغلبوه 

ويدوسوه تحت أقدامهم ' . 
+ ثم أعلن الملاك للراهب الفضائل السبعة التى كانت للقديس أبيفام وهى : التواضع 
(القلبى) البتولية (طهارة القلب والجسد) والصلاة والصبر ء والصدقة التى هى أعلى 
من الكل . والوداعة (السلوك باتضاع ومحبة ورحمة) » والبّر (التقوى والقداسة)!" . 
+ وهذه الفضائل - كما قال الملاك - تورث الإنسان (المؤمن) ملكوت السموات . وقد 
تممئك بها الفتى أبيفام » وهى ستُساعده على حياة النقاوة » التى تُقرّبه من الله . 
+ فتعجبت لما عرفت ما شهد به الملاك عن هذا الفتى المُجاهد - مكل سكان 
البرارى. ومن هذا بدأت الحرب الروحية تشتد عليه كالعادة . 
+ فقد صدرت مراسيم الملوك (دقلديانوس وزميله مكسيميانوس) بعبادة الأوثان 
والسجود لها . فلما سمع القديس أبيفام انفرد للصلاة والجهاد الروحى والمطانيات ٠‏ 


.)١ :١؟ قال يشوع بن سيراخ : ' يا ابنى إذا بدأت خدمة ربك » فاستعّد لجميع التجارب " (سى‎ )١( 
قال القديس يعقوب الرسول : ' الديانة الطاهرة النقية (المقبولة) عند الله الآب هى هذه : ' افتقاد‎ )1( 
. 7؟)‎ : ١ اليتامى والأرامل فى ضيقتهم » وحفظ الإنسان نفسه بلا دنس من العالم " (يع‎ 
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وكنت أنا مواظباً على زيارته . 

+ فلما سمع به مكسيميانوس أرسل إلى أريانوس والى الصعيد بشأنه وطالبه بالدماب 
إليه فى أوسيم (بالجيزة) » فجاءه بجنوده . 

+ فظهر له الملاك ميخائيل وأعلمه » وطلب منه أن يعترف أمامه بالمسيح » ووعده 
بالوقوف إلى جواره فى عذاباته. 

+ فمضى إلى والدته وأخبرها بما قاله رئيس الملائكة ميخائيل . فعرقته بأنه ظهر لها 
وأخبرها أيضاً . ومضى إلى مقصورته وقضى الليلة فى التسبيح لله . 

+ ثم استدعانى القديس وطلب منى الاحتفاظ بدمه فى المنديل وأن أجتهد - مع 
غلامه- فى بناء بيعة باسمه » وأعلن لى بأننى سأصير أسقفاً فقلت له " لتكن إرادة 
الله". ٠‏ 

+ فلما وصل .. :أويانوس كنتٌ مع القديس ٠‏ فخرج وهو يلبس ملابس بيضاء » ويركب 
حصاناً أبيض ٠‏ وأعلن لغلمائه أنه سيلتقى مع أريانوس بلباس الحُرس (السماوى) » 
وطلب من غلمانه عدم مقاومة الوالى » لأن تلك هى إرادته . فبكوا جميعاً ؛ وقالوا : 
“إننا نشتهى أن نفديك بأرواحنا ' . 

+ فلما إلتقى به أريانوس ورأى النعمة الحالة عليه » نللقاه بالسلام ثم هده . فلم يسمع 
منه . فغضب وأمر بثقب كعبئ قدميّه » ووضع فيهما سلاسل وربطه فى ذيل حصان» 
وأن يُطاف به فى المدينة » وئناتى بأنهم صنعوا به هكذا » لأنه لا يسجد لمعبودات 
الملك (دقلديانوس) . 

+ ثم عادوا بالقديس إلى أريانوس ٠‏ فأعلن له إن هذه أول العذابات » ونصحه بتقديم 
البخور للأوثان » فقال له القديس : ' إنم يُشبه بعوضة تنطح صخرة بأجنحتها "!! . 

+ وتقدم مائة من خدآم القديس وصرخوا معترفين بالإيمان » وقلبوا كرسى الوالى 
ولعنوه » فأمر بحفر حفرة وإلقائهم فى النيران » فكانوا يقفزون فيها من ذواتهم » 
وينالون أكاليلهم » كما رآها القديس أبيفام. 
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+ وتقدمت أم القديس وقبلته وودعته فباركها » ورشمها بعلامة الصليب . وأسرعت 
وألقت بنفسها فى النيران » ونالت إكليلها. شفاعتها تكون معنا » آمين . 

+ وبقى من خَدام القديس واحد فقط هو ' ديوجانس ' , الذى كان يتبعه فى كل مكان . 
+ وتم حمل أجساد الخدآم وأم القديس ٠‏ والنيران لم تحرقها » ودفنوها بإكرام . 


+ وتم أخذ القديس إلى الإمبراطور مكسيميا يانوس » فتعجب من جمال صورته » وكلمٌه 
كثيراً بكلام ليّن . فلم يقبله منه لح ل ده وي ضخم » ويلقوه فسى 
البحر (النيل) . 


+ فصلى القديس إلى الله ء فنجّاه من المياه . ثم جاءعت زوبعة وألقت مكسيميانوس فى 
البحر » فطلب المساعدة من القديس ٠‏ فأصعده سالمآ !!. (محبة الأعداء). 

+ ولما لم يقدر عليه أرسله برسالة إلى أرمانيوس حاكم عام الإسكندرية . فكلئه 
برفق» لكى يرفع البخور للأوثان. فقال له القديس : ' إن كنت لم أسمع من الملك » 
فكيف أسمع منك ؟! ". 

+ فغضب منه أرمانيوس » وأخذ حربة من جندى » وأراد أن يضربه بها . فانخلع 
ساعده من كتفه» وسقط على الأرض ٠‏ فتألم الشرير بشدة » وقال ' الله لا يجلب راحة 
لمن أتى بك إلى ههنا " 

+ فتحنن عليه القديس أبيفام وصلى إلى الله وقال : ' يا رب أنت قلت لا تكافئوا الثر 
. بالشر ء بل بالخير " . ثم أخذ ساعده وألصقه فى ضلعه » ورشمه بعلامة الصليب ٠»‏ 
فصار كما كان بقوة الله . 

+ فلما شاهد قائد جند يُدعى ' ديونيسيوس " ماحدث هو وجنوده » تقدّم للحاكم العسام 
وأعلنوا إيمانهم بالمسيح » فأمر بقطع رؤوسهم ء ونالوا أكاليلهم » شفاعتهم تكون معناء 
آأمين . 00 ْ 
+ ثم أمر الشرير بتعذيب القديس بالهمبازين. وعصروه حتى سال دمه على جسده » 
فوضعوا عليه الخل والجير لزيادة آلامه » فأرسل الرب ملاكه فشفاه . 
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+ ولما رأى أرمانيوس ماحدث ٠‏ أرسل القديس مع الجند إلى أريانوس والى الصعيد » 
لكى يقطع رأسه . وكان له 77 يوماً لم يأكل ولم يشرب ٠‏ كما شهد بذلك ديوج انس 
غلامه » وهو فى المركب . . 

+ فوبخه أريانوس لأنه لم يسمع للملك ولا للحاكم العام لس كندرية . فأمر بعمل 
خمسة مسامير حديدية طويلة وأن يُسمَّر من رأسه ورجليه ويديه بها . ووبخ أريانوس 
القديس وقال : ' أين إلهك الذى يُخلصك من يدى ؟ " . ظ 

+ فصلى القديس » فنزل المُخلّص من السماء . وعلى الفور ذابت المسامير » مثل 
الشمع أمام النار » وجاءه الرب يسوع وشفاه وأراه كرسيه فى سماه » ووعده بأن 
يشتهر اسمه » وتظهر عجائب من جسده » وأن كل من يطلب شيئاً باسمه يُخلصه 
الرب . وأعطاه السلام » وصعد للسماء بمجد عظيم . 

+ فهدده أريانوس برفع البخور للدوثان أو الموت ٠‏ فرّد عليه بآيات مقدسة من الكتاب 
تُطّوب الموتى من أجل الإيمان . فحلف الوالى بأن يأخذه معه فى سفره إلى أخميم 
. ويقتله هناك ٠‏ فأعلن له القديس أنه لن يذهب معه إلى أخميم أبدآ !!.. 

+ فغضب منه وأمر بثقب كعبيه وإدخال حلقتى سلسلة فى قدميه . ويجروه إلى البحر 
(النيل) . وكان قائد الجند ينادى أمامه بأنهم صنعوا فيه هكذا ٠‏ لأنه خالف أوامر الملك 
(دقلديانئوس) وسب الأصنام » وكان القديس ينزف دما كثيراً . 

+ فطلب القديس الرب وتوسل إليه وقال : ' يا رب لا تنسانى » فأنت ترى أن دمى قد 
لطخ شوارع المدينة " . 

+ وكان رجل أعمى جالساً يستعطى فى الطريق » فطلب أن يقترب من دم الشهيد » 
ووضع منه على عينيه بإيمان فأيصر . فهتف وهو فرحان " أنا مؤمن بإله هذا 
القديس" . ولما رأى جراحات القديس أخذ من دمه ودهن به جسم الشهيد » فش في الله 
جراحاته من نفس دمه !! 

+ وكانت سيده متزوجة حديثاً من جندى تطلعت من نافذتها فرأت إكليلاً جاهزاً له » 
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وتنبأت أنها ستأخذ إكليلها أيضاً . وكان أسمها ' هلقانا ' . 

+ وكان أريانوس راكب على حصانه وسمع المرأة تمتدح القديس . فأمر بربطها من 
يدها ورجلها فى ذيل حصانه » واليد والرجل الأخرى فى ذيل بغلةٍ . ونخس الحصان 
فانقسم جسمها إلى نصفين » وبذلك نالت إكليلها » شفاعتها تكون معنا » آمين . 

+ واقتيد الشهيد إلى المركب ٠‏ فصلى لكى لا تتحرك » فأمر الوالى بإحضاز ناهر ؛,. 
ولكنه قشل بسحره فى زحزحة المركب . فأمر الوالى بحفر حفرة وملأها حطباً وألقى 
عليه النفط وأوقد النيران ٠‏ وأمر بإلقاء القديس بها » فصلى وأرسل الرب له الملاك 
ميخائيل فصار الأتون بارداً مثل الندى !! 

+ فلما رأى الساحر أن القديس سليم » آمن بالمسيح . فأمر الوالى بقطع رأسه » ونال 
إكليله السعيد . 

+ ثم أعلن الوالى له بأنه قد قاومه بكل قوته ٠‏ فقال له القديس : ' لن تأكل ولن تشوب 
حتى تتجزنى (تقلتنى) سزيعاً ” وهو ماحدث فعلاً . فإنه عندما أراد أن ييكئ ليأكل 
يبست رجلاه والتصقتا بالأرض . ولما طلب أن تعد له مائدة ليأكل لم يقدر على مسد 
يده ليأكل !! . 

+ فأمر الجند بأخذ القديس إلى كوم عال غربى بلدة طما » ويقتلوه هناك . فطلب منهم 
أن يحلوه لكى يصلى . وقال ' هذه آخر صلواتى فى الدنيا يا رب"..' . 

+ فظهر له الرب يسوع وعزاه ووعده بالملكوت . فتقتمت - أنا غلامه ديوج انس- » 
فقال لى ' اقترب منى ' . فتقتمت إليه وقبلته » فأمسك بيدى وطلب منى حفظ دمه فى 
+ وفرشت المنديل وقطع الجند رأسه . ففاحت روائح جميلة » وأقلعت مركب الوالى . 
وأتى أهل القرية بأكفان » وحفروا فإذا هم يجدون قبراً مبنيا » فوضيع جسد الشهيدبه. 
ولتت حتجرا وتقنات عليه سمه 


+ وحدثت هناك عدة معجزات ء ومنها أن شخصاً مفلوجاً حملوه على سريره » ورقد 


غرى 


0010. 5ع الا35ع60-1 1م60 


فوق القبر » فظهر له الشهيد - فى رؤيا - وقال له : ' إن ما أصابك لأجل العبسث 
والمجون ". ومد القضيب الذى فى يده إليه فشفى فى الحال » ومضى وهو يُمّجد الله. 
+ وكذلك جاعت إليه إمرأة مصابة بمرض " الاستسقاء" فظهر لها الشهيد فى حلمء 
وأعلن لها أن ما أصابها كان بسبب سلوكها الفاسد . وطلب منها أن تتعهد بالسلوك 
بطهارة » فحلفت له » وشفيت بشفاعته . 
+ وظهر القديس لخادمه ديوجانس - فى رؤيا - وطلب منه أن يأخذ الدم ويذهب إلى 
صديقه تاوضروس . فأعلمه بما حدث للقديس ٠‏ وبنبوته بأنه سوف يصير أسقفاً . وأن 
يبنى له كنيسة باسمه . وهو ماحدث بالفعل . بركة الجميع تكون معنا » آمين . 
الى 


. اليوم الثامن والعشرون من شهر طوبة ) 


: شهادة القديس أنبا كاؤ‎ ٠ 

+ لما اشتد اضطهاد دقلديانوس الكافر (07"م) كان فى قرية 'بماى ' شاب يُدعى 
كاؤ ' ( 586) » أحب المسيح وقرر أن يكرس كل وقته لعبادته . فبنى لنفسه قصرا 
لهذا الغرض ٠»‏ خارج القرية . 
+ وظل يمارس عبادات كثيرة » وكان يصوم من السبت إلى السبت (طوال الأسبوع) 
ولا يأكل من الحيوان ولا يشرب الخمر أبدا . وكان أهل قريته يأتون إليه ويتباركون 
منه » وكان الرب يشفيهم بشفاعته . 
+ وظهر له الملاك جبرائيل وأعلمه بأنه جالس والجهاد قائم (من أجل الشهادة 
للمسيح) . وطلب منه أن يذهب لساحل البحر (النيل) » وسيجد الوالى كليكيانوس 
+ وأمره الملاك أيضاً أن يعترف بالمسيح أمامه » وسينقله إلى إنصنا . حيث يُكمل 
جهاده هناك . 
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+ ثم قام القديس مبكراً وأوصى تلميذه بالبقاء فى قصره والاستمرار فى صلاته » إلى 
أن نتم إرادة الله . 

+ فلما وصل للوالى وبخه القديس على ترك عبادة الله إلى عبادة الأصنام . 

+ ثم أعلن له أنه مسيحى وأنه من قرية بماى من تخوم الفيوم . 

فتطلع إليه الوالى فرأى فيه نعمة الله » وقال له إنه يجب أن يشفق على شيخوخته » 
ولا داعى لقطع رأسه بالسيف . وأن عليه أن يسجد لأوثان الملك 

+ فأعلن له أنبا كاو أنه لن يترك السيد المسيح ليعبد الأوثان الملعونة . ثم طلب الوالى 
منه أن يتطلع إلى جمال وروعة ' أبولون ' (التمثال) » وكان من ذهب ومُطعّم بأحجار 
كريمة » وكان هدية له من دقلديانوس . 

+ فلما أتوا له به سجد له الوالى اللإستراييه ليان وداه لكل يتطدت بمعسيلة.: 
فظن الوالى أنه سيسجد إليه | 

ا اا 21200 
ملابسه . وأمر بعصره بآلة الهمبازين من الساعة السادسة من النهار ١7(‏ ظهراً) 
حتى الساعة 8 (7 مساء) . فسال دمه . 

+ وأعلن له الجند أنهم تعبوا » وهو لا يتألم أبدا » لأنه ظل يُردد اسم ' يسوع المسيح". 
فأمر بإنزاله . وسؤاله إن كان هذا العذاب الأول يكفيه فيسجد للأوثان ؟! 

+ فأعلن له القديس أن سيده يسوع المسيح يُقوّية . وطلب منه أن يفعل به ما يحلو له. 
فأمر بنقله مع مجموعة من المسيحيين إلى البهنسا . 

+ وهناك تم تعذيبه لرفضه إنكار المسيح ٠‏ فربطوه بين أربعة أوتاد » وضربوه بسياط 
من جلد ليّن » حتى سالت دماؤه كالماء . 

+ وجاء شخص - مولود أعمى - وأخذ من دمه ووضعه على عينيه فأبصر. فصرخت 
الجموع بأنه لا يوجد إله إلا يسوع المسيح . فأمر الوالى بقتل كل من آمن ء وبلغ 
عددهم 0.6٠‏ شهيد » شفاعتهم تكون معنا » آمين . 
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+ وتم حبس القديس أنبا كاو فى سجن إنصنا (بالمنيا) . وفيما كان يصلى خهر له 

إبليس - بشكل ملاك سماوى - وحاول خداعه بقوله : " إن غداً تقف قف أمام الوالى وهو 

يطلق سراحك لو سجّدت لأبولون ٠‏ وبذلك يمكنك أن تعبد الله فى مكان بعيد " 

+ فصلى القديس إلى الله » فسمع صوت الرب يقول له " أنا موجود معك » فأسأل من 

يكلمك '!! فاضطر الشيطان أن يكشف له عن ذاته وقال : " أنا صوخوناسار الشيطان 

ار لذي يضا لتر لزيا بولاالذي الريك ماروا 

+ فقال له القديس اي ' ؟! " فقال له : " أبى الشيطان (إيليس) الذى 

هو أصل الشرور . وأكملّها بأمره "!! 

+ فقال له القديس ' ماذا يفعل إذا لم تنفذ أوامره ؟! " 

+ فقال : ' إذا أرسل أبونا (إيليس) واحداً منا (الشياطين) إلى قديس فإذا لم يقدر أن 

يُضْله » فلا يقدر أن يقف أمامه ٠‏ ويتم تعذيبه بشدة " 

+ فقال له القديس : " ما الذى يفعله (مع الأبرار) ؟! ' . 

+ فقال له الشيطان : ' إن رأينا إنسانآ يصنع إرادة الله » نجعل فى قلبه الشر ء ولا 

ندعه يعمل الخير . وإذا رأينا شخصا يمضى إلى الكنيسة نحاول أن نمنعه " 

وأنصرف عدو الخير خازيا بعدما أطلقه القديس . 

+ ولما أخرج الوالى القديس أنبا كاو من السجن » وطلب منه أن يسجد للآلهة 

(الأوثان) رد عليه بشجاعة وقال : ' هذا شئ لا أفعله ' . 

+ فأمر بإلقائه فى أتون النار » ولكن ملاك الرب أتى وخلصه ا 

وتم قطع رقابهم » ونالوا أكاليل الشهادة . 

+ وبعد ذلك ظهر الرب يسوع للقديس ووعده بالملكوت وأن "كل من يكون فى شدة » 

أو يمر بضائقة (مالية) وسألنى بأسمك , أنا أخلصه منها ' 

+ فحكم الوالى عليه بقطع رأسه » فطلب من الجند وقال ؛ ' اتركونى حتى أُصّلى 

للكنز المملوء حنان ورحمة » سيدى يسوع المسيح » هذا الذى أنا منتظر مدينته 
يفف 
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السمائية أورشليم " 
+ وصلى القديس كاو وقال : ' يا سيدى يسوع المسيح ء الذى قبلّت أنا هذه الأتعاب 
على إسمك القدوس . اسمع صلاتى اليوم » واستجب كل طلباتى " 
+ فسمع صوتاً من السماء يقول : ' كل ما سألته يكون لك وأكثر ' 
ومد القديس عنقه للسياف . وهو فى فرح وتهليل وشكر جزيل على الإكليل . وقطِعّت 
رأسه فى الساعة السادسة من النهار (؟١‏ ظهراً) وجاءت ملائكة النور وحملت روحه 
الطاهرة إلى الفردوس . 

+ وقد نال ثلاثة أكاليل (البتولية + الفقر الاختياري + إكليل الشهادة) . فأخذ المؤمنون 
جسده الطاهر » ووضعوه فى القصر الذى كان يتعبّد فيه » ثم شيدوا كنيسة باسمه » 
ظهرت فيها عدة معجزات » شفاعته تكون معنا » أمين . 


: نياحة القديسة اكسانى‎ ٠ 
كانت من أشراف رومية . وكان والداها غنيين » ولم يكن لهما سواها » أماهى‎ + 
فكانت تأكل من طعام الراهبات . كما داومت على قراءة سير الرامبات وتشتاق أن‎ 
ل‎ 
. شترى لها أبواها حُلى وملابس غالية واختارا لها زوجا من أولاد أمراء رومية‎ 

0 اقترب موعد زفاقها » طلبت من أمها أن تزور أديرة الراهبات قبل زواجها » 
معنت لها : ' 

+ فذهيت إلى البحر وأخذت بعض خُليها ومعها خادمتها » وركبت معها سفينة حتى 
وصلت إلى قبرص » وهناك ألتقت بالأسقف القديس ' إبيفانيوس " » وأطلعته على 


نارف 
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سرّها » فأرسلها إلى الإسكندرية » وغيّرت اسمها إلى " اكسانى " (23121) الذى 
+ وفى الليل ظهر لها القديس بولس - فى رؤيا - وأرشدها إلى مايجب عليها أن 
تفعله. وذهبت إلى البابا ثاوفيلس الإسكندرى ٠‏ فقص شعرها وألبسها رداء الراهبات . 
وباعت كل ما معها من الخُلى والأقمشة » وشيدت بها كنيسة باسم الشهيد اسطفانوس . 
+ وجمع لها القديس ' تاونياس " جماعة من العذارى » وس كنوا بجوار الكنيسة . 
وعاشت القديسة اكسانى فى زهدٍ شديد فى الطعام . مع الجهاد فى الصلاة والصوم . 
ولم تأكل سوى الخبز » وبعض البقول بدون زيت . 

+ وداومت على الجهاد » أكثر من ٠١‏ سنة » ثم مرضت » وقرئبت ساعة رحيلها مسن 
العالم . وفى يوم نياحتهاً » رأى الناس - فى منتصف النهار - صليباً مضيئا أقوى من 
ضوء الشمس وحوله دائرة من النجوم مثل الأكاليل . وظل على ذلك حتى تم دفن 
جسدها الطاهر » صلاتها تكون معنا » آمين . 


| اليوم الثلاثون من شهر طوبة. | 


: شهادة القديسة صوفية وبستيس وهلبيس وأغابى‎ )١( 

+ كانت الأم صوفية ( - حكمة) من جنس كريم بإنطاكية . ورزقت بثلاثشة بنات 
أسمتهن بستيس (إيمان) وهلبيس (رجاء) وأغابى (محبة) . 

+ وفى رومية علمتهن عبادة الله وتعاليم الكنيسة » منذ صغرّهن!" . 

+ وكان عمر الإبنة الكبرى ١7‏ سنة » والثانية ١١‏ سنة » والصغرى 1 سنوات . 


)١(‏ الأم الحكيمة تسمى أبناءها بأسماء ذات معنى روحياً أو باسم قديسين ليتمتلوا بهم » وكذلك 
تعليمهم منذ الصغر فى حضن الكنيسة وممارسة عباداتها ووسائط نعمتها فيشبون عليها ويتمسكون 
بها » فتكون معينة لهم فى ضيقاتهم » وفى مستقبل حياتهم . 
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+ وأقام عدو الخير الحرب » كما هو متوقع لكل مؤمن ٠‏ فس مع بهن الإمبراطور 

الوثنى هدريان فأرسل فى استدعائهن . فتم جرّهن من شعورهن إلى قصره . 

+ ووعظتهن أمهن لكى يصبرن ويثبتن على الإيمان المسيحى » ليصرن عرائس 

للمسيح فى عالم المجد . 

+ فطلب الشرير من الإبنة الكبرى أن تسجد لأبولون » وهو يُزوجها لأحد عظماء 

مملكته فرفضت بالطبع . فأمر بضربها بالمطارق وقطع ثدييها » ثم إلقائها فى وعاء 

به زفت مغلى » فحفظها الله » ودّهيش الحاضرون ومجِدُوا الله . ثم قطعت رأسها 

ونالت إكليلهاء وأخذت أمها جسدها الطاهر . 

+ ثم ضربوا أختها ' هلبيس ' بشدة » وألقَوُها فى الزفت المغلّى » ثم أصعدوها منهء 

ولحقت بأختها بقطع رأسها . وأخذت أمها جسدها . 

+ وكانت الأم خائفة على ابنتها الصغرى » فكانت تشدذها ٠فلما‏ أمر الشرير بأن 

تعصر في الهمبازين » كانت تستغيث تستغيث بالسيد المسيح لكى يقورّيها ويعطيها الصبر . 

فأرسل الرب ملاكه وكسر آلة الهمبازين . فأمر الإمبراطور بأن تتطرح فى أتون 

النارء فرشمت علامة الصليب على وجهها » وطرحت نفسها فى الأتون . 

+ فأبصر الحاضرون أن هناك ٠‏ رجال (ملائكة) بثياب بيضاء وهم حول العذراء 

الصغيرة » وصار الأتون كالندى البارد . فاندهش الحاضرون » وآمنوا بالمسيح ونالوا 

أكاليلهم فورا . 

+ دن انايو لع راان رف ني . فأخذت أمها الأجساد الثلائة 

الطاهرة ودفنتها خارج رومية » وطلبت من الرب - بشفاعتهن - أن تلحق بهن . 

+ فاستجاب الرب لها وتنيّحت . وقام المؤمنون بتكفينها ووضعها بجانب بناتها 

الشهيدات . بركة شفاعتهن تكون معنا » آمين . 

+ أما الإمبراطور هدريان فقد أصابه المرض بالعينيين وفقد بصره ء وأكل الدود 

جسده وهو حى » وأنتقم الله منه لظلمه وقسوته فى التعامّل مع العذارى الحكيمات . 
ف 
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: نياحة القديس أنبا بلامون السائح‎ )١( 

+ كان سائحاً بالجبل الشرقى (شرق النيل بالصعيد) » وقد حاربه إيليس اذك متسدرة 
حمل شغل يديه وذهب ليبيعه فى الريف ٠‏ فأتاهه فى الجبل » وظل القديس أس بوعاً لا 
يعلم أين يمضى. وقارب على المزك من الجوع والملان +.واتطرع على الأرضن ٠:‏ 
+ قلما علم القديس بحرب إيليس صرخ إلى الرب طالباً أن يُعينه . فسمع صوتاً يقول: 
" لا تخف ء فإن العدو لن يق عليك . وقم وسر فى اتجاه قبلى (جنوبى) قليلاً . وستجد 
راهباً شيخاً قديساً اسمه ' تلاصون ' . وهو يتعبّد فى حصن. فأعلِمُه بما جرى لك من 
حرب ' . فسار وهو يتلو مزاميره ٠.‏ 

+ ولم يفتر عن الصلاة » حتى هداه الله إلى موضع القديس ' تلاصون ' . ففرح بلقائه 
وصليا معا » وجلسا يتحدثان بعظائم الله. وتعجب القديس كيف وصل إليه فى هذه 
البرية الواسعة !!. 

+ وطلب أنبا بلامون بدموع أن يصلى من أجله ٠‏ لأنه صنع خطية فى صباه فعزاه 
وعرّفه برحمة الله لكل التائبين » وصلى له وقال " يا ابنى » الرب يغفر لى ولك ' 

+ وأرسل الرب لهما طعاماً وأكلا معا ٠‏ ومضى القديس بلامون إلى مكان عبادته » 
وجاهد فى النسك طول حياته » وبصلوات وسهر ليل نهار » حتى نال موهبة الشفاء 
من الله (كدليل على قبول توبته) . ٍ 

+ وكانت الوحوش تأتى إليه وتللحس قدمّيه » وكان جسده غريانا » وقد طال شعره 
وغطى كل جسمه . 

+ وكان يصوم أسبوعاً أسبوعاً » ولا يفطر سوى يومى السبت والأحد » بنصف خبزة 
كان يرسلها الله له مع غراب (مثل إيليا النبى والقديس بولا أول السواح) . وكان 
أحياناً يأكل من عُشب الجبل . 

+ وكان حنوناً » فقد كان ينزل من مكانه ويمضى لزيسارة المسجونين والأيتام 
والأرامل» ويساعد الغرباء من تعب تعب يديه » وصنع معجزات كثيرة » وتنيّح بسلام . 
بركة صلواته تكون معنا ء» آمين . 5 5 ى 


يضف 
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1 اليوم الأول من شهر أمشير 


: تذكار المجمع المسكونى الثانى بالقسطنطينية‎ )١( 
من الآباء برئاسة البابا ' تيموثاوس ' الإسكندرى » لمحاكمة‎ ١6١ اجتمع بها‎ + 
!! 'مقدونيوس ' بطريرك القسطنطينية الذى زعم أن الروح القدس مخلوق‎ 
ومحاكمة ' سابيليوس ' أسقف لونية (أبوللونيا فى ليبيا)") الذى زعم بأن الثالوث‎ + 
!! القدوس ' الآب والأبن والروح القدس ' أقنوم واحد‎ 
ومحاكمة " أبوليناريوس ' الذى زعم بأن الأبن لم يتحد إلا بجسد حيوانى خال من‎ + 
!! النفس (الروح) الناطقة والعاملة » وأن اللاهوت حل محل النفس والعقل‎ 
وتمت مناقشتهم فى فساد معتقداتهم » وأصرٌوا - بكبرياء - على التسسك بهاء‎ + 
:. فخرمهم المجمع‎ 
وأضاف آباء المجمع إلى قانون الإيمان النيقوى (7م) عبارة " نعم نؤمن بالروح‎ + 
القدس , الرب المّحيئ المنبثق من الآب ..الخ " . ووضعوا عدة قوانين مستخدمة إلى‎ 
. الآن (فى عصر الكاتب)‎ 
للعالم (حسب التقويم العبرى » وتوافق‎ 581١ وكان اجتماع هؤلاء الآباء سنة‎ + 
م).‎ 
: تذكار تكريس أول كنيسة باسم القديس بطرس خاتم الشهداء‎ )١( 
» ويسمى البابا بطرس " يارومارتيروس "7 (و0تكتقد-مءه:) أى خاتم الشهداء‎ + 
. واستشهد خارج أسوار الإسكندرية فى آخر حكم دقلديانوس الكافر‎ 


)١(‏ راجع سيرته فى كتابنا ' تاريخ كنيسة الخمس المدن الغربية ' (طبعة مطرانية البحيرة 
وبنتابوليس (1185) . 
)١(‏ البابا بطرس البطريرك )"١1-17207(!/‏ طلب من الرب أن يكون استشهاده آخر عصر 
الاضطهاد (فى عصر دقلديانوس الكافر) ؛ وهو ماحدث بالفعل ٠‏ عندما صارت المسيحية ديافة 
رسمية سئة 7١7‏ م وتوقف الاضطهاد , وتم إخراج المعترفين من السجون . 

"4 
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+ فلما تولى الإمبراطور قسطنطين الكبير » هُديت البرابى (المعابد الوثئية فى 

الإمبراطورية الرومانية) وبُنيّت كنائس بالإسكندرية » ومنها كنيسة غربى المدينة » 

وحملت اسم البابا بطرس ء. وظلت قائمة خلال العصر العربى ؛ حتى تهدمت 

واندثرت. بركة شفاعته تكون معنا » آمين . 

(*) شهادة القديس أنبا أباديون : ظ 

+ رسمه البابا القدبيس بطرس خاتم الشهداء » وفرح به شعبه » وكان يعظهم ويُعلمهم . 

وكان له ابن اسمه " فيلبس " علمّه الحكمة والطب » وكان بالمدينة (إنصنا) رجل 
ظيم يُدعى " هركلامون ' وكان له ابن يُسمّى ' كالتوس " نشأ فى العلم ومخافة الله 

وتصادق مع فيلبس ابن الأسقفء وتعلم منه الطب . 

+ وكان الإثنان يطوفان على المرضى ويعالجونهم بدون أجر (مجاناً) . 

+ وأحبهما الوالى ' أريانوس " وتزوج أخت القديس كالتوس . وتم الزواج بمعرفة 

الأسقف ' أنبا أباديون ' » الذى رسم ' كالتوس ' كاهنا » وتنبأ له بأنه سيستشهد على يد 

أريانوس (زوج أخته) وهو ماحدث بالفعل . 

+ فقد طلب دقلديانوس الكافر "أريانوس" فسافر إليه » وأعطاه منشورا بعبادة الأوثان » 

وبدأ تنفيذه بشدة » ولم يكن يشفق على شيخ ولا على سيدة ولا على طفل مؤمن . 

+ ووصل أريانوس إلى إنصنا (بالمنيا) وبدأ فى الاضطهاد » فاختفت زوجته » وأمر 

بإحضار القديس أباديون » وطلب منه إحضار كل المسيحيين من شعبه »'ليسجدوا 

لمعبودات (أوثان) الإمبراطور الكافر .0 

+ فوتبخه الأسقف على كفره . وقال له القديس بشجاعة : ' لقد مضيت من عندنا وأنت 

صديق ٠‏ ورجعت (من عند دقلديانوس) وأنت عدو . لقد ذهّبت عنا وأنت إنسان 

ورجعت وحشاً جباراً ' . 

+ ثم سخر منه وقال : '" إحرص على الأوثان حتى لا يسرقها أحد منك ويبيعها ' !!. 


الخرض 
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+ ثم جمع الأسقف شعبه ووعظهم وأعلمهم بأنه سيسعى للاستشهاد . فصمم الكل على 
الذهاب معه » حيث اعترفوا بالمسيح أمام أريانوس . فأمر بقطع رؤوسهم . شفاعتهم 
تكون معنا » آمين . ٠‏ 

+ ثم تقدم الأسقف بشجاعة إلى أريانوسء وأعلمه بأنه يطيع 'أكربيلا” (أغربيطا) 
(دقلديانوس) الذى أخبره عنه الأسقف أنبا بسادة بأنه كان راعياً للغنم وكان مُختل 
العكل: ش 

+ فطلب منه أريانوس أن يصحبه إلى الأسقف أنبا بسادة . وكان يقتل كل من يقابله 
خلال تنقله فى جنوب الصعيد » ثم عاد به إلى إنصنا وحبسه فى حُجرة مظلمة لمسدة 
خمسة أيام » .ف ابراه قصتلي له ول يمرم عليه مقس عتان مسسمار | : 

+ وقال له أريانوس : ' إننى أفعل بك مثل سيدك " . وفيما كان القديس مصلوبا » 
جاءت حمامتان ووقفتا على الصليب . ثم ظهر .له الرب يسوع ٠‏ فتساقطت المسامير 
من جسده مثل شجرة تين تلقى بأوراقها على الأرض !! . 

+ ووعده الرب يسوع بملكوت السموات وقال : ' إنني أفرتج عن كرب كل مسن 
يدعونى باسمك , والذى يرفع القربان يوم شهادتك ٠‏ أو يصنع صدقة - مع المساكين - 
باسمك » : أعوضهم فى ملكوتى ' 

+ ولما سمع أن القديس قد خَلْصَّ من الصلب - بمعونة الرب بد لبن تلع رامنة . فنال 
إكليله . شفاعته تكون معنا » آمين ٠‏ 


١ نياحة القديس لونجينوس رئيس دير الزجاج‎ )١( 
كان هذا القديس راهباً بدير فى كيليكنية يليكني كيليكنية (يآسيا الصغزى ) مع أبيه الراهب المحب‎ + 


)١(‏ كان هذا الدير يسمى دير ' هناتون ' (50:#ممهةة) . وكان عامراً بالرهبان . وكان يقسع فى 
جنوب غربى الإسكندرية » وقد خر'به الفرس . خلال هجومهم على مصرء ة في أوائل القرن السابع» 
وتوجد خرائبه للآن » وجارى إصلاحه وتعميره . 

لمن 
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للمسيح والهارب من المجد الباطل . 

ا ا ا ا 
الشام » حيث أقام فى كنيسة » وت تمت على أيديهما آيات كثيرة . 

+ فطلب لونجينوس من أبيه أن يأتى لمصر . فوصل إلى دير الزجاج » فقبلوه بفرح » 
وأقام بالدير إلى أن تنيّح بح أب الدير . فجعلوه قمصاً للدير » وبعد قليل جاءه 'لوكيانوس'. 
+ وكان يعملان فى صناعة قلوع المراكب لكى يقتاتا من صنعة أيديّهما . ثم تنيّح والده 
بسلام . صلاته تكون معنا » أمين . 


+ وفى أيام الإمبراطور مرقيان ٠»‏ الذى ناصر الخلقيدونيين » جاء رسله إلى دير 
الزجاج ومعهم نسخاً من قرارات المجمع المشئوم . فأعطوها للقديس لونجينوس . 

+ فقال لهم : " لا أستطيع أن أفعل شيئاً بدون مشورة آبائى » فتعالوا معى لكى 
نستشيرهم ' . فأدخلهم إلى المغارة التى ترقد فيها أجساد رؤساء الدير السابقين . 
وخاطبهم القديس لونجينوس : ' يا أبائى » لا تقولوا إنكم قد رقدتم واسترحتم . هوذا قد 
أتوا بهذا الخط (كتاب مرقيان) متضمناً الإيمان بالطبيعتين (للسيد المسيح) » فهل تأذنوا 
لى أن أوقع عليه ؟ أم لا ؟! ' . 

+ فخرج صوت من عظامهم - وكان كل الموجودين يسمعونه - وقال : " لا تقبل 
طومس لاون(" » ولا تقبل (آراء) مجمع خليقدونية . والآن أسرع وأبعد هذا الطمومس 
(الرسالة) عنا لتلا ينجسنا ' !! . 

+ ووقع على رسل الإمبراطور خوف ورعدة » وقرروا عدم العودة إليه » بل ترهبوا 
وعاشوا فى الدير إلى ساعة نياحتهم . 

+ أما القديس لونجينوس ٠‏ فقد تنيّح بشيبة صالحة » بركة صلاته تكون معنا » آمين . 


)١(‏ طومس لاون : ( 1,60 5ا1) هو رسالة العاهل الروماني ' ليو ' النى تضمن أفكقاراً عن 
طبيعتّى المسيح ٠‏ أقرب إلى النسطورية ٠‏ وقد رفضتها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية . 
25" 
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: نياحة القديس أنبا بولا أول المنواح‎ )٠( 
. كان رجل مسيحى غنى بالإسكندرية » وقد رزقه الله بولدين : بطرس وبولس‎ + 
ولما تنيّح وشرّعا فى قسمة ميراث أبيهما » حدث خلاف بينهما ء إذ أراد الأكبر أن‎ 
. يأخذ أكثر!') من نصيبه !! فقرر الذهاب للحاكم‎ 
وبينما كنا يسيران فى الطريق للحاكم - ليسم الميراث بينهما - وجدا أناساً يحملون‎ + 
ميت فى موكب مهيب . فسأل القديس بولس (بولا) عنه » فأعلمه أحدهم أنه كان رجلا‎ 
.!! غنياً جداً فى المال وفقيراً فى النعمة » ولم تفارقه خطاياه » بل أخذها معه‎ 
ثم أضاف الرجل قائلاً : ' ومات فى خطاياه » وأما نحن - ياولدى - فيلزمنا أن‎ + 
. تُحاسب أنفسنا » ونكنز لنا كنوزاً فى أورشليم السمائية (بالأعمال الخيرية)‎ 
فلما سمع الأنبا بولا هذا الكلام » فكر فيه بحكمة روحية عالية » وطلب من أخيه أن‎ + 
. حيث أختفى عنه فى المدينة‎ ٠ يعود به إلى البيت‎ 
» وندم لأنه تسبب فى ضياع أخيه بس بب محبته للمال‎ ٠ فحزن عليه أخوه بشدة‎ + 
ومزق ثيابه وظل يبكى . أما القديس بولا ء فقد وجد قبراً (وكان كالحُجرة) وأقام فيه‎ 
. ويبكى على خطاياه‎ ٠ ثلاثة أيام يصلى‎ 
فأرسل الله له ملاكاً نقله إلى موضع به عين ماء (بالصحراء الشرقية) مسع مغارة‎ + 
للوحوش » فعاش فيها . ولما تهّرأ رداءه صنع له ثوب ليف (من نخلة كانت هناك)‎ 
سنة) .0 ش‎ 6٠٠١ ولبسه() وظل يتعبّد وحده (لمدة‎ 


» تذكر روايات أخرى كثيرة أن بطرس كان زوجاً لأخته (ولم يكن أخوه) . وكان وثنياً وطماعاً‎ )١( 
وقد هدد الشاب بولا (داددم) بأن يُعلن للحاكم أنه مسيحى . فهرب وترك له كل ثروته » كما قيسل‎ 
: إنهما كانا فى طيبة (الأقصر) وليس فى الإسكندرية (راجع كتابنا : " بستان القديسين ' » وكتابنا‎ 
» قديسو مصر' » وكتابنا : ' القديسون المصريون " وكتابنا : ' الخريدة النفيسة فى تاريخ الكنيسة‎ ' 
. للأنبا إسيذورس » طبعة مكتبة المحبة)‎ 
. تذكر بعض مصادر أن هذا آلمكان كان يختبئ به اللصوص مذ أيام الملكة كليوبترا‎ )١( 

52" 


5.0010 الا35ع16-1أم 60 


+ وفى أيام البابا أثناسيوس الرسولى ثار الجدل بين الرهبان عن أول من سكن 

البرارى . وظنوا أنهم هم أول من سكنها ٠‏ وقال آخرون إنه هو يوحنا المعمدان » 

وقال غيرهم أنه هو القديس ' أنطونيوس ' , الذى سمع صوتاً من السماء بأن فى 

الصحراء (الشرقية) ناسكاً يفوق الكل . فطلب القديس أنطونيوس أن يراه . 

+ وسار القديس فى البرية (الشرقية) حيث وجد وادياً . فرأى شيطاناً » أعلن للقديس 

أن الناس كانت تعبد الشياطين (فى العصر الوثنى) وأن الله نفى الشياطين إلى البرارى 

الخربة إلى يوم الدين ٠‏ 

ثم سار القديس أنلونيوس نحو نصف يوم آخر ؛ حتى ظهر له شيطان أخسر فسى 

شكل وحش يُدعى كيطوراس ( القنطورس فى الأساطير القديمة ) » ومنظره مخيفف 

جداً » ولكن القديس سأله عن مكان رجل الله » فقال له : ' لا تسأل الموتى عن 

الأحياء"!! وأختفى عدو الخير مثل شعلة نار تخمّد . 

+ وظل القديس ماشياً على قدمّيه حتى الغروب ٠‏ فأبصر أثر إنسان » فوصل إليه » 

فوجده داخل المغارة » وكان يرنم المزامير ثم قرأ الإنجيل . وأنتظر أنبا أنطونيوس 

حتى إنتهى الأنبا بولا من صلاته , ثم أخذ حجراً ودق به على باب المغارة » فأسرع 

القديس ووضع حجراً كبيرا خلف الباب . 

+ فقال القديس أنطونيوس : " طلبت فأعطى لى ٠‏ سألت فوجدت » قرعت فسيّفتح لى ' 

فأجابه الأنبا بولا من داخل : ' يجب على السائل ألا يقلق فى تلك الأمور التى يمضى 

إليها " (أى يجب الصبر ء حتى يتم الأمر فى حينه الحسن) . 

+ ولما سأله الأنبا أنطونيوس عن اسمه . فقال له : ' إن كنت لا تعرف إسمى » فلماذا 
مشيت كل هذا (المشوار) فى البرية ؟ ". 

+ فأرشد الرب قلب القديس أنطونيوس وقال له ' لقد استحقيت أن أرى بولس الثانى"!! 

مله سو رولا عن اققكر ز لحرقة . ك قل الها لها انطو ورين ؟ ' هل هذا 

الأسكيم (الرهبنة) يكثر على الأرض أم لا ؟ ' فابتسم الطوباوى ثم تنهد وقال : ' هذه 
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البرارى تَعمّر مثل أبراج الحمام . ثم يأتى جيل غير مطيع , فيُغضيب الرب وتخرٌب 
(الأديرة) » لكن تذكار القديسين لا ينقطع ٠‏ بل ستمضى إلى الجبال دفعة أخرى . وتنبأ 
بحدوث استشهاد » والبعض سيذهبون إلى العالم وآخرون سيفرون إلى الجبال - بسبب 
الاضطهاد - من قوم قليلى الحكمة . 
+ ثم جاء غراب وألقى خبزة أمام باب المغارة . وأعلن الأنبا بولا أن له 8٠١‏ سنة 
يأتى له الغراب بنصف خبزة يومياً . فأكلا وسبّحا الله طول الليل حتى الصباح . 
+ ولما سأله الأنبا أنطونيوس عن كيفية التناول من السر الأقدس ٠‏ أعلمه القديس بأن 
ملاك الرب كان يأتيه فى يومئّ السبت والأحد ويناوله !! . 
+ ثم طلب الأنبا بولا من القديس أنطونيوس أن يذهب ويُحضير الكلّة التى وهيها له 
البابا أثناسيوس الرسولى ٠‏ لكى يكفنه بها » لأن زمانه قد أقترب . ولما بكى القديس 
أنطونيوس وقال له إنه لم يشبع منه » طلب منه يُسرع ويأتى قبل أن تأتى الملائكة 
(لتأخذ روحه) . 
+ وظل الأنبا أنطونيوس يسير لمدة يومين ليلاً ونهارا حتى وصل إلى مكانه . وكان 
عنده شيخ يُسمى ' ابراهام " أعلن له أن له ستة أيام يبحث عنه . ولم يجده ثم أخذ 
الخُلّة. فطلب منه هذا الراهب أن يأتى معه فلم يقبل . ْ 
+ وفى الطريق رأى الملائكة تفرح وتسبح وتحمل روح القديس بولا للسيد المسيح . 
ولما وصل إلى مغارته وجده ساجدا ويداه مبسوطتان مثل الصليب » ولم يسمع له 
صوتا . ثم بسط الحلة وكفنه » وصلى عليه . 
+ وأخذ يفكر كيف يحفر الصخر ء وإذا بأسدين يدخلان المغارة » وسجدا أمام جبسد 
القديس بولا وقبلاه !! ثم وجههما القديس لحفر قبر ‏ ثم سجدا وخرجا . وأخذ ثوبه 
الليف معه » ووضع علامة على المغارة . ٠‏ 
+ ثم أسرع وأخبر القديس البابا أثناسيوس بكل ما حدث ٠‏ فأخذ ثوب أنبا بولا . وكان 
يلبسه " مرات فى السنة (فى عيد الغطاس + عيد القيامة + وعيد الصعود) . 
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+ ثم أرسل البابا الأنبا أنطونيوس مع بعض الرجال لكي . يأتوا بجسد القديس بولاء 
ليدفنه بجوار جسد القديس مارمرقس الرسول » فلم يعثروا عليه !!. 

+ وظهر القديس بولا فى رؤيا للبابا بأن يُرجِع الرجال لأنه ليست إرادة الله أن يرى 
أحد جسده . فأرسل البابا شخصا يُدعى ' اولوجيوس " لكى يتتبع أثر مركبة الأنبا 
أنطونيوس مع الرجال وأرجعهم إلى الإسكندرية . وكتب البابا سيرته » وكانت تقفراً 
على طالبى الرهبنة . ظ 

+ ويذكر قداسة البابا أثناسيوس أن صبياً يُدعى ' آلاديس ' مرض ومات » فوضع 
عليه البابا ثوب الليف الخاص بالأنبا بولا فقام » وقد شهد بذلك أيضاً أس قف يُدعى 
إسينورس وكاهن يُدعى أتطونى » بركة صلوات الجميع تكون معنا ٠‏ آمين . 


: نياحة أنبا يعقوب الراهب التائب‎ )١( 
سنة ء‎ ١6 كان زاهدا فى العالم منذ صغره . وسكن فى بعض المغارات لمدة‎ + 
. قضاها فى صوم وصلاة ونسك شديد . فحاربه إيليس بشدة‎ 
فوبخها بشدة » وذكرّما بنار‎ ٠ فقد أرسل إليه إمرأة زانية أرادت أن يتدنس معها‎ + 
. جهنم » فتابت عن شرها‎ 
وذات يوم دخل الروح النجس فى جسد بنت أحد أكابر مدينة . ولم يقدر أحد أن‎ + 
يشفيها » فأخذها إليه . فخرج منها الروح الشرير . ولما خشى عليها أبوها أن يعاودها‎ 
. الشيطان تركها عند القديس مع أخيها الصبى الصغير‎ 
وشدد إيليس الحرب على أنبا يعقوب فسقط معها فى الدنس . ولما خشى أن ينكشف‎ + 
أمره ويقتلونه » قام وقتلها هى والصبى !! ثم ألقى إبليس فى قلبه روح اليأس من‎ 
. !! الخلاص‎ 
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+ فقام لكى يذهب إلى العالم » فتحنن الله عليه » لأنه لا يشاء موت الخاطئ ٠‏ والتقى 
مع راهب قديس . ولما رآه كثيباً » عرّفه بكل ما حدث من دنس وقتل . فشجعه على 
التوبة » وفرض عليه أصواماً وصلوات كثيرة . 

+ فمضى إلى مقبرة وحبس نفسه فيها » وزاد من جهاده الروحى وأكل النبات . 

+ وحدث أن تعرضت المدينة القريبة منه إلى غلاء شديد » فأوحى الله إلى أسقفها أن 
الغلاء لن يزول إلا إذا صلى الراهب الحبيس فى القبر . 

+ فأخذ الأسقف بعض شعبه ومضى إليه » فأعلن لهم أنه خاطئ » ولكنه أطاع وصلى 
حتى أنه لم يكد ينتهى من صلاته حتى أمطرت السماء مطراً غزيراً » فوثئق أن 
صلاته قد قبلت . وتنيّح بشيخوخة صالحة وبسيرة مرضية. صلاته تكون معناء آمين. 
(؟) نياحة القديس هدرا السائح : 

+ ترهّب بحاجر بنهدب فى بلادنا (لأن الكاتب صعيدى) قبل (استشهاد الأنبا بمطرس 
الكبير خاتم الشهداء سنة ”١١‏ م) . 

+ وكان المكان مُوحشاً وملئ بعظام الأموات وجميع الحشرات ٠‏ لأنه كان مقابر 
قديمة. وسكن هناك القديس لاشتياقه للوحدة والهدوء . ش 

+ وقد أقام ميتاً بصلاته إلى الله . فقد ذهب إليه رجل ناسك وفاضل يُدعَى "أنبا يهوذا' 
وكان بسيطاً » ومع اتضاعه لكنه لم يكن يؤمن بقيامة الأجساد للدينونة !1 
+ فلما جاء لزيارة أنبا هدرا سأله : " هل هذه العظام ستقوم ' فأجابه قائلاً :' أنت أعلم 
يا أبى'. فعرف من إجابته أن فى قلبه شكا فى هذا الأمر . فقام القديس هدرا وغطلى 
هيكلاً عظييباً لميت قديم بردائه » ودخل وجلس مع ضيفه . 

+ ثم تظاهر القديس بأنه قد نسى رداءه » فأرسل أنبا يهوذا ليأتى له به » فقام الميست 
الممُغطى به . وأمسك بيده » كمن يريد أن يشفى . فصرخ أنبا يهوذا . فجاءه القديس 
هدرا.ووبخه على ضعف إمانه بالأبدية » وأكد له أن قيامة السيد المسيح من بين 
الأموات ٠»‏ هي عربون للقيامة العامة للدينونة . 
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+ وكان بالقرب من القديس بعض أناس وثنيين » شاهدوا بالليل ناراً - فى البرية - 
فظنوا أن القدبيس هدرا يسرق من غنمهم ويذبحها ويشويها بهذه النار ليلا . فجاعوا 
ونظروا من فوق السور » فالتصقت أيديهم بالحائط . وصرخوا طالبين أن يسامحهم . 
واعترفوا بجهلهم وعدم إيمانهم . فصلى لهم ء فأطلقهم الله » وآمنوا به . 

+ وكانت هناك إمرأة أرملة وثنية ساذجة ولها ابن » وتم القبض عليه وأرسلوه للوالى 
كلص ٠‏ وكانت حزينة جداً بسببه » لأنه سيموت من الحكم عليه . 

+ فأشار عليها البعض للذهاب للأنبا هدرا السائح وهى حزينة وباكية . فطلب منها أن 
تمضى وتطلب الرب يسوع وهو يخلّص لها ولدها من يد الوالى . فظلت الأرملة 
تصرخ وهى تسير وتقول : ' أين هو يسوع لكى يُخلّص لى ولدى ؟" !! 

+ فتحنن عليها الرب » وظهر لها » وأعلن لها عن ذاته . وقام بتخليص إبنها من يد 
الوالى . ورأت السيد المسيح وهو يأمر الوالى بتركه لأمه . 

+ وظل القديس هدرا مجاهداً . وفى أواخر أيامه شعر بآلام شديدة بالرأس » ولكنه لم 
يتّوقف عن الجهاد والنسك . وأعطاه الله موهبة شفاء المرضى . وظل صابراً مكل 
أيوب الصّديق » ثم رقد بسلام . صلاته تكون معنا » آمين . 


: شهادة القديس أغابوؤس الرسول‎ )١( 
كان من بين الرسل السبعين الذين بعثهم الرب يسوع للخدمة » وقد امتلاً بالروح‎ + 
وقد تنبأ للقديس بولس بما سيحدث له من‎ ٠» القدس مع باقى الرسل يوم الخمسين‎ 
. . وهو ماحدث بالفعل‎ )١1١-٠١١ : 7١ اضطهاد من اليهود فى أورشليم (أع‎ 
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+ وقد بشر مع الرسل فى عدة بلاد لليهود ولليونانيين » وقد قبض عليه اليهود 
وضربوه بشدةء ثم ربطوا فى عنقه حبلاً وجروه خارج أورش ليم حيث رجموه 
بالحجارة إلى أن أسلم روحه ونال إكليله » شفاعته تكون معنا » آمين . 

+ وفى أثناء ذلك حل عليه نور من السماء كمثل عمود على جسده ٠‏ ونظره كثيرون » 
وشهدت إمرأة يهودية كانت موجودة بأنه كان بارا » وأعلنت إيمانها بالمسيح فرجموها 
أيضاً » ونالت إكليلها » ودفنت معه فى مقبرته » بركة شفاعتهما تكون معنا » آمين . 
)١(‏ تذكار القديس أوخاريستوس وزوجته : 

+ كان فى البرية شيخان سائحان يعيشان فى مغارة » ويأكلان الخبز فقط . وكانا 
يمارسان عبادات ونسكاً شديداً » حتى استحقا أن ينظرا رؤى روحية عظيمة » ولكن 
عدو الخير وضع فى قلبيهما أنه ليس فى العالم من يُشْبُّههما فى حياة القداسة . 

+ فأرسل لهما الرب ملاكه ٠‏ وأعلن لهما أنهما لم يبلغا بعد إلى الدرجة الروحية 
العظيمة ٠‏ التى وصل إليها أوخاريستوس راعى الغنم وزوجته مريم » اللذان يس كنان 
فى قرية معينة (أرشدهما إلى عنوانها) . 

+ فلما سافرا وإلتقيا معهما فى بيتهما أعلن لهما هذا الرجل باتضاع أنه رجل خاطئ » 
وأنه وزوجته قد عاشا معاً فى بتولية كأخوة » وانهما يظلان صائمين إلى المساء طول 
عمرهما ٠‏ وأن ما يحصل عليه الزوج يوزع أغلبه على المساكين ويكتفقيان بالخبز 
فقطء وأنهما يقضيان الليل كله فى الصلاة . 

+ وصلى القديسان مع هذه الأسرة المباركة ثم انصرفا بعد أخذ الدرس الروحى 
المناسب() ء ورفضا أن يأخذا مالاً ولا طعاماً » وعادا إلى البرية يمارسان الجهاد 
أضعاقاً - باتضاع حقيقى - إلى ساعة نياحتهما » صلوات الجميع تكون معنا ٠‏ آمين . 


)١(‏ توضح هذه السيرة أنه ليس الرهبان وحدهم فقط الذين ينمون فى حياة النعمة » بل فى العالم 
أيضا مؤمنون علمانيون كثيرون يجاهدون - فى الخفاء - ويعرف الله محبتهم ونقاوة سبيرتهم ٠‏ 
وأعمالهم الصالحة . ويجازيهم حسب درجة جهادهم الروحى فى ملكوته الأبدى . 
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: )178-١55( ٠١ / نياحة البابا أغربينوس الإسكندرى‎ )١( 

+ كان قسأ قديساً بتولاً بالإسكندرية » وبعد نياحة البابا كلاديانو اختير هذا القديس من 
شعب المدينة » وجلس على الكرسى المرقسى . 

+ وقد اهتم برعاية شعبه وتعليمهم » وعاش على حياة الكفاف . فلم يقن ذهباً ولا 
فضة» وكان يأكل ما يسد رمقه » ويستر جسده من البرد والحر » ومداوما علي القراءة 
والتعليم والسهر فى الصلاة » فأكمل فى الجهاد ١7‏ سنة » وتنيّح بسلام . صلاته تكون 
معنا » أمين . 

: نياحة القديس أنبا بشاى (بطرس)‎ )١( 

+ كان من قرية ' بابصونة ' التابعة لأخميم » وكان راعياً للغنم . فلما اشتاق إلى حياة 
التكريس الكامل ٠‏ ترك كل شئ وحمل صليبه وتبع المسيح . 

+ ولما صعد إلى الجبل قابل الأنبا بيبجول (خال القديس أنبا شنودة رئيس المتوحدين) 
وسكن معه فى جبل أدريبة » وعاش فى صوم دائم وصلاة بلا كلل ولا ملل » وسهر 
طول الليل . وعانى من حروب الشيطان بشدة » ولكن الرب كان يُخلّصه منها . 

+ وفى تلك الفترة صعد القديس شنودة عند خاله أنبا بيجول » وكان لم يزل فى سن 
السابعة") وأشار ملاك الرب بأن يُلبسه خاله إسكيم الرهبنة . 

+ وعاش أنبا بيشاى مع أنبا بيجول والصبى شنودة فى الجيل » وبنوا كنيسة باسم 
العذراء » ومساكن (قلالى) لهم » وهى موجودة هناك إلى هذا اليوم (عصر الكاتب) . 
+ وقام الثلاثة بزيارة القديس يحنس القصير بجبال أسيوط ثلاث مرات . وكان الثلاقشة 
مداومهين على العبادة مع » كالخيط المثلوث الذى لا ينقطع بسهولة » كما قال سليمان 


)١(‏ وفى مصادر قديمة فى سن التاسعة (راجع مخطوط سيرته » من إعدادنا ونشر مكتبة 
مارجرجس بشبرا مصر) . 
اح 
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الحكيم (جا 35 ). 

+ ولما أكمل أنبا بشاى جهاده » تتيّح بسلام » فكفنه القديس أنبا شنودة (رئيس 
المتوحدين) ودفنه فى ديره وكتب سيرته » وظهرت من جسده معجزات كثيرة » بركة 
صلواته تكون معنا » أمين . 


ٍ : تذكار القديس أبوليدس الرومانى‎ )١( 
وكان مداوما على تعليم الرعية‎ ٠ وكان رجلاً فاضلاً » فاختير للكرسى الرومانى‎ + 
٠ وحراستها من الأفكار الوثنية الشيطانية‎ 

+ قلما سمع (بلغ خبره) الملك الكافر كلوديوس » قبض عليه وضريه بشدة » ثم ربط 
رجليه بحجر ثقيل وألقاه فى البحر المالح (المتوسط) . فتنيّح . وفي اليوم التالى طاف 
جسده مع الحجر المربوط في رجليه » فأخذه المؤمنون وكفنوه . وشاع خبر العثور 
عليه فى رومية وما حولها » فأراد الملك التمثيل به ٠‏ فتم إخفاؤه . 

+ وقد ترك هذا القديس تعاليماً عن العقائد » 8 قانونا . بركة صلواته تكون معنا ء 
أآمين . 

(؟) نياحة القديس أنبا زانوفيوس : 

+ كان قد نما فى النعمة والجهاد الروحي ٠‏ وسعى لخلاص نفوس كثيرة » وأقام لهم 
ديراً . وكان يُعَلم رهبانه أن يجعلوا مخافة الله فى قلوبهم . 
+ كما طلبت منه بعض النسوة إنشاء دير لهن تحت إشرافه فاعتفي : ولكنه سمع 
صوت الرب يقول له : " إن الرجال والنساء كلهم سواء ء ومقبولين لدى الله ' . 
+ وفعلاً أقام لهن ديرا وعيّن لهن رئيسة . وبعد جهاد طويل رقد فى الرب ٠‏ ودفنوه 
فى ديره » وجرت منه آيات كثيرة » صلواته تكون معنا » آمين . 

الى 
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: شهادة القديس أبوقير (أباكير) ويوحنا وثلاثة عذارى وأمهن‎ )١( 
وكان صديقه القديس يوحنا جندياً‎ ٠ كان القديس أباكير راهباً ناسكاً منذ صغره‎ + 
. وأقاما فى إنطاكية‎ ٠ خاصا للملك . وكانا من الإسكندرية‎ 
ولما ثار الاضطهاد فى أيام دقلديانوس » اعترفا أمامه بالإيمان بشجاعة مع أم‎ + 
تدعى "أثناسيا ' (- خالدة) وبناتها : ثيؤدورة (عطية الله) » وثيؤيستا (إيمان بالله)‎ 
. وأودوكسيا (- مجد الل)‎ 
فلما عرف أنهم من الإسكندرية أرسلهم إلى حاكمها العام . فاعترفت الأم وبناتها‎ + 
. الثلاثة بالإيمان أمامه » وكانت أمهن الحكيمة تشجعهن على احتمال الألم المؤقت‎ 
. وأن يصبرن ليصّرن عرائس للمسيح‎ 
وكان القديس أبوقير (أباكير) يثبتهن على الإيمان » ويذكر لهن ما قاس ته القديسة‎ + 
. تكلة (تلميذة الرسول بولس) من آلام من أجل المسيح‎ 
أباكير ويوحنا . ثم أمر الحاكم العام للإسكندرية بطرح أجسادهم للوحوش والطيور‎ 
. الجارحة » ولكن جماعة من المؤمنين أسرعت بأخذهم سراً » وكفنوهم ودفنوهم‎ 
. شفاعتهم تكون معنا » آمين‎ 


(؟) نياحة البابا ألكسندروس الإسكندرى / 47 (4١١5-1؟7)‏ : 
+ كان راهباً بدير بابايرون (-الآبائى) واختير للكرسى المرقسى » فنالته شدائد كثيرة 
فى مدة رئاسته » فقد كان الحاكم العربى شريرا وجعل إينه يحكم البلاد » فصادر 
أموال الرهبان بأديرة برية شيهيت . وذات مرة دخل إلى دير قبللى مصر (قرب 
حلوان) وأبصر أيقونة أم النور فبصق عليها . 
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+ وقال " إن عشت فسأسحق النصارى " » كما جتف على السيد المسيح » وفى نفس 
الليلة جاءته رؤيا وظهرت فيها الشياطين وهى تعّذبه » كما رأى السيد المسيح جالسا 
على عرشه وحوله حرس (ملاثكته) . وظهر الحاكم وإينه مقيدين خلفه !! 

+ فلما سأل هذا الشرير عن الجالس على العرش ٠‏ فقيل له إنه يسوع المسيح » ملك 
المسيحيين ٠‏ الذى استهزأ به بالأمس ٠»‏ ثم جرى طعنه فى جنبه بحربة حتى مات . 
وحكى الشاب هذه الرؤيا لأبيه الحاكم » فحزن . 

+ وسرعان ماأصيب الشاب بِالمَّمّى » ومات فى نفس الليلة » وبعد 4٠‏ يومأ مات 
أبوه» وتولى بعده حاكم عربى آخر عانى منه الأقباط . وقبض على البابا ألكمسندروس 
وعاقبه وفرض عليه دفع ٠٠١‏ دينار أخرى . 

+ فأعلمه البايا بأن ما طلبه منه سابقاً جمع يعضه من المؤمنين » واقترض الباقى » 
فلم يقيل أن يعفيه منها . فطلب منه أن أن يُمهله فى جمعها . فمضى قداسته إلى 
الصعيد لكى يجمعها من رعيته هناك . ٠‏ 

+ وكان سائح قد عثر على كمية من الذهب مخبأة فى الجيل ٠‏ فأعطاها لتلمييه لككى 
يوصلاها إلى البابا لسداد المطلوب منه » ولكنهما سرقا بعضها. وخلعا ملابس الرهينة 
وتزوجا واقتنيا العبيد والمواشى . 


+ ولما علم الوالى بهما ضربهما. كما بعث الوالى وزيره لينهب الدار البطريركية . 

واستولى أيضاً على أوائى الكنائس . ثم أمر البطريرك بدفع 0٠0‏ ديئار أخرى» 

وبعدها قيده وحبسه . ولم يطلق سراحه إلا بعد دفعها » وبعد ذلك هلك . 

+ وقام محله حاكم آخر أشر مثه ٠‏ وكلف المؤمئين برسم علامته (وشم الأسد) على 

أيديهم بدلاً من علامة " الصليب ” (وهى العلامة التى أشار القديس يوحنا اللاهوتىإليها 
ففسفر الرؤيا) ٠‏ وأمر بتعميم ذلك فى كل البلاد المصرية ٠‏ 
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+ كما طلب من البطريرك أن يفعل ذلك . فسأله أن يعفيه فرفض ٠‏ فطل ب منه أن 
يُمهله ثلاثة أيام . فمضى إلى قلايته » وطلب من الرب يسوع ألا يتخلى عنه فى تلك 
+ فسمع الرب تنهده وسمح له بمرض خفيف » فطلب من الوالسي أن يمضىي إلي 
الإسكندرية » فلم يوافق لأنه ظن أنه يتمارض » ليُعفي من رسم الأسد على يده . 

+ وقال البابا لتلاميذه : ' غداً يفتقدنى المسيح » فأعدوا المركب ' . وتنيّح فى نفس 
الموعد » وتم نقل جسده إلى مدفن الآباء السابقين » بعسم!ا قضى على الكرسى 
المرقسى ١4‏ سنة ونصف » بركة صلاته تكون معنا » آمين . 

: )2585-ه51١8( نياحة البابا أنبا تاودورس بطريرك الإسكندرية / ؟"‎ (١ 

+ كان راهباً فى دير غرب مريوط ء وكان تلميذاً لشيخ قديس فتتبا بأنه سيصير 
بطريركاً » وأعلم الرهبان بذلك . وهو ماتحقق فى حينه . 

+ فقد عاش مُجاهدا بشدة » وكان يرتدى المسوح تحت ملابسه ٠‏ فاختاره الله للكرمسى 
المرقسى . وعاش وديعاً وراعياً صالحاً لرعية السيد المسيح » وكان مداوماً على 
صلوات القداسات - كل يوم - ولاسيما فى الآحاد والأعياد . ' 

+ وقضي إحدى عشر سنة ونصف7 , ثم تنيّح بسلام » بركة صلواته تكون معناء 
أمين . 

(4) نياحة القديسة ألكسندرة : 

+ كانت هذه القديسة بالإسكندرية » وقد سكنت فى قبر خارج المدينة وتركت فيه نافذة 
صغيرة (طاقة) بمقدار ما تدخل يد لتقدم لها خبزاً . ولم تخرج منه لمدة ١7‏ سنة . 

+ وكانت خائمتها التى تدعى ' ميلانيا ' هى التى تأتى لها بالخبز » ولم تكن تسرى 
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+ وذات مرة ذهبت وقرعت على طاقتها كالعادة » فلم تسمع جوابا » فعلمت أن الرب 
أخذ روحها الطاهرة عنده » فتم هدم القبر » ودفنها فى نفس المكان ٠‏ 

+ وقد ذكرث القديسة لخادمتها أن شاباً أهواه جمالها الجسدى » فأراد أن يفسد عفتها » 
فهربت منه » وقالت لنفسها : ' خير لى أن أموت وأنا حيّة من أن أعثر ابن المسيح 
(الملتهب بالشهوة من الهيام بجمالها) ٠‏ 

+ ولما سألتها كيف احتملت كل تلك المدة فى هذا المكان ؟! وكيف حاريت فكرها 
(محاربات إيليس) ؟! فأعلنت أنها شغلت كل وقتها فى صلوات الساعات (الأجبية) 
ودراسة الكتاب » وقراءة سير الآباء والأنبياء والقديسين (وهو درس هام لكل نفس) . 


+ بعد 40 يوماً من ميلاد الفادى ذهب القديس يوسف النجار مع أم النور ليقدما ما 
تفرضه شريعة موسى بالنسبة للتطهير للأّم » والفداء للأبن البكر : ٍ 
+ وهناك حمل سمعان الكاهن (الشيخ) الطفل الإلهى على ذراعيه . وكان رجلا 
صديقاً (- باراً فى العبرية) وكان ينتظر هذا اليوم بفارغ الصبر ٠‏ 

+ فقد أرسل الملك بطليموس (فياظلفوس) فى عام 4 (-787 ق.م) إلى فلسطين 
واستدعى ٠١‏ عالماً يهودياً لترجمة التوراة والعهد القديم كله من اللغة العبرانفية إلى 
اليونانية! . 


)١(‏ وكان لاد من ترجمة هذا الكتاب ليضمه بطليموس إلى مكتبة الإسكندرية الشهيرة ولمنفعة يهود 
الإسكندرية الذين يتحدثون باليونانية كلغة رسمية عالمية (عمةظ مدومننآ) 3 
»> 
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+ وكان هذا التدبير من الله » لتنتقل الشريعة الموسوية إلى الشعب المسيحى (الذى 
يعرف اليونانية وليس العبرية) والعتيد أن تظهر له الديانة المسيحية - فى مصر- بعد 
ذلك . وسميت " الترجمة السبعينية ' (<«<.1آ) . 

+ وكان برنامج الترجمة عزل كل إثنين من العلماء فى مكان (لترجمة العهد القديم) . 
وقد توقف سمعان الشيخ - أجد هؤلاء المترجمين السبعين (وقيل )/١‏ فى ترجمة 
الآية» التى وردت فى سفر إشعياء : " هوذا العذراء ت تحبل وتلد إينأ » وتدعو إسمه 
عمانوتيل " (- الله معنا) [ إش ١4:7‏ ,مت ١‏ :7ء لو ” : 38-717 ] . 

+ فترجم كلمة : " عذراء ' (هنعهذ/ا) بكلمة ' فتاة " . فظهر له ملاك اللرب - 
رؤيا - وقال له : " هذا الذى شككت فيه » سوف تعاينه قبل أن تموت ' !!. 

+ وعاش قرابة 7٠١‏ سنة » وكان قد كف بصره . ولكن الروح القدس قاده إلى 
المسيح الطفل ٠‏ وأعلمه بأنه هو المنتظر. فقال : " الآن ياسيدى تطلق عب دك بسلام 
(من هذا العالم) لأن عينى قد أبصرتا خلاصك ..الخ " 


+ كما كانت مع سمعان الشيخ ' حنة ' النبية » التى تنبأت بدورها عن مجىئ هذا 
الفادى » فى ملء الزمان(" . ولله الحمد والشكر ٠‏ إلى الأبد » آمين . 


3000-0 


: نياحة القديس برصوما (برسوم) السريانى‎ )١( 
كان والداه من بلدة شميصات (بسوريا) » وقد تنبأ لهما راهب حبيس (متوحد) بأنه‎ + 
سيكون لهما ثمرة صالحة سيشع نور ذكرها فى الأرض‎ 


. )؟8-١؟؟‎ : راجع انجيل معلمنا لوقا البشير (؟‎ )١( 
6ه"‎ 
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+ فلم تمت ولادة هذا القديس ٠»‏ أنشأه أبواه فى معرفة الله . فاش تق إلى التكريس 
الكامل وهرب منهما ٠‏ وأتى إلى نهر الفرات . فتتلمذ عند قديس يُدعى ' إبراهيم ' . 

+ ثم ذهب إلى مكان آخر (بالعراق) خوفاً من أن يجده والداه . وصار له تلاميذا . 
وكان الماء هناك مُراً » فبصلاته أبدله الله خُلواً . 

+ وقد ظهرت على يديه معجزات كثيرة » منها أنه كان بعيداً عن قلايته - هو 
وتلاميذه - فسأل السيد المسيح » فظل الوقت نهاراً حتى وصل لقلايته !!. 

+ وكان سكان مدينة راغام من الوثنيين » وقد إمتنع عنهم المطر بأمر الله. فذهبوا 
للقديس فوعظهم » وقرروا أن يؤمنوا بالمسيح لو أسقط لهم المطر ء وهو ما حدث 
بالفعل . كما هدم معابدا وثنية كثيرة فى مدينة أخرى . 

+ وقد ظل واقفاً فى مكان عبادته 04 سنة !! وكان إذا ما غلبه النعاس ينام - وهو 
واقف - ومُستند على شى!") !!. , 

+ وكان يصوم جمعة جمعة (طوال الأسبوع ماعدا السبت والأحد) ٠‏ وكان يُصلى عن 
العالم . وقد حدث غلاء وفناء للكثيرين هناك ٠‏ فسأل السيد المسيح . وبشفاعته رفعصه 
عنهم . 

+ وكان القديس سمعان العمودى يشتهى النظر إليه » فقال القديس سمعان - ذات مرة 
لضيوفه -إن رجلاً عظيماً سيأتى له » وطلب منهم أن يمكثوا عنده إلى أن يأخذوا 
بركته . وفعلا أتى إليه القديس برسوم. ونالوا بركته ثم عاد إلى ديره ٠‏ 

+ وقد مضى إلى السامرة وبشر هناك بالمسيح ٠‏ فآمن على يديه كثيرون » نظراً لأنه 
صنع فيها معجزات من شفاء للمرضى وإخراج للشياطين . 

+ وسافر للقاء الإمبراطور ثيؤدوسيوس الصغير » وشجعّه على النمو في الإيمان 
السليم . فعرض عليه أموالاً كثيرة فلم يقبلّها. وقد أعطاه خاتمه ليختم به رسائله . 


- يصمُب قيول هذا الأمر على الولبيعة البشرية. وكيف يقف إنسان على قدميه - دون جلوس‎ )١( 
لأكثر من نصف قرن » بدون ألم للقدمين والساقين وبدون نوم كالعادة ؟!.‎ 
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+ وقد حضر القديس مجمع أفسس (١7؛‏ م) ووقع بحرم الهرطوقى نسطور . 

+ وحاربه عدو الخير » فى شكل أناس أشرار » زعموا أن القديس برسوم مال للطعام 

والشراب واللبس الفخم ٠‏ فسير الملك له أناساً أعلموه بأنه لم يتغير عن روحانيته 

وزهده . كما دعاه وتأكد بنفسه من تُسكه ٠‏ فأكرمه وأعاده إلى وحدته . 

+ ولما مات الإمبراطور ثيؤدوسيوس وتولى بعده مركيان » واجتمع مجمع خلقيدونية. 

طلب المجتمعون عدم دعوة القديس برسوم السريانى . ظ 

+ ولما علم القديس بأفكار أصحاب الطبيعتين (آراء مجمع خلقيدبونية فى طبيعتى 

المسيح) رد عليهم » فكتبوا للإمبراطور ماركيان الشرير وزوجته (الراهبة السابقة) 

بولخاريا » اللذين عاندهما ودعا الله ليتصرف فيهما . فماتت الملكة الشريرة . 

+ وحاربه الأساقفة الخلقيدونيون » وطلبوا من شعبه عدم طاعته ٠‏ فلم يستجيبوا لهم 

لعلمهم بقداسته وصومه وصلاته . 

+ وكمّن له ألف شخص منهم مع أسقف منهم . وصارت حجارتهم التى كانوا 

يرجمونه بها تعود إلى رؤوسهم » فانصرفوا بخزى . وجاءه مطران مع جموع كثيرة 
لعقابه » فخرج له القديس ومعه عشرين تلميذاً » ولكن المطران رأى حوله جيشاً 

ملاتكياً عظيماً » فهرب مع كل الذين كانوا معه 

+ ورد القديس كثيرين للإيمان الأرثونكسى . ثم أراد الرب أن يُخرجه من سجن هذا 

الجسد » فأرسل له ملاكا ليُعزّيه ٠‏ ويُعرفه بأنه بعد 4 أيام سينتقل من هذا العالم . 

وبارك تلاميذه ٠‏ ثم تنيّح بسلام . ورأى المؤمنون عمود نور أمام قلايته ء فأتى 

المؤمنون » فوجدوه قد رقد فى الرب . فتباركوا منه ثم كفنوه . بركة صلواته تكون 

معنا - ومع كاتب سيرته - آمين . 

(؟) شهادة القديس بولس السريانى : 

+ كان أبواه من السريان. وكانا من التجار » وسكنا فى مدينة الأشمونين . ولما كبر 

تنيّح أبوه » وترك له مالآ كثيراً . فلما علم أن الملوك (دقلديانوس ومكسميانوس 

لاه ؟* 
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ورجالهما) كانوا يعذبون المسيحيين ويقتلونهم » وزع كل ميراثه . وصلى إلى الله 
ليهديه إلى الطريق التى يرضاها له . 

+ فأرسل له الرب رئيس الملائكة ' سوريال " » وعرّفه بما سيناله من عذاب على 
اسم المسيح » وقال له : ' لقد أمرنى الرب أن أكون معك » وأُقويك » فلا تخف ' . 

+ فقام على الفور وأتى إلى إنصنا واعترف أمام الوالى بالمسيح » فأمر بأن يُعرّى 
وأن يُضرب بالسياط » ثم وضع مشاعل نار حول جانبيه » فلم يخف منها . 

+ فأعلن له الوالى بأنه يمكنه أن يعطيه مالا كثيرا ليكفر بالمسيح فقال له : ' إن أبواى 
ماتا وتركا لى ١١‏ قنطار ذهب » ولم ألتفت إليها من أجل محبتيى للمسيح » فكيف 
ألتفت إلى مالك ؟!". 

+ فأمر بأن تُحمّى أسياخ حديدية وتوضع فى أذنيه وفصه . فأرسل الرب ملاكه 
'سوريال ' » فلمس جسده وشفاه . 0 

+ ثم أطلق عليه الشرير ثعابين سامة فلم تضرّه » ثم أمر بقطع لسانه » ولكن السرب 
أعاده إليه . ثم أخذه معه للإسكندرية . فظهر له السيد المسيح فى الطريق وعزرّاه . 

+ وكان القديس بولس السُريانى صديقاً للقديس أنباإيمّى وتكلة أخته » فمّرفه الوب أن 
جسده سيكون مع جسديهما » وكذلك ستكون روحه مع روحيهما . وكان هذانزالقديسان 
فى سجن بالإسكندرية . فلما دخل إليهما القديس ابتهجت نفساهما بوجوده معهما . 

+ ولما عاد الوالى إلى إنصنا قطع رأس القديس بولس السريانى » على شاطئ البحر. 
فأخذ المؤمنون جسده وحفظوه عندهم » شفاعته تكون معنا - ومع كاتبه - آمين . 


+ اج 
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: شهادة الرسول يعقوب بن حلفى‎ )١( 

+ بعدما بشر فى بلاد كثيرة عاد إلى أورشليم وكرز ج هارا بالإيمان فى الهيكل 
فاختطفه اليهود وأتوا به إلى كلوديوس نائب إمبراطور رومية ٠‏ وقالوا له إنه يبشر 
بملك آخر غير قيصر . 

0 
ودفنوه عند الهيكل » شفاعته تكون معنا » آمين7١)‏ 


(؟) شهادة القديس يسطس ابن الملك نوماريوس : 
+ لما كان فى الحرب (مع الفرس) تزوجت أخته (يجندى مصرى ودعته) بدقلديانوس 
وجعلته ملكا (بعد موت أبيها فى الحرب) . 
+ فلما عاد يسطس من الحرب وجد دقلديانوس قد كفر بالمسيح ٠‏ فتضايق . وأراد 
أهل البلدة أن يقتلوه ويولوه بدلاً منه » فمنعهم من ذلك ٠‏ واعترف له بالإيمان بالمسيح. 
+ فسأله دقلديانئوس (زوج أخته) : ' من الذى كلفك أن تفعل هذا (الإيمان المسيحى) 
بغير اختيارك ؟! ' فلم يرّد عليه وطلب منه أن يكتب قضيته (يحكم بقتله) ٠‏ 


)١(‏ رأى بعض الآباء أنه من الرسل السبعين ؛ ولكن الغالبية اعتبروه من الرس ل الإثنى عشر 
وهوابن خالة السيد المسيح بالجسد (مت ١‏ :هه 99 :5ه ءيو )١5:194‏ وقد صر أسقفا 
لأورشليم ورأس أول مجمع رسولى بها عام 58 م (أع )١9‏ . 

وقد دعاه اليهود ' بالبار' لأن بصلاته نزل المطر » ولكنه شهد للمسيح » فآمن به كثيرون . فاغتاظ 
الكهنة اليهود » فتم رجمه . وكان يصلى من أجلهم (مثل أسطفانوس) ٠‏ وقيل أيضاً إن اليهود ألقوه 
من فوق جناح الهيكل » ثم ضربه أحدهم بعصاً فنال إكليله . وذكر القديس جيروم أنه قضى حياته 
فى الصوم وكان يأكل البقول فقط » ومن كثرة ركوعه للصلاة تكاثف جلد ركبتيه وأصبح كجلد 
الجمل (الجوهرة النفيسة في تاريخ الكنيسة ٠‏ القرن الأول ٠‏ الفصل الثانث » إعدادنا » طبع مكتبةء 
ص 4١-40‏ ). 
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+ فأرسله مع أبالى إبنه وتاوكلية زوجته » إلى الإسكندرية . وأمر الوالى بأن يعامله 
برفق . فلما لم يذعن له ويسجد للأُصنام أرسله للصعيد ٠‏ وأرسل إبنه " أبالى " إلى 
'بسطة ' (تل بسطة بالزقازيق بالشرقية) وتاوكلية (156068118) زوجته إلى ' صا " 
(صالحجر غربية) وأرسل مع كل واحد خادمه » لكى يهتم بجسده بعد استشهاده . 

+ ونال القديس يسطس ( عادل > 5015نا1) إكليله فى إنصنا » ورحل إلي مملكة 
السماء » بركة شفاعته تكون معنا ٠‏ آمين . 


(') نياحة القديس اسيذيروس الفرمى : 

+ كان من عائلة غنية فى المال والنعمة » من أهل القديسين البابا تاوفيلس والبابا 
كيرلس الكبير (عمود الدين) . 

+ وقد علمه أبوه العلوم اليونانية (الفلسفة) والدينية » وتفوق فيها على كثيرين . ومع 
ذلك مال إلى النسك ء ونما فى النعمة والاتضاع والحكمة الروحية . 

+ ولما علم بأن البعض يريدون أن يمسكوه ويقيموه بطريركاً للكرسى المرقسى هرب 
ليلا إلى جبل الفرما(') فترهب بديرها ثم سكن فى مغارة صغيرة وحده - عدة 
سنوات- عكف خلالها على شرح الكتاب المقدسء وكتابة الرسائل الروحية للآباء؟" . 
والتى بلغت نحو ١8٠٠١‏ رسالة » وتنيّح بشيخوخة صالحة » بركة صلاته تكون 
معناء آمين. 


)١(‏ الفرما : هى المدينة التى كانت تقع شرق بور سعيد حالياً فى شمال سيناء » وقد تخرئبت. فى 
العهد العربى وكانت تَسمَّى ' بيلوزيوم ' (0611051111) . وتُسمّى حالياً ' بالوظة * وجارى كشضف 
آثارها المسيحية » حيث أنها تقع فى طريق ترعة سيناء الجديدة (فى سهل الطينة) . 
(1) انظر نماذج من هذه الرسائل المرسلة إلى الأنبا سينسيوس مطران بنتابوليس فى ملحق كتابنا : 
' تاريخ كنيسة الخمس المدن الغربية ' )١545(‏ . 
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٠ : شهادة القديس بلاتيانوس بابا رومية‎ ٠ 
١7 كان عالماً ومجاهداً فى عالم الروح » وصانعاً الخير . فأقيم على كرسي رومية‎ + 
. سنة عاشها فى هدوء وسلام وخدمة وتعليم للشعب‎ 
ولكن وثب القائد الرومانى داكيوس (1266105) على الملك (الإمبراطور) الرومانى‎ + 
. فيلبس» وقتله وتولى بعده. وأثار الاضطهاد الشديد على المسيحيين فى الإمبراطورية‎ 
وقد أقام هيكلاً للثوثان فى أفسس ء وقتل كل من لا ينبح لها » فتولى العاهل‎ + 
. الرومانى تشديد المؤمنين ء وتشجيعهم على عدم طاعة الإمبراطور الكافر‎ 
فأحضره من رومية إلى أفسس - حيث كان هناك بعض الوقت - وطلب منه تقديم‎ + 
فلم يقبل بالطبع » بل سخر من أصنامه الحجرية . فظل يعاقبه لمدة‎ ٠ النبيحة للأوثان‎ 
. ونال إكليله » بركة شفاعته تكون معنا » آمين‎ ٠ سنة » وأخيراً قطع رأسه بالسيف‎ 

+ اي 


: نياحة القديس جلاسيوس‎ ٠ 
فعلّماه علوم الكنيسة » وتمت رسامته شماساً . فزهد فى‎ ٠ كان من أبوين مسيحيين‎ + 
. العالم - منذ صغره - وأجهد نفسه فى العبادة » فتمت رسامته كاهناً بالبّرية‎ 
وظهر له ملاك الرب - كما ظهر للقديس باخوميوس - وطلب جمع الرهبان فى‎ + 
!! نظام " الشركة ' الروحانية . وكان خادما لهم كأحد أصاغرهم‎ 
وكان له كتاب مقدس مخطوط » تركه بالكنيسة لمن يريد أن يقرأ فيه. فجاء‎ + 
ديناراً . فأخذه الذى‎ ١١ شخص غريب وسرقه » وعرضه للبيع فى المدينة » بمبلغ‎ 
. ليحدد له ثمنه وقيمته‎ ٠» قصد أن يشتريه. ومضى ليعرضه على القديس جلاسيوس‎ 
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+ فطلب منه القديس أن يشتريه لأنه رخيص . فلما مضى المشترى إلى اللص وأعلمه 
بأنه عرضه على القديس جلاسيوس ولم يكشف الحقيقة » ندم وجاء إليه باكياً . وطلب 
منه أن يصفح عنه . وأراد أن يُرِجع الكتاب الذى سرقه . وبعد إلحاح أرجعه دون أن 
يُعِِم أحداً بهذه السرقة (وهو درس هام لكل نفس) . 

+ وقد أعطاه الله موهبة عمل المعجزات » ومنها مثلاً : أنه تبرع شخص بسمك للدير» 
فقلاه الطباخ وترك صبياً ليحرسه » فأكل منه كثيراً . فغضب منه الطباخ ووبخه على 
أكله السمك قبل موعد الأكل » وقبل أن يبارك عليه الشيوخ !! 

+ وفى غضبه رفس الصبي برجله ء فوقع ميتا.!! فتحير" الطباخ . فطلب منه القديس 
جلاسيوس أن يترك الصبى الميت بالكنيسة » وبعد صلاة الغروب » خرج الصبى يتبع 
الشيخ » ولم يعلم الرهبان بالمعجزة إلا بعد نياحة القديس . 

+ ولما أكمل كل فضيلة تتيّح بسلام » » صلاته تكون معنا » أمين ٠‏ 


آل 110011110000011 

+ كان أبوه تادرس وأمه ماريا صالحين . وكانا من أتريب (قرب بنها) . 

+ ولما بلغ سرجيوس سن العشرين اشتاق أن يستشهد على اسم السيد المسيح . فمضى 
إلى الوالى كبريانوس واعترف بالرب يسوع أمامه . فعذبه كثيراً ثم حبسه بالسجن . 

+ وهناك سمح الله له برؤيا روحية إذ صعدت روحه للفردوس حيث رأى القديسين 
فى فرح ٠»‏ فتعزّي . وشفاه الله من آلامه . 

+ فلما سمع بسيرة جهاده من أجل الإيمان » » القس " مناصون ' وشماسين (مكرسين) 
فأتوا إلى والى أتريب ٠‏ واعترفوا بالإيمان أمامه . فأمر بضربهم ضرباً مُوجعا . 
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+ ورثيٌ الحاضرون القس . فوجّه وجهه نحوهم ووعظهم وأوصاهم أن يثبتّوا على 

الإيمان بالسيد المسيح » ثم صلى على ماء ورشه عليهم » فحل عليهم الروح القفدس 

(- امتلثوا بالإيمان) واعترفوا بالمسيح بشجاعة . ثم أخذوا رؤوسهم بالسيف . ونالوا 

أكاليلهم . ورأى صبى نفوسهم (أرواحهم) والملائكة تحملها إلى السماء . شفاعتهم 

تكون معنا » آمين . 

+ ثم أمر الوالى بإلقاء الكاهن في مستوقد الحمّام العام . فخلصه ملاك الرب مسن 

الأتون » وأعلن له أنه سينال إكليله على اسم المسيح . 

+ وأحضر الوالى القديس سرجيوس ء ودرسه بالنورج » فقطعّه أجزاء ومات » ولكن 

الرب يسوع أقامه من الموت وأعاد أعضاءه صحيحة . 

+ ثم أحضروا له الوثن ليسجّد له » فرفسه برجله فتحطم . فلما رأى الوالى كبريانوس 

ذلك آمن بالمسيح وقال : " إن الإله الذى لا يستطيع أن يُخلص (يحمى) نفسه » كيف 

بُخلّص غيره ؟! " (فما أعظم الحكمة السليمة !!) . 

+ ثم قام القائد أوهيوس بتعذيب القديس بسلخ جلده وتدليكه بخل وملح (لمزيد من 

الإحمناس بالألم) . فلما سمعت به أمه وأخته » حضرا إليه . ولما أبصرتاه بكيتا عليه. 

وأسلمت أخته الروح من شدة الحزن عليه » فصلى لها القدبيس ء فأقامها الله حية 

بشفاعته. 

+ وكان القديس (الشهيد) يوليوس الأقفهصى (القائد) كاتب سير الشهداء موجوداً . 

فاستعلم منه عن سيرته (السابقة) ووعده بأن يهتم بجسده وبتكفينه بعد استشهاده . 

+ ثم أمر أوهيوس بأن يُعصر القديس بالهمبازين » وأن توضع أسياخ حديد محماة 

انار فى أذنيه » وأن تقلع أظافره » وأن لّوا فى رقبته حجراً فيلا » ثم يوضع فسوق 

سرير حديد وتوقد نيران تحته . وكان السيد. المسيح يحميه ويشفيه فى كل مرة . 

+ فأمر بقطع رأسه . ففرح بذلك ٠‏ واستدعى أباه وأمه وأخته لتوديعهم . فجاء جميع 

أهله ليبصروه : فوجدوه مربوطاً بالحبل وهم يجرونه إلى مكان قطع رقبته . فغضبوا 
نلف 
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على الوالى » فأمر بضرب أعناقهم جميعاً » ونالوا أكاليلهم » بركة وشفاعة الجميع 
تكون معنا » آمين . 

0( نياحة البابا تيموثاوس الثالث بطريرك الإسكندرية /1" )585-81١4(‏ : 

+ عانى هذا القديس بشدة من قسوة وظلم الخلقيدونيين » بسبب تم كه بالإيمان 
الأرثوذكسى . 

+ وكان البطريرك القديس ساويرس (الأنطاكى) قد حضر إلى مصر سراً » هرباً من 
(جستنيان) ملك القسطنطينية » » لتمستكه بالإيمان الأرثوذنكسى . وأقام فى عدة أديرة 
قبطية » وكان يساعد البابا تيموثاوس على الكرسى المرقسى ١7‏ سنة » وتنيّح بسلام » 
بركة صلواته تكون معنا » أمين . 


اليوم الرابع عشر من شهر أمشير | 


: نياحة القديس البطريرك ساويرس الأنطاكى‎ ٠ 

+ كان له جد قديس يُدعى ساويرس . وقد حضر مجمع أفسس 47١(‏ م) . وظلهرت 
له رؤيا بأن الولد الذى سيولد لإبنه سيكون علي اسمه » وهو سيحفظ الإيمان 
الأرثوذكسى . فلما تنيّح الجد الأسقف » رزق إينه بطفل اسماه " ساويرس" ليا 

+ وتعلم الشاب العلوم الدينية والحكمة (الفلسفة) . وذات مرة إلتقي مع قديس متوحد ٠‏ 
فتنبأ له وقال : ' مرحباً بك ياساويرس مُعلم الأرثونكسية وبطريرك إنطاكية " 
فتعجّب من معرفته باسمه !! 

+ ولما نما فى النعمة أخذوه بالقوة ورسموه بطريركا لإنطاكية . وكان قد تولى 
الإمبراطور جستنيان الخليقدوني 070 م) وكانت زوجته ' تاودورة " (60008ط1) 


33ظي2 
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الأرثوذكسية مُحبّة للقديس ساويرس الإنطاكى ٠‏ بينما أراد الملك قتله لتمسكه بالإيمان 
السليم » فأشارت عليه الملكة بالهرب سرأ » إلى مصر . 

+ وقد جاء فى زى راهب عادى ينبت المؤمنين على التمسك بالأرثوذكسية . ثم استقر 
عند أرخن قديس يسمى " دورتاوس " (12020]5605) فى سخا (بكفر الشيخ حالياً) : 
حيث تنيّح هناك » وتم نقل جسده ودفنه فى دير الزجاج (جنوب غرب الإس كندرية) . 
صلاته تكون معناء آمين . ش 


: نياحة زكريا النبى‎ )١( 

+ وهو أحد الأنبياء الصغار (نوى الأسفار الصغيرة) وكان من سبط لاوى . وولد فى 
أرض جلعاد بفلسطين » وتم سبيّه إلى أرض الكلدانيين (جنوب العراق) ٠‏ 

+ وله نبوات كثيرة منها أنه تنبأ بميلاد زربابل » الذى سيبنى هيكل الرب بأورش ليم » 
وتنبأ لكورش الفارسى بانتصاره (على بابل) . 

+ وتنبأ بدخول المسيح إلى أورشليم (يوم أحد السعف) راكباً على حمار وجحش » كما 
تنبأ على أخذ يهوذا الخائن ٠١‏ من الفضة لتسليم المسيح لليهود » وعن هرب التلاميذ 
ليلة الصلب ٠‏ وعن الظلام الذى حل يوم صلب المسيح » وعن مجئ الرب وعن حزن 
بنى إسرائيل لعدم إيمانهم به » وعن طعن الجندى (لونجيد: وس) » لجنب المخلص 
بالحربة ..الخ . 

+ وقد تنبّح بسلام » وتم دفنه بأورشليم » فى مقابر الأنبياء » صلاته تكون معنا ء 
آمين. 


حا 
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(؟) نياحة القديس بفنوتيوس!" : 
+ وقد ترآهب منذ صباه » وبلغ درجة عالية من النسك . وبعد سنوات اشتاق أن يلتقى 
مع السواح فى البرية الداخلية ويكتب عن سيرهم » ومنهم مثلاً : القديس تيموث اوس 
السائح » والقديس أبو نفر السائح . 
+ وقد سار فى البرية وجاع » فظهر له ملاك من الرب وسنده »ء حتى استمر فى 
رحلته . فأقام ١7‏ يوماً بدون طعام ٠‏ إلى أن ألتقى بهم الواحد تلو الآخر . 
+ ووصف حياة السواح ٠‏ وما قاسوه من الطبيعة » ومن الأرواح الشريرة » ومن 
الوحوش التى خضعت لهم بعد ذلك . وروى أن ملاك الرب كان يناولهم من السر 
الأقدس . وتنيّح القديس بفنوتيوس (يبنودة) بسلام » صلاته تكون معنا » آمين . 


لبج ا 


: نياحة البارة أليصابات أم يوحنا المعمدان‎ ٠ 
كانت من أورشليم وأبوها متثات بن لاوى من نسل هارون » وهى ابنة خالة أم‎ + 
النور مريم » إذ أنجب متثات ” بنات » الكبرى " مريم ' أم سالومى » التسى قابلت‎ 
. البتول (فى بيت لحم وحضرت إلى المزود) والثانية ' صوفية ' أم أليصابات‎ 
. والصُغرى ' حنة ' أم القديسة العذراء مريم‎ 
وأن الله‎ » )١: ١ وقد شهد الكتاب أنها وزوجها زكريا الكاهن كانا بارين (لو‎ + 
. رزقها بيوحنا المعمدان فى سن الشيخوخة » بركة صلواتهم تكون معنا » أمين‎ 

4 + 


)١(‏ يوجد أكثر من قديس يحملون نفس الأسم » وأحيانا نجده يحمل الأسم المرادف ' ببننودة " »أو 
'بفنوتى " 
ام 
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: شهادة القديس مينا الراهب‎ ٠. 
» كان من والدين مسيحيين » وكانا مُزارعين . وقد اشتاق إلى حياة الرهبنة والزّهد‎ + 
فترهّب ببعض أديرة أخميم . وكان يظل صائما يومين يومين . وزاهداً فى طعامه‎ 
| . وشرابه‎ 
سنة » ولم يخرج من بابه » إلى أن‎ ١7 ثم سكن بدير فى الأشمونين (بالمنيا) لمدة‎ + 
استولى العرب على مصر » فتقتّم لقائد جند عربى وسأله : ' هل حقاً تقولون أن ليس‎ 
" لله إينأ من طبيعته وجوهره ؟‎ 
. ' فقال له " نحن نتبّرأ من هذا القول‎ + 
فقال القديس : ' .. يجب أن تتبرأ منه إذا كان التناسل من علاقة جسدية » لكنه نور‎ + 
0 " من نور » وإله من إله‎ 
فقال له الجندى : ' يا راهب هذا - فى شريعتنا - كفر " . فرد عليه القديس‎ + 
بشجاعة وليمان » وشهادة للحق وقال : ' إن الإنجيل يعلن إن من يؤمن بالابن » له‎ 
." حياة أبدية » ومن لا يؤمن بالابن لن يعاين الحياة (الأبدية) بل يحل عليه غضب الله‎ 
فاغتاظ منه وحكم بقتله . وتم تقطيعه قطعاً صغيرة وإلقائه فى نهر النتيل . فأخذ‎ + 
. المؤمنون جسده الطاهر » وكفنوه بإكرام . بركة شفاعته » تكون معنا » آمين‎ 


: نياحة القديس أنبا ملاطيوس المعترف البطريرك الإنطاكى‎ ٠ 
تمت رسامته بطريركا على إنطاكية فى عهد الإمبراطور قسطنطينوس بن‎ + 
قسطنطين الكبير » وقد مال للدٌريوسية للأسف الشديد.‎ 


ينض 
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+ وكان هذا القديس عالماً وديعاً ومحبوبا . وبعد رسامته طرد أتباع الهرطوقى 
أريوس من سائر الكنائس . فشكوه للإمبراظور » آلدّى نفاه » وككن أكابر إنطاكية 
والأساقفة والكهنة السريان طلبوا منه أن يعيده إليهم . 

+ فلما عاد إليهم لم يتوقف عن حرم الأريوسيين . فشكوه مرة أخرى للإمبراطور. 
فنفاه لبلاد أبعد من الأولى » ولكنه ظل يرسل الرسائل المُعزية لشعبه . 

+ وأقام فى المنفى سنين كثيرة وهو يماثل الرسل القديسون من جهة التشتّت والإهانة 
من أجل الإيمان الأرثوذكسئ (المستقيم) صلاته تكون معنا ء آمين . 


. اليوم التاسع عشر من شهر أمشير 


: تذكار نقل أعضاء القديس مارتيانوس (مارتينيانوس) الراهب‎ ٠ 

+ ستأتى سيرته بالتفصيل تحت يوم ١؟‏ بشنس . وملخصها أنه بعدما نجح - بنعمة 
لله - فى اجتذاب المرأة الزانية إلى التوبة » بعد. فشلها فى إيقاعه فى الدنس » تركها 
وعاش فى «جزيرة (بالبحر) » ثم عاش متجولاً فى بلاد كثيرة » إلى أن جاء أخيراً 
إلى أثينا (باليونان) . 

+ وبعدما عانى من مرض تنيّح هناك . ثم قام القديس ديمتريوس بطريرك إنطاكيسة 
بإرسال كهنة إلى أثينا لحمل جسد القديس مرتيانوس إلى إنطاكية ء بركة صلواته 
تكون معنا » آمين.. 


: نياحة البابا بطرس (الثانى) البطريرك الإسكندرى / ١؟ (78-519"ام)‎ ٠ 
. تمت رسامته بعد نياحة القديس البابا أثناسيوس الرسولى‎ + 


1 
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+ وقد عانى من شدائد كثيرة من أتباع أريوس الهرطوقى . وقد قصدوا قتله » فهرب 

منهم » واختفى لمدة سنتين . 

+ وثار الأقباط على لوكيوس البطريرك الأريوسى (الذى اغتصب الكرسى المرقسى) 

وطردوه وأعادوا البابا الشرعى إلى كرسيه . وبقى على كرسيه يعانى من الاضط هاد 

الأريوسى مرة أخرى » حتى استراح وتنيّح » صلاته تكون معنا » آمين . 
++ 


.اليهم الحادى والعشرون من شهر أمشير 


: نياحة البابا غبريال (الأول) البطريرك الإسكندرى //اه (5.-70-5ام)‎ )١( 
ترهب منذ صغره » ومارس الجهاد النسكى الكبير . وكان متضعا » ومحبا لحياة‎ + 
الخلوة والصلاة . وذات ليلة دخل عند شيخ قديس يسمى 'مكسيموس ' ليأخذ بركة »ء‎ 
وفيما هو عائد إلى ة قلايته أمسكه الشيخ وقال له :" لماذا تهرب -يولدى - من‎ 
. ناس؟ فلاب لك أن تجلس مع أُاس كثيرين ' . ولم يفهم ما كان يقصده الشيخ‎ 

ا - إلى الكرسى المرقسى » فلم يفارق 

حياة النسك والزهد » التى عاشها فى البرية . ولما كان لم يزل شاباء فقد حاريبه 
شيطان الشهوة بشدة . فاعترف بها لشيخ فى البرية » فنصحه بمزيد من الاتضاع . 
+ وكان يقوم الليل ويرتدى ثوب عمال النظاقة » ويمر على دورات مياه الرهبان 
وينظفها !!!') وظل على هذا الحال عدة سنوات » حتى نظر الرب إلى اتضاعه 
وانسحاق قلبه وطهارته ٠‏ وأبعد عنه حروب إبليس . 
+ وقد أقام هذاالقديس ١١‏ سنة عابدآ وواعظا؛ حتى تنيح بسلام» بركة صلاته تككقون 
معنا » أمين . 


)١(‏ إن أفضل حل لما يحدث عن ثورة الجسد للشباب هو الصوم والارتباط بكل وسائط النعمة 
والخدمة . وبذل الجهد البدنى (الرياضات) وشغل الفراغ بعمل نافع . 
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(؟) نياحة الأنبا زخارياس (زكريا) أسقف سخا : 
+ كان أبوه كاتباً فى الديوان فى سخا (يكفر الشيخ) وتمت رسامته قساً باسم * يوحنا ". 
وقد علّم إينه التعاليم الدينية والعلوم العالمية . ثم صار كاتباً فى الديوان الحكومى . 
+ وكان له صديق يُدعى " بيلاطس " وكان والياً على سخا ء فاتفقا أن يذهبا إلى الدير 
وصحبهما راهب إلى دير أبى حنس ء ولكن الأهالى أعادوهما بالقوة ٠‏ 
+ وقد رأيا رؤيا واحدة أن الرب يوبخهما عن عدم إتمام نذرهما (للتكريس) ٠‏ 
+ فقاما وهربا فى السر » فأرسل لهما الرب راهباً قادهما إلى دير أبى حنس . وأجهدا 
نفسيهما فى عبادات كثيرة » لاسيما أنبا زخارياس . وكان ذلك فى عهد القديسين أنبا 
ابراهام وأنبا جوارجة اللذين كانا يأتيان إليهما (من دير أبى مقار) ويستشيرانهما فى 
أمورهما الروحية . 
+ فلما تنيّح أسقف سخا ء تم أخذ الأنبا زخارياس بالقوة لرسامته لهذا الكرسى . وبينما 
كانت تتم رسامته نزل نور من السماء وحل عليه . 
+ وقد كتب عدة مقالات ومواعظ وميامر ٠‏ لأنه كان حكيماً وممتلتاً نعمة (وقد مسجل 
سيرة العائلة المقدسة فى مصر) » وقضى على كرسى سخا ثلاثين سنة » وتنح 
بسلامء بركة صلواته تكون معنا » آمين . 

(6) استشهاد القديس الكاهن أونسيموس (تلميذ الرسول بولس) : 
+ كان عبداً لرجل من أهل رومية!' يُسمّى ' فليمون " (- محبوب) » وقد آمن على يد 
القديس بولس الرسول . وكان له عبد يسمى ' أونسيموس" (حمفيد) » وقد سرق مال 
سيده واختفى فى رومية » ثم قاده الرب إلى القديس بولس - فى حبسه هناك - ف آمن 
واعتمد على يديه ٠‏ ش 
+ ولما أعلم الرسول بما حدث معه بالنسبة لسيده قليمون ( فى كولوسى)» أرسله 
برسالة جميلة يستحثه على قبوله » ولا يعاقبه » ويحسب ماسرقه منه على جانبه ٠‏ 
ففرح به وأعاده لخدمة الرسول فى رومية » فرسمه الرسول قسآ . 


. من أهل كولوسيء راجع دراستنا لرسالة القديس بولس الرسول إلى فليمون» طبعة مكتبة المحبة‎ )١( 
ا"‎ 


.5ع الا10-118235أم 60 


+ وبعد استشهاد الرسول فى رومية ( سنة 17١م)‏ نفاه حاكم رومية إلى جزيرة (فى 
البحر المتوسط) » حتى قبض عليه الحاكم عند زيارته للجزيرة وضربه بشدة وكمسر 
ساقيه » ونال إكليله » شفاعته تكون معنا » آمين. 


: نياحة القديس الأسقف مارونا‎ ٠ 
كان من كثرة حكمته وفضيلته أن أرسله الإمبراطور البيزنطى ثيؤدوسيوس الكبير‎ + 
. إلى ملك الفرس المدعو سابور - ليكون رسولاً (سفيرا) فى مدينته‎ - 
وأنزله فى إحدى قصور المملكة . وكانت للملك إينة‎ ٠ فأكرمه الملك الفارسى‎ + 
مجنونة » استدعاها القديس مارونا وصلى لها . واستجاب الله لشفاعته وشفاهاء ففسرح‎ 
. به الملك سابور الفارسى » وزاد فى إكرامه‎ 
4 الذين استشهدوا فى فارس (فى أوائل القرن‎ ٠ وطلب منه القديس أجساد الشهداء‎ + 
م) » فبنى لهم القديس كنيسة > ثم إقيمت مدينة إشتقت من إسمه (ماروتين) وبنى لها‎ 
وعاد القديس إلى بلاد الروم » حيث عاش سنوات فى العبادة . وتنيّح فى نفس هذا‎ + 
. اليوم » الذى كرس فيه الكنيسة بفارس » صلاته تكون معنا » آمين‎ 


+ جام 


: شهادة القديس أوسابيوس بن القديس باسيليوس الوزير‎ ٠ 
كان هذا القديس يحارب الفرس لما كفر دقلديانوس (07٠ام).:أزسل إليه أبوه يُعرّقفه‎ + 
. بما فعله الإمبراطور الكافر‎ 


مف 
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+ فاتفق مع أقاربه الأمراء أبادير بن يسطس وأقلاديوس وتاودروس على سفك دمهم 
على إسم المسيح . فلما عادوا من الحرب إلى انطاكية (بسوريا) خرج دقلديانوس 
لتهنتتهم بالنصر على الفرس . 
+ فأشار إليه رومانوس الوزير الوثنى ( والد فين شيو كطر) باك تمش حر الهم 
وثنأ ليسجدوا له . فلم يفعلوا . وجرّد أوسابيوس سيفه لقتل دقلديانوس» ولكن منعه 
أصحابه القديسون الباقون . 


+ فأشار ل 0 


+ وقد عانى القديس من عذابات العصر بالهنبازين بالهنبازين» وقطع الأعضاء » والإلقاء فى 
ا 0 ' سوريال ' ويعزييه ويشفى 
حر الخلنة . 


+ ورأى فى رؤيا الفردوس . ففرحث نفسه جداً » واستعد للرحيل . فقد أمر الوالىي 
بإحراقه فى أتون النار خارج مدينة إهناسيا ( ببنى سويف) فأخرجه ملاك الرب من 
وسط النيران بدون أذى !! . 

+ فأشار أصحاب الوالى بقطع رأسه ء وبذلك نال إكليله السعيد » بركة شفاعته قكقون 
معنا » أمين . 


+ الم 


٠‏ 1110 الأنبا م 
+ كان من والدين مسيحيين ٠‏ فعلماه علوم الكنيسة ‏ وقد تمت رسامته شماساً 
(«معوعق). 
يفف 
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+ ثم ترهب » وكان مداوماً على خدمة الشيوخ باتضاع » حتى تعأشْم منهم العبادة 
والنسك . وصار مواظباً على الصوم والصلوات والسهر الروحى . وكان يتغذى على 
قشور الترمس فقط !! . | 

+ وقد أجرى الله على يديه معجزات كثيرة » منها شفاء صبية بمرض عجز الأطباء 
+ وبصلاته قتل الله تنيناً عظيماً كان يؤذى الناس والحيوان. فشاع خبر نسكه وفضله 
وقوة بدنه . فسمع به الوالى ' ليكينيوس'؛ فأحضره وجنده رغماً عنه » ومع ذلك ظفل 
فى نسكه وصلاته وتزايده فى الفضيلة فى الجيش . 

+ ولما أهلك الله الملك الكافر دقلديانوس ( 05 م) وتولى بعده الملك البار قسطنطين. 
الكبير » كان القديس أغابيتوس يحاول أن يترك الجيش ليتفرغ للعبادة . 

+ وكان للأمبراطور أبناً صغيرا جميلاً كان يحبه » وقد دخله شيطان ردئ » وكان 
يعذبه بشدة وهو يستغيث بلا معين . فأخبره البعض بموهبة الجندى أغابيتوس . 
فأحضره ورشم عليه علامة الصليب ٠»‏ فشفاه الله بشفاعته . 

+ فسأله القديس أن يطلقه من الجندية .. فرجع إلى الوحدة والعبادة . فأمسكه أسقف 
ورسمه قساً » ولما تنيّح رسموه أسقفاً » فرّعى الشعب بأمانة . وكان يُبكت الخطاة 
على خطاياهم الخفية » ويوبخ الكهنة على تركهم تعليم ووعظ الشعب . 

+ وتذكر سيرته أنه عمل نحو مائة أعجوبة » ومنها أنه أوقف جريان نهر » وبصلييه 
حوّله ناحية أخرى . وفتح عيّنى أعمى » وشفى البْررّص والمرضى الآخرين » وتتئّح 
بشيخوخة صالحة » بركة صلواته تكون معنا ء» أمين. 


+ جاب 
نعف 
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: شهادة القديسين أرسانيوس وفليمون وليكية العذراء‎ ٠ 

+ وقد آمنوا على يد الرسول بولس فى فريجية (بآسيا الصغرى) . وحدث أن أقام 
الوثنيون احتفالاً بعيد أرطاميس (الزُهرى) » فدخل هؤلاء القديس ون إلى المعبد ؛ 
ليتفرجوا عليهم ويسخروا من ضلالهم . فحزنوا فى قلوبهم لتضحية الحاضرين للصنم 
الذى لا يفهم ولا يتكلم . ومضوا إلى الكنيسة يمجدون الله الذى جعلهم مؤمنبين بالسيد 
المسيح (وهو ما يجب أن نشكر الله عليه نحن أيضا) . 
+ فسمعهم بعض الوثنيين بأنهم يهزعون بالأوثان » فأخبروا الوالى . فقام بالقبض 
عليهم » وعذبهم برشقهم بالحراب الحديدية » ثم ألقى القديس أرسانيوس فى خفرة» وتم 
رجمه بالحجارة » إلى أن أسلم الروح ٠‏ 

+ وتم تعذيب القديسين فليمون وليكية بعذابات ممختلفة وكثيرة.فأسلما وت لد 
الجميع إكليل الشهادة » بركة شفاعتهم تكون معنا » آمين . 


؛ 9 ل 


: نياحة هوشع النبى‎ )١( 
وقد خدم الرب فى أيام خمسة من ملوك مملكة يهوذا . وقد وبّخ بنى إسرائيل على‎ + 
. خطاياهم » وأعلمهم بأن الله رفضهم لشرهم‎ 
وتنب عن إيمان الأمم (الوثنية) بالله » وعن آلام السيد المسيح وقيامته» في اليوم‎ + 
وإنكسار شوكة الجحيم.‎ ٠ الثالث » وخلاص المؤمنين به . وعنن بطلان سطوة الموت‎ 
. سنة ء وتنيّح بشيخوخة حسنة » صلاته تكون معنا » آمين‎ 7١ وقد تنب نحو‎ + 
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.: استشهاد القديس زادوق (صادوق) وآخرين‎ )١( 

+ وكان معه ١18‏ قديساً » وقد طالبهم بهرّام ملك الْفرس (إيران) بالسجود لمعبودته 
'الشمس" . فقال له القديس :' إنى لم أُولّد لأسجد لهذه الشمس ٠»‏ بل لخالقها ". 

+ فقال له بِهرَام :" وهل لهذه الشمس إله ؟! " . فقال :" نعم.هو السيد المسيح ". فأمر 
بقطع رأسه ( بدون مُناقشة أخرى). 

+ فوقف القديس شاكراً الله . وبعدما صلى حل وَلنة لدئاعة . فنزل نحوه نور مسن 
السماء » رآه كل الحاضرين ٠‏ فصاحوا كلهم معلنين أنهم مسيحيون» فقطع رقابهم » 
ونالوا أكاليلهم. . بركة شفاعتهم تكون معنا ء آمين . 


+ + + 


: نياحة القديس تيون بطريرك أنطاكية‎ ٠ 
لوا طاة‎ 
العظيمة والسليمة‎ 


+ وحضر ا المسكونى الأول فى نيقية ( 75" م) ووافق مع الآباء طعى كوه 
أريوس الهرطوقى . ولما عاد إلى كرسيه » تآمر عليه أتباع أريوس ٠»‏ ودسوا له إمرأة 
إدعت أن القديس تتجّس معها . 

+ وقامت بالحلفان على الإنجيل - كذباً - باتهام القديس بالدنس . لأنها أخنت من 
الهراطقة مالاً كثيراً . وأرسل المخالفون إلى الإمبراطور قسطنطين وزعموا أنه قد 
اجتمع ضد القديس أوسطاثيوس كهنة : فخلعه ونفاه بعيدأ عن كرسيه 5 

+ ولم بغفل الله على الفاسقة والكاذبة والمّحّبة للمال» فأصابها المرض الشديدء حتى 
أنها أقرّت بافتراءها على البطريرك القديس . فعاد الكهنة يذكرونه فى القداسات بعد 
نياحته فى المنفى . بركة صلواته تكون معنا » آمين . 


قفا 
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: استشهاد القديس تادرس الرومى‎ ٠ 
كان فى مدينة تدعى " استير" (نجم) فى أيام الإمبراطورين الكافرين مس كيميانوس‎ + 
. ومتيانوس !! » فاستحضراه وعرضا عليه عبادة الأوثان » فلم يقبل بالطبع‎ 
فاستخدما أسلوبى الشيطان المعتادين (الوعد والوعيد) فأغرياه بأعطائه هدايا عظيمة‎ + 
: وكثيرة » فلم يُطع لهما . فأمرا بعقابه بأنواع العذابات التالية‎ 
. التعذيب بالهنبازين » وتقطيع الأعضاء » والحرق بالنار » والضرب بالسياط‎ 
وكان صابراً وشاكراً الرب يسوع الذى كان يُقوّيه ويرفع عنه الألم من أجله.‎ + 


+ وأخيراً قطعوا رأسه بالسيف ٠‏ ونال إكليله » شفاعته تكون معنا » آمين . 
+ + 4 


: شهادة القديس بوليكاربوس أسقف أزمير‎ ٠ 
» أقام على كرسى سميرنا (أزمير بآسيا الصغرى) زمانا طويلا حتى شاخ جدا‎ + 
. وكسب نفوسا كثيرة للمسيح‎ 
كما كتب مقالات وميامر وتأملات عن الموت وعن الجحيم وعن الععذاب الأبدى‎ + 
. للخطاة الغير تائبين» وعن أم النور » وعن تدبير الخلاص للناس‎ 
ولما ثار الاضطهاد اشتاق أن يسفك دمه على إسم المسيح » فأحضر شعبه‎ + 
وأوصاهم للتمستك بالإيمان وعرفهم بما يريده » ولم يستطيعوا أن يشوه عن هدفه.‎ 
فأخذ المؤمنون جسده الطاهر وكفنوه بإكرام » شفاعته‎ ٠» وأخذ الوالى رأسه بالسيف‎ 
. تكون معنا » آمين‎ 
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: تذكار ظهور رأس الشهيد يوحنا المعمدان‎ ٠ 
زعم هيرودس أنه قد ندم على قطع رأس يوحنا المعمدان» فأبقى الرأس بمنزله.‎ + 
وقيل إن صهر هيرودس قد أراد أن ينتقم منه لأنه طرد إينته واتخذ هيروديا زوجة‎ 
. !! أخيه بدلاً منها‎ 

+ فجاء وخرّب عدة بلاد فى الجليل وأحرقها بالنار » ووصل الخبر إلى الإمبراطور 
الرومانى طيباريوس قيصر فاستحضره - مع هيروديا - بعد دفن رأس الشف هيد فى 
بيته » فنفاه إلى الأندلس ( أسبانيا) ومات هناك . 

+ ولما تم تخريب قصر هيرودسء نزل به مسافران فقيران كانا فى زيارة أورشليم » 
فظهر لهما الشهيد فى رؤيا » وأعلمهما بوجود رأسه هناك . فقكم معرفة مكانها . 
وظلت الرأس تتنقل من عند شخص إلى آخر إلى أن وصلت إلى عهد القديس كيرلس 
أسقف أورشليم ومرتيانوس أسقف حمص ( فى منتصف القرن 4 م). 

+ فظهر الشهيد لأسقف حمص ٠‏ وعرفه بمكان الرأس . وتم العثور عليها والاحتقال 
بها » فى ذلك اليوم » شفاعته تكون معنا » آمين . 
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بسم الآب والأبن والروح القدس , إله واحد آأمين 
نبتدئ بمعونه الله بنسخ مارتبّه أنبا ميخائيل أسقف أتريب ومليج وغيرهما من 
الآباء » الجزء الثانى من السنكسار . بركة صلواتهم تكون معنا ٠‏ آمين . 


: نياحة القديس نركيسوس أسقف أورشليم‎ )١( 
كان أسقفاً للمدينة المقدسة فى عهد الإمبراطور الرومانى ألكسندروس؛ الذى كان‎ + 
مُحباً للمسيحيين . فلما تولى بعده الأمبراطور مكسيميانوس أثار الاضطهاد على‎ 
المسيحيين » وقتل كثيةً من الأساقفة ورعيتهم . فهرب بعضهم عن كراسيهم » ومنهم‎ 
. هذا القديسء الذى لم يُعرق مكانه‎ 

+ فتمت رسامة الأسقف ديوس ثم تنيّح . وبعده تم رسم أغردينوس. وفى عهده رجع 
الأسقف نركيسوسء وألح على أغردينوس أن يبقى معه . فظل معه عاماً ثم تنيّح هو 
الآخر . | 
+ وطلب نركيسوس من شعبه ترشيح أسقف مساعد له فرفضوا . إلى أن زار القديس 
أنبا ألكسندروس أسقف كبادوكية» وفى طريق عودته» سمع الشعب فى الكنيسة صوتا 
يقول :" اخرجوا إلى باب المدينة الفلانى » وأول من يدخل منه أمسكوه وأبقوهمع 
نركيسوس". 


+ فلما خرجوا وجدوا الأسقف ' ألكسندروس ' . فأرغموه أن يبقى مع أسقفهم المُسن ٠‏ 
وظل معهم إلى أن تنيّح بسلام وعمره 75 سنةء صلاته تكون معنا » آمين . 


انيف 
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: استشهاد القديس ألكسندروس الرومانى‎ )١( 

+ كان من أهل رومية » فى عهد الإمبراطور مكسيميانوس الكافر » ولما علم به أمره 
بالذبح للأوثان فلم يقبل بالطبع . 

+ فعلقه من يديه » وربط فى رجليه حجراً ثقيلاً . ثم أمر يضربه » ووضع مشاعل 
نارية حول وجهه» فسنده الله من أذاها. 

+ ولما لم تؤثر فيه هذه العقوبات الشديدة » أمر بقطع رقبته» فنال إكليله » شفاعته 
تكون معنا » أمين . 


: شهادة القديس الأسقف أنبا مكراوى‎ ٠ 
كان من أكابر بلدة أشمون جريس ء وأختير أُسقفاً لبلدة نيقيوس ( بالمنوفية) . ولما‎ + 
» حل الاضطهاد ( فى عهد دقلديانوس) جاء وال إلى تلك المنطقة يدعى " يوفيانوس"‎ 
. فأرسل ليستدعيه إليه‎ ٠» وبلّغه ما يقوم به القديس مكراوى‎ 
فدخل إلى الهيكل وصلى ء وأخفى أدوات المذبح وملابس الخدمة . ثم خرج مع‎ + 
رسل الوالى » حيث أقرٌ بإيمانه أمامه . وعرف أنه أسقف المدينة » فعمد إلى إهانته‎ 
وضربه » وصب الخل - المُذاب فيه الجير - وسقوه فى حلقه » فلم يَحدث له ألم ء‎ 
. لأن الله كان يساعده‎ 
ثم أرسله إلى أرمانيوس ( الحاكم الرومانى العام للإسكندرية) » فأمر بحبسسه فى‎ + 
فجرت على يديه آيات كثيرة هناك » ومنها أن إين القائد ( القديس) يوليوس‎  نجسلا‎ 
. فشفاه الله بشفاعته‎ ٠» الأقفهصى كان مصاباً بالشلل » فصلى له القديس‎ 
وأخذه يوليوس سراً إلى بيته » حيث أقام قداساً وناولهم . ووعده يوليوس بالاهتمام‎ + 
. أمر بتعذيبه‎ ٠ بجسده وكتابة سيرته. فلما علم أرمانيوس بما يفعله القديس فى السجن‎ 


محف 
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+ فتم تعذيبه بالهنبازين» وبقطع الأعضاء ٠‏ والإلقاء لالوحوش » والتغرّيق فى البحر 2 
والإلقاء فى أتون النار » وكان صابراً على ذلك ٠‏ وشاكرا الرب . فكان يُعينه 
ويحفظه. وأخيراً طلب القديس يوليوس من أرمانيوس أن يحكم عليه بالموت » لكى 
0 

للم تم قطع رأسه له قيس يوليوس فى أكفان فاخرة ٠‏ وجعل صاياً على صدرن. 
0 غلمايه إلى بلدة نيقيوس» فتوقفت المركب قرب أشمون جريس . ولما 
تعبوا فى تحريكها بدون فائدة » سمعوا صوتاً من جسده يقول : ' هذا هو الموضصع 
الذى مر الرب أن يكون فيه جسدى ". 
+ فخرج المؤمنون حاملين سعف النخيل وحملوه بكرامة عظيمة؛ وقد بلغ عمره 
١"اسنة‏ » منها 9" سنة فى الأسقفية » بركة شفاعته تكون معنا » آمين . 


+ اجاج 


: )558-881( 04 نياحة البابا قسما (قزمان الثانى) البطريرك الإسكندرى/‎ )١( 

+ تم اختياره لأنه كان باراً عفيفاً » كثير الرحمة » وعالماً بكتب الشريعة وشرحهاء 
وكان كل ما يتوفر له من مال يصرف منه على المساكين وبناء الكنائس» فحسده 
الشيطان» وأقام له مشاكل فى الحبشة (أثيوبيا)» ولكن الرب تدّخل تتخل وأعاد السلام . 

+ وجلس على الكرسى المرقسى ١١‏ سنة » وتنيّح!') بسلام » بركة صلاته تكون معناء 
آمين . 

(؟) شهادة القديس برفوريوس : 

+ كان غنياً جداً فى المال والبساتين والعبيد والتحف . كما كان كثير التصددق على 


. )مه58-46١‎ ( وفى مصدر آخر 7 سنوات‎ )١( 
م"‎ 
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المساكين . فلما حل الاضطهادء صلى هذا القديس لكى يساعده الله على الشهادة . 
وقال: ' يارب ٠»‏ هوذا أنا أترك باب دارى مفتوحاً من أجل أسمك ؛ فساعدنى » وكن 
معى إلى أن أتمم جهادى ". 

+ وعندما مر الوالى أمام بيته صرخ ء وقال :" أنا مسيحى". 

+ فقال له ' يا برفوريوس ء لماذا تكلمت هكذا من ذاتك ؟ ولم يطالبك أحد (بشي)؟! 
فامض وأدخل دارك ' !! . ش 

+ فازداد القديس صياحاً قائلاً :' أنا مسيحى . مؤمن بالمسيح ' » فغضب منه الوالي 
وأمر بقطع رأسه » وحزن الشعب لرحيله عنهم وأخذوا جسده » وكفنوه ودفنوه » بركة 
شفاعته تكون معنا » أمين . ا 


)0( تذكار مجمع محلى لتحديد يوم عيد الفصح (القيامة) المجيد : 

+ ظهرت بدعة فى جزيرة بنى عْمَر (ببلاد العرب) إذ وجدت هناك جماعة مسيحية 
تسمى ' الأربعة عشرية ' كانوا يُعِيدُون مع اليهود فى يوم 4 نيسان . ومهما كان فى 
أى يوم فى الأسبوع !! . 

+ فلما منعهم أسقف الجزيرة ولم يسمعوا له أرسل رسائل إلى سرابيون بطريرك 
أنطاكية » وإلى ديمتريوس بابا الإسكندرية ( 44١-١17م)‏ وإلى ديمقراتيس بابا 
رومية » وإلى سيماخوس أسقف أورشليم » ليطلب مساعدته الروحية . 

+ فأرسل كل منهم رسالة له بأنه يجب أن يتم عيد القيامة فى الأحد التالى بعد عيد 
اليهود . واجتمع بالجزيرة ١8‏ أسقفاً . وقَرِنّت الرسائل أمام المُخالفين . فرجع منهم 
البعض عن رأيهم. وتم حرم المعاندين» بناء على ما جاء فى أوامر الرسل بأن يكون 
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يوم عيد القيامة يوم أحد ( بعد عيد اليهود )27 . 

(") شهادة القديس أبوليوس الأمير الروماتى : 

+ كان هذا القديس من مدينة برجة فى بمفيلية (بآسيا الصغرى).؛ وقد تم القبض عليه 

بأوامر من دقلديانوس الكافر »)١(‏ فوقف أمام الوالى برنياخوس وجاهر بالإيمان 

المسيحى . ورتل للرب يسوع ومجّده؛ ولعن عبادة الأصنام . 

+ فتم صلبه مثل مخلصه. وسبحه لشهادته بطريقته » بركة شفاعته تكون معنا » آمين. 
ظ + الى 


(1) نياحة القديس صرابامون قمّص دير أبى حنس : 
+ ترّهب منذ صغره بدير أبى حنس (الذى كان بوادى النطرون وتخرب) وفك فى 
العبادة » وخدمة الشيوخ ٠7‏ سنة . ثم تمت رسامته قمصاً للدير» فزاد في نسكه ء 
وصومه طول النهار » منذ أن ترهب إلى أن تنيّح . 
+ وبعد 7٠١‏ سنة حبس نفسه فى كنيسة » ولم يره أحد » لمدة ٠١‏ سنوات » وكان فى 
تلك المدة لا يُفطر سوى يومى السبت والأحد . 
+ ثم ظهر له ملاك الرب فى رؤيا وأعطاه صليباً » وطلب منه أن يتناول من السر 
الأقدس , وبعد " أيام سيأتى ليأخذ روحه للفردوس . فأعلم الأب الرهبان وودعهم. 
+ فبكوا وسألوه أن يصلى من أجلهم . وتنيّح فى ثالث يوم» صلاته تكون معنا » آمين. 
)١(‏ شهادة القديسة أوطوكية ( - مسرة) السامرية : 
+ كانت من أهل بعلبك (بلبنان) واسم أبيها يونان واسم أمها صوفية (حكمة) . وكانت 
فى سيرتها تسير فى الدنس وتدفع بكثرين إلى النجاسة » وجمعت منها مالا وفيراً . 
)١(‏ وتم ضبط هذا التوقيت منذ هذا الوقت ٠‏ بمعرفة البابا ديمتريوس الأول ( الكرام) فيما حرف 
بحساب ""الأبقطى" . والذى اعتمده مجمع نيقية المسكونى الأول ( 76" م) . 
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+ فذهب إليها قديس راهب - فى شكل من يذهب إليها للغرض الدنس - ثم وعظها 
موضحاً لها ماسيحثث لها فى جهنم » والظلمة والدود الذى لا يموت » والعقوبات 
الأخرى المُعدّة للأشرار فى جهنم النار . 

+ وأثبت لها من التوراة وبالبراهين العقلية على وجود قيامة الأجساد » وعذاب أبدى 
للخُطاة » وإنه إذا هي آمنت بالمسيح وتابت واعتمدت:ء فإنه يقبلّها . وتُولّد ولادة 
جديدة. فانفتح قلبها للإيمان » والتوبة عن سلوك طريق الدئس . 

+ فأحضرها قدام أسقف بعلبك ٠‏ وأقرت أمامه بالثالوث القدوس بتجسد الله الكلمة 
وصلبه وقيامته . وأثناء تعميدها أبصرت ملاكاً نورانيا يجذبهاللسماء ومعه ملائكة 
كثيرون يفرحون (حسب ما ذكره الكاتب) . ورأت أيضاً شخصاً أسود قبيح المنظر 
وهو يحاول أن يجذبها منهم (الشيطان) فزادها المنظر فى الرغبة فى العماد والتوبة 
النهائية . 

+ ثم أنفقت كل ما جمعته من مال فاسد . وترّهبت . فأثار عليها إيليس بعض غشآقهاء 
فأعلموا الوالى بأنها صارت مسيحية . فلما دخلت إلى بيته » كان فى تلك الساعة إينه 
قد مات » فصلّت وطلبّت من السيد المسيح أن يُحييه» فاستجاب لها الرب . وقام الولد. 
فآمن الوالى بالسيد المسيح . 

+ ثم أتى بها وال آخر يسمى ' ديوجانس"؛ فصلت لجندى فاقد لإحدى عينيه » فأبصر 
بها » فأطلقها الوالى بدون عقاب . 

+ ثم وقفت أمام وال آخر يُدعى ' بيكفيس ' ٠‏ فسألت السيد المسيح أن يجعل لها 
نصيباً مع الشهداء . فقطعيت رأسها ونالت إكليلها » شفاعتها تكون معنا » آمين . 


(") نياحة القديس بطرس الكاهن : 
+ ظل هذا الأب طوال حياته صائماً . وكان يختلى ويصلى بالل وبالنهارء فأعطاه الله 
موهبة كشف أسرار الناس. وكان يشفى المرضى بالصلاة على الماء والزيت والرشم 
بهما . 
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+ ومنذ رسامته قساً - رغماً عنه - ظل يرفع البخور ويقيم القداسات كل يوم ( كما 
كان يفعل قداسة البابا كيرلس السادس) » وكان أهل المدينة ( !! ) يفرحون بهاء 
ويقولون : " إن الله يغفر لنا خطايانا بصلواته ". 

+ وكان يصالح المتخاصمين بروح الاتضاع » حتى أنه كان يقدم لهم مطانية » لكي 
يلين قلبهم باتضاعه وبكمال صفاته الأخرى 

+ وبينما كان يصلى - ذات ليلة - ظهر له القديس بطرس الرسول فى رؤيا » وأعلمه 
بأن الله قد قبل صلواته كرائحة بخور زكية . وأن الله أرسله إليه ليُعزيّه . وأعان له 
أيضاً أنه سوف ينتقل حالاً من أتعاب الدنيا . فطلب منه أن يذكره أمام الله . 

+ ولما قال هذا تنيّح ورحل وهو فرح » بركة صلواته تكون معنا ٠‏ أمين . 


جا + 


: شهادة القديس ديوسقورس‎ )١( 

+ كان من الإسكندرية » فى العصر العربى وترك دينه رولف حسف ماي 

ولما عرفت بما فعله حزنت بشدة . وأرسلت له رسالة مُطولّة قالت فيها إنها كانت 

تتمنى سماع خبر موته وهو مسيحى » ولا أن يترك الإيمان المسيحى . وأن هذه 

الرسالة هى آخر ما بينها وبينه. 

+ فبكى بكاء شديداً وتضرع إلى الله بدموع ليرحمه؛ ونتف شعر لحيته . ولما رآه 

الناس فى-هذه الحالة - قدموه إلى الوالى العربى . فأعلن له أنه مسيحى . فهدده 

وضربه ضرباً مُوجعاً ثم حبسه » ثم عرض على الحاكم العربى بالقاهرة قضيته ٠‏ 

+ فأمر إما أن يطيعه أو يحرقه بالنار . فأصّر على إيمانه . فحفر له الوالى حُفرة 

وملأها بالحطب والنار . وألقاه فيها » بعدما ضربه أهل المدينة بشدة » وغرسوا فى 
ءةنىن'إكظ> 
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جسمه السكاكين ٠‏ ونال إكليله (والعبرة دائما بالنهاية السعيدة» وليس بالبداية الشقية) . 
بركة شفاعته تكون معنا ء» آمين . 
(؟) نياحة الأسقف القديس تاوضوتس (03ا1860004) القبرصى : 
+ كان أسقفا لمدينة قرنتية ( قرين 09/1686 ) فى شمال جزيرة قبرص . 
+ وفى عهد دقلديانوس الكافر (7١٠5-7٠١٠"م)‏ قبض عليه بوالس والى الجزيرة » 
وطلب منه أن ينكر مسيحه » ويقدم البخور للأوثان » فلم يقبل . 
+ فضربه بشدة بسياط من جلد البقر الليّن (لزيادة ألمه) ثم علقه (صلبه) عريانا ».ئم 
وضعه على سرير تحته النيران ٠»‏ فلم ينله أذى !! 
+ ثم سمر الشرير رجليه » وجروه إلى الجن . فمككث فيه إلى أن أهلك الله 
دقلديانوس الكافر » وتولى الإمبراطور قسطنطين الكبير . فأطلق سراحه - مع كل 
المسجونين من أجل المسيح - فرجع إلى كرسيه ء ورّعى رعيته بأمانة » إلى أن رغد 
35 
وتتيح بسلام . صلواته تكون معنا » آمين 
() استشهاد ٠‏ ؛ من العذارى الحكيمات : 
+ اغار الزنوج (أهل النوبة) على جنوب البلاد حتى وصلوا إلى أسيوط . وكان بجبل 
أسيوط دير. للراهبات يضم 5 عذراء ورئيستهن . وكن مداومات على الصوم 
والصلوات والسهر الروحى والمطانيات » حتى أعطاهن الله موهبة شفاء المرضى . 
+ ولما أحاط الغزاة بالدير وحاصروه » قمن بالصلاة لكى ينجيهن الله . 
+ وكان هؤلاء الأشرار يريدون خطف البنات القديسات ٠‏ ليأخذونهن معهم إلى بلادهم 
(السودان) ليتزوجوا بهن هناك . 
+ وطلبت إحدى الراهبات من رئيسة الدير » وضع كل راهبة فى حصيرة وأن تطلق 
فيها النارء لتكون قربانا لله » بدلا من حياة الدنس مع هؤلاء الأشرار. 
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+ وتم تنفيذ هذا الرأى ٠‏ وأَسْعِتَ فيهن النيران . ولما دخل الغزاة إلى الدير وجدوهن 
قد رحلن . أما رئيستهن التى إختبأت فى الحصن » فقد طلبوا منها النزول ٠‏ ولكنها 
ألقت بنفسها من أعلاه » وسقطت أمامهم .» بعدما أسلمت الروح » شفاعتهم تكون معنا 


أمين . 


: شهادة القديسين فليمون وأبلانيوس‎ )١( 
كان فيلمون مُغنياً لأريانوس الوالى ؛ وكان إبلانيوس نمزم را ( موسيقياً ) وكانا‎ + 
صديقين . واشتهيا الشهادة. فأخذ فليمون زمارته وأعطاها 50 . واستبدلاا‎ 
. الواحد تلو الآخر‎ ٠» ثيابهما معا » ودخلا إلى أريانوس‎ 
ودخل فليمون إلى الوالى أولا واعترف بالمسيح فأمر بضربه بالسهام؛ كم دخل‎ + 
٠ أبلانيوس بعده بآلة الزمر » وأعترف أيضا بالمسيح . فضربوه بالسهام » هو الآأخر‎ 
وأثناء ذلك قفز سهم إلى عين الوالى فقلعهاء بينما نال القديسان إكليل الشهادة » بركة‎ 
. شفاعتهما تكون معنا » أمين‎ 
: شهادة القديسة مريم الإسرائيلية‎ )1( 
كانت لا تعرف المسيح . وقد مالت لحياة الدنس . فعرف بها القديسون » وأرسلوا‎ + 
لها قديساً وعظها وعرّفها الإيمان المسيحي . وأعلمها أن الإنسان سوف يُحاسب عن‎ 
٠ جميع أعماله - الصالحة والطالحة - يوم القيامة العظيمة‎ 

سه لاهن لقو شرع ماق ذا اق با وزاك اوري 
والبراهين العقلية . فلما تأكدت من ذلك » سألته هل يقبلها الله ويغفر لها دنسها ؟! . 
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+ فأعلمها القديس بإنها لو آمنت واعتمدت على اسم السيد المسيح » تنال الخلاص .. 
.. .. ( فراغ بالمخطوط)(!" . 
+ فقام الوالى بقطع رأسهاء ونالت إكليلهاء بركة شفاعتها تكون معنا » آمين . 

+ + + 


:)١88-1١178( ١ ١/ىردنكسإلا نياحة البابا يوليانوس البطريرك‎ )١( 

+ كان قساً وعالماً فاضلاً (من خريجى المدرسة اللاهوتية المرقسية) بالإسكندرية . 
وقد فاق كثيرين بعلمه وعفافه » فتم أختياره للكرسى المرقسى . 

+ كما وضع مقالات وميامر روحية . وكان مداوما على تعليم الش عب وافتقادهم . 
ووعظبهم » وظل بطريركاً عشز سنوات » إلى أن تنيّح بسلام » صلواته تكون معنا ء 
آمين. 


(؟) استشهاد أريانوس والى أنصنا( : 

+ فإنه بعد استشهاد فليمون وأبلانيوس قال له أحد المؤمنين : ' لو أخذنت من دمهبما 
ووضعت على عينك لأبصّرت ". 

+ فأخذ الدم وأبصر فى الحال ٠‏ وندم على ما فرط منه من تعذيبات وقتل للقديسسين. 
فكسر أصنامه؛ وآمن بالمسيح » ولم يَعْد يعنب أحداً من المسيحيين !! . 


)١(‏ والنص الناقص : (نقلاً عن السنكسار القبطى) :"' فآمنت وتابت . ثم لما بلغ خبرها للوالى 
أحضرها أمامه. فأصّرت على مسيحيتها ' (يوم 4 برمهات). 1 
(1) من كان يتخيل أن هذا الوالى القاسى القلب ٠‏ والذى عدب (بنحو 4٠‏ نوعا من العذابات الشديدة) 
وقتل وسجن نحو عشرة آلاف قبطى وغيرهم » يؤمن وينال إكليله ويحضر إليهم فى الفردوس 
السعيد ؟!! فما أعظم مراحم الله !!1. 
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+ قلما عرف دقلديانوس بما فعله أريانوس ٠‏ أحضره وسأله عن السبب فى ترك عبادة 
الأوثان . فحكى له المعجزات التى أجراها الله على أيدى قديسيه وشهدائه » وكيف 
كانوا يحتملون الآلام الصعبة وتقطيع الأعضاء بشكر وفرح كثير ( فيلبى 55:١‏ » 
لأنها بركات) وكيف كانوا يشفون وترجع إليهم صحتهم. 

+ فأغاظه هذا الكلام » وأمر أن يُعَذب عذاباً شديدا. ثم أمر بأن يُطرح فى جبء 
ويُغلق عليه حتى الموت . فأخرجه ملاك الرب منهء وأوقفه فى حجرة نوم 
دقلديانوسء فلما رآه ارتعد » بينما تقوى إيمان أريانوس . 

+ ثم وضعوه فى كيس (جوال) من الشعر الخشن وألقوه فى البحر » فأسام الروح »؛ 
ومضى إلى الفردوس » مع كل النفوس التى نالت إكليلها على يديه 

+ وكان الرب قد أعلمه - فى رؤيا ليلية - أنه سيهتم بجسده بعد استشهاده» وسيعيده 
إلى بلده بعد توصيله للإسكندرية » وقال ذلك لغلمانه . فلما طرحوه فى البحر أمر 
الرب درفيلاً » فحمله » وأتى به (من أنطاكيا) إلى الإسكندرية وطرحه على الشاطئ » 
فأخذه غلمانه وأتوا به إلى إنصنا » وضموه إلى جسذى الشهيدين فليمون وأبلانيوس . 
بركة شفاعته تكون معنا » آمين . 

(") نياحة القديس متياس الرسول : 

+ وقد حل محل يهوذا الأسخريوطى الخائن » وأنضم للإثنى عشر رسولاً » بعد 
القرعة . 

+ وقد جاء إلى بلاد أكلة لحوم البشر (جنوب إثيوبيا) » وكان قد وقع فى لديضهم : 
وكانت من عادتهم أنهم إذا اصطادوا إنسانا يقلعون عينيه وبعد ٠‏ يوماً يأكلون لحمه 

+ فلما أمسكوا. القديس متياس وقلعوا عينيه عو ب 0 
القديس أندراوس الرسول وتلميذه ٠‏ فأتيا إلى مكان حبس القديس. 

+ فصلى الرسولان إلى الرب » فأنبع عين ماء من تحت عمود السجنء وفاضت الميآه 
إلى أن أغرقت المدينة » حتى وصل الماء إلى أعناق الناس . فأتوا إلى الرسولين» 
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واعترفوا بخطاياهم» فوعظوهم ٠‏ فآمنوا وأعتمدوا . 

+ وسألوا الرب يسوع ء فنزع عنهم الطبع الوحشى » وصاروا يأكلون طعام البشر 
فقط . ثم رسما لهم أسقفآ وكهنة وأقاما عندهم مدة . ثم رحلا إلى جهة أخرى »: 
فسألوهما سرعة العودة إليهم . ' 

+ ولما بشّر القديس متياس الرسول فى مدينة 'دمشق" (بسوريا) تم القبض عليه » 
ووضعوه فوق سرير حديد أسفله نيران» وظلت مشتعلة أسفله 8 أيام بلياليهم . ولم 
تحترق ثيابه » ولا شعرة واحدة من رأسه !! 

+ ثم أوقدوا النار لمدة 4" يوم أخرى وأْلقوُه فيها » فلما أخرجوه من بين النيران 
وجدوه سليماً !! » فآمن كثيرون بالرب يسوع . ومكث عندهم أياماً كثيرة » ثم مضى 
إلى مدينة يهودية تسّمى " غفالون" !! وفيها استراح بالجسد » بعدما رحل إلى عالم 
المجد » بركة صلواته وشفاعته تكون معنا » آمين(" . 


: ذ نياحة القديس كونن المعترف‎ ٠ 
كان هذا القديس من سوريا » وكان اسم أبوه ' نسطر " واسم أمه ' ثيؤدورا" . وكانا‎ + 
. من الصابئة (عبدة الكواكب) . وكان ذلك فى بداية خدمة الرسل الإثنى عشر‎ 


)١(‏ وتذكر مصادر أخرى أن القديس متياس » قد تم حبسه فى سجن » فى مدينة أخرى (بآسيا 
الصغرى) وأنه تشفع بالبتول مريم » فحملتها سحابة إليه (من أورشليم) » وأخرجته من سجنه » 
بعدما ذابت الأبواب الحديدية بصلواتهاء وقيل أيضاً إنه نال إكليل الشهادة بيد اليهود (راجع تفاصيل 
سيرته» كما وردت فى مخطوط بكنيسة العذراء بحارة زويلة بالأزهر بالقاهرة » والتى نشرناها 
بعنوان :' العذراء حالة الحديد"؛ ومتياس الرسول"؛ طبعة مكتبة المحبة ). 
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+ وقد امتاز هذا الشخص بالعفة والتواضعء» وصنع الخير الكثير للغير(١)‏ . 

+ وقد أرغمه والده على الزواج ء فمكث مع زوجته كأخ وأخت !! . 

+ وكان يدعو ويقول من ك4 نتنلبه :" ايها الإله » أرشدنى إلى معرفتك الحقيقية". 
فظهر له الملاك ميخائيل » وأمره بأن يذهب إلى أحد الرسل !! . 

+ فمضى إليه وتعرف على تعاليم المسيحية » وآمن وأعتمد . وتتاولد من السرائر 
الإلهية . وداوم على سماع وعظ الرسل !! فأزداد طهارة ونسكاً وورعاً وعبادة» 
فمنحه الله موهبة عمل المعجزات ء والسلطان على طرد الشياطين . 

+ واجتذب أبويه وزوجته وأهلها إلى الإيمان بالسيد المسيح الفادى . 

+ ولما دخل أحد الوثنيين إلى مغارة ليذبح للشيطان (لوثن) وعلم به القديس »صر 
فى الشيطان وأنتهره وأمره أن يْقرّ - أمام الحاضرين - مَنْ هو ؟! فاضطر أن يعترف 
بأنه "الشيطان" » وليس إلها . فآمن الحاضرون بالمسيح وصرخوا وقالوا :' واحد ههو 
إله القديس كونن " » ونالوا نعمة العماد » ودخلوا إلى جماعة المؤمنين (الكنيسة). 

+ فسمع بخبره نائب الوالى كلوديوس قيصر - فى سوريا - فاستحضره وسأله فأقر 
أمامه بالمسيح رباً وفاديا . فأمر بضربه بشدة . 

+ ولما سمع أهل بلدته - لمحبتهم له - أسرعوا يريدون الفتك بالوالى » فهرب منهم . 

م 
فحلوا القديس من قيوده » وغسلوه من دمائه » فعاش عدة سنين » إلى أن تنيّح 

+ وقد جعلوا بيته كنيسة ووضعوا فيها جسده الطاهر » وظهرت منه عجائب كثيرق 

+ ام 

8 لضياع الورقة الخاصة بمخطوط السنكسار القبطى اليعقوبى (يوم‎ ٠ نقلاً عن السنكسار القبطى‎ )١( 
بدون إيمان بالمسيح؛ لا قيمةله‎ ٠ برمهات) » مع العلم بأن طيب الأخلاق والأدب وفعل الخير‎ 
راجع رسالة القديس يعقوب‎ ٠ لأن غير المؤمن يأخذ أجره فى الدنيا فقط‎ ٠ بالنسبة للملكوت‎ 
. )55-١1: 7 الرسول (يع‎ 
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+ بعد ليمان الإمبراطور قسطنطين أوفد أمه 'هيلانة' إلى أورشليم » حيث بحثت عن 
صليب المُخلص . واضتّطر أحد الشيوخ اليهود إلى إرشادها إلى موقع الجلجثة » حيث 
تم تنظيف المكان ٠»‏ والعثور على ثلاثة صلبان . 

+ ولما تم وضع كل صليب على ميّت أحضروه » قام بأحدهم . فعرفوا أنه هو صليب 
كتنهم وليك الملكة جزءا منه إلى إينها مع المسامير . وقامت بتشييد كنيسة 
القيامة وغيرها » وتم تدشينها (74ام) وكان ذلك يوم ١6‏ توت . 

+ ولما أختل الْرس مصر والشام (574م) » دخل أحد ولاتهم إلى كنيسة القيامة بالقوة 
فوجد صليب المخلص » ورآه منيراً » فمد يده لكى يأخذه » فخرجت منه نار وأحرقت 
يده . فجاء بشماسين . ونقلاه فى صندوق إلى بلاده (فارس > إيران) مع الممس بيين » 
ثم قتل الشماسين ودفن الصليب. فى بستان أمام داره » حتى لا يعرف أحد بمكانه . 

+ ولما أنتصر الإمبراطور هرقل على الفرس واسترد مصر والشام » أعلمته صبية 
صغيرة من بنات الكهنة - كانت مسبية هناك - أنها رأت الوالى الفارسى الشرير - من 
خلال نافذة بالمصادفة - وهو يدفن الصليب ٠‏ فأخرجه هرقل من الحُمّرة وله فى 
ملابسه » ثم أخذه معه إلى القسطنطينية » وكان ذلك فى يوم ٠١‏ برمهات ( ويُقام. 
الاحتفال الأكبر بعيد الصليب " أيام فى يوم 1 توت » نظراً لأن العيد الأول يحل 


موعده غالباً فى الصوم الكبير) . 
ولربنا الحمد والشكر على خلاصة العجيب ٠‏ الذى أَتمّهِ للبشر » على عود الصليب . 
+ الى 
2"33ظ 
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: شهادة الأسقف القديس بسيلاؤس‎ )١( 
قام القديس أرمون بطريرك أورشليم برسامته " أسقفا" (عاماً) بدون كرسى مع عدة‎ + 
أساقفة ايتوموا بالتبشير فى الباتد التى إزبل فيه مسيتيون . وقد عانى هذا القدييس‎ 
. !! من الضرب والطرد ن إلى أن وصل إلى مدينة " شرصونة"‎ 
ل ع يه المدينة وسكن فى‎ 
. مغارة . وكان دائم الابتهال إلى الله لكى يقبلوه ويؤمنوا بإبنه الفادى لخلاص نفوسهم‎ 
ولما مات إين الوالى وكان وحيداً له » فحزن بشدة عليه » ورأى فى منام أن أبنه‎ + 
يقول له :" أطلب من القديس بسيلاؤس (- ملك الشعب) أن يصلى من أجلى إلى‎ 
1 
فلما أنتبه قام بسرعة - مع كبار رجال المدينة - وأتى إلى مغارة القديس » وطلب‎ + 
.!! منه أن يصلى من أجل إبنه الميت‎ 
فلما صلَّى على قبر إينه قام من الموت » فآمن وأهله وأكثر شعب المدينة » وتعمتُوا‎ + 
» بيد القديس. ولكن بعض اليهود الذين كانوا فى المدينة اغتاظوا مما فعله القديس‎ 
. إلى أن أسلم الروح‎ ٠ وأوغروا قلوب الذين لم يؤمنوا . فوثبوا عليه وضربوه وسحبوه‎ 
. آمين‎ ٠ بركة شفاعته تكون معنا‎ ٠ وفرح بالسفر إلى الفردوس‎ 

بن 0 حي 


١‏ اليم الثقى عضر من شهر برمهات 


١١؟/ تذكار إظهار بتولية ثيابا ذيمستزيؤن (الأول) البطريرك الإسكندرى‎ ٠ 
(144-:18م): ش‎ 
قبل نياحة البابا يوليانوس (148١م) ظهر له ملاك الرب وقال له :" إنك ستمضى‎ + 
إلى المسيح » فالذى يدخل عندك غداً - ومعه عنقود عنب - هو الذى سيكون بطريركآ‎ 
.!! ' بعدك‎ 
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+ فلما جاء ديمتريوس الكرّام بعنقود عنب (نما فى غير أوانه) أعلم شعبه به » وكان 
متزوجاً.فرسموه على كرسى مارمرقس . وتذمر بعض رجال الشعب الأشرار 
لأنه كان البابا الوحيد المتزوج!') ء وتكلموا عليه !! . 
+ فظهر له ملاك الرب» وطلب منه إظهار الحقيقة منعاً من عثرة أحدء فأتى بجمر 
نار ووضعه فى ملابسه » وسار وسط شعب الكنيسة » ثم وضع من الجمر فى غطاء 
رأس زوجته ولم يحترق » فلما سأله الشعب الموجود فى الكنيسة عن سبب تصرفه 
هذا ؟! 
+ فأعلن لهم أنه تزوج وعاش بتولاً مع شريكة حياته لمدة 44 سنة . وصلى للشعب 
وسامح من تحدث عنه » وصرفهم بسلام » بركة صلواته تكون معنا » آمين . 

+ الى 


(١)تذكار‏ عودة القديسين أبى مقار الكبير وأبى مقار الإسكندرى من المنفى : 

+ تم نفى القديسين إلى جزيرة (فيلة بأسوان) » وهناك صنعا معجزات كثيرة بين 
الوثنيين » وهى مفصلة فى كتاب خاص . ومنها أن القديس أبو مقار الكبير حول الماء 
المالح إلى ماء عادى صالح للشرب بصلاته » فتم قبول الوثيين بالجزيرة للإيمان 
المنيض:: 


)١(‏ جرت العادة منذ عهد القديس مارمرقس أن تتم رسامة أساقفة أو بطاركة بتوليين » لكى يتفرغوا 

لخدمة الكنيسة . وليس الزواج إلا سر مقدس » وأن بعض الرسل (مثل القديس بطرس) كانت لهم 
زوجة مُرَافقة » كما أكد الرسول بولس على أن من صفات الأسقف أن تكون لله زوجة واحمدة 
(١تى1:‏ 7) . وفيما بعد كان الاختيار يتم أحياناً من بين الرهبان . وقد قرر المجمع المسكونى الأول 

فى نيقية (7") بأن يكون الأساقفة ' بتوليين " (وكل من فى درجاتهم : مثل البطاركة والمطارنة 
والجاثليق) وأن يتزوجااكهنة قبل رسامتهم (ولا يتنزوجون بعد نياحة الزوجة الأولى) نظرآ 
لاختلاطهم الدائم بالنساء والبنات » خلال الإعتراف ٠»‏ وافتقاد الأسرات . 
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+ ثم حملتهما الملائكة إلى البابن؛ > بالإسكندرية » وأعلماه بما فعله الرب معهما فى 
الجزيرة » ثم حملتهما الملائكة إلى برية شيهيت ٠‏ وأرشدوا الرهبان إليهما » فخرج 
خمسون ألف راهب للقاء أبى مقار الكبير د معنا ء آمين . 

: استشهاد ٠؛ قديسأ بسبسطية (بسوريا)‎ )١( 

+ كان ألفيانوس من قواد الإمبراطور قسطنطين ٠‏ وعينه على أجزاءِ من بلاد الروم 
(فى المشرق) وأوصاه خيراً بالمسيحيين . ' 

+ فلما مضى إلى هناك عبد الأوثان وأمر بعبادتهاء فققام ٠؛‏ شخصا من الجنود 
وأولادهم وقرروا نيل إكليل الشهادة» وظهر لهم ليلا ملاك الرب وشجعهم على 
الشهادة . 

+ وفى صباح اليوم التالى مضوا إلى حاجبه المدعو غريغور لاوس واعترفوا بالسيد 
المسيح. فهددهم » فلم يخافوا . فأمر برجمهم بالحجارة.فكانت الحجارة ترتد إلى الذنين 
كانوا يلقونها عليهم !! . 

+ وبعد ذلك ألقوهم عرايا فى بركة ماء مُتَجمّد .وان بموان الإركنة خظام عام 
فتعبوا من شدة برودة الثلج » وخرج واحد منهم » ودخل الام » فمات وهلك (وققد 
إكليله » لعدم صبره قليلاً » وهو درس كل نفس) . 

+ ونزل ملاك الرب ومعه 5٠‏ 4 إكليلًء وكان يضع كل إكليل على رأس من يموت فسى 
وسط الثلج . ورأى أحد الحراس الإكليل الباقى مع الملاك » فخلع ملابسه وقفز فى 
بركة الماء المثلج ء» ونال الإكليل الباقى (لحكمته وانتهاز الفرصة) . 

+ وكان من بين الموجودين فى الثلج صبيان (شبان) وكانت أمهاتهم يشجعونهم على 

احتمال شدة البرودة . ومن لم يمت بالتجمد فى التلج تم كسر ساقه وبذلك ينال إكليله . 

+ وصدر الأمر بأن يُلقوا الأجساد فى النهر » بعد حرقهم . ولما جاء الجند ليحملوا 

الأجساد » وجدوا صبياً صغيراً لم يمت فلم يحملوه؛ فحملته أمه وطرحته مع أجساد 

القديسين فمنعوها لأنه كان لم يزل حيء فمات على عنقهاء فطرحته بسرعة مع باقى 
5253 
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الأموات» الذين أخذوهم خارج مدينة سبسطية , ثم ألقوهم فى النيران» فلم تفعمل لهم 
النيران شيئاء ثم رموهم فى النهر . 

+ وفى اليوم الثالث ظهر الشهداء لأسقف المدينة» فقام لس ا 
وذهب إلى النهر » ووجدوا أجساد الشهداء تلمع كالنجوم» بركة شفاعتهم تكون معنا ء 
أمين . ٠‏ 

(؟) نياحة البابا ديونسيوس الإسكندرى البطريرك/ ١5‏ (45؟ -5514): 

+ كان من الصابئة (وهم عبدة الكواكب) » وقد تعلّم علوماً كثيرة ة لأن والده كان غنياً 
وقد اهتم بتعليمه » حتى صار معلماً للصابتة فى الإسكندرية . 

+ وقد مرت به سيدة عجوز تبيع رساتل للقديس بولس ٠»‏ فطلبت منه شراء كراسة منها 
بقيراط من ذهب » فوجد بها كلاماً غريباً عليه » فدفع لها ” قراريط ذهب . وطلب 
منها رسائل أخرى ٠‏ فأتت له بثلاثة.ودفع 4 قطع ذهبية» وقالت له :" إن أردت الكتاب 
الكاملء فهو فى كنيسة المسيحيين . 

+ فلما ذهب وطلبها من الكاهن أعطاها له . فقرأها وحفظها عن ظهر قلب . ثم أمن 
واعتمد ودرس كتب البيعة » ثم عينه البابا ياروكلاس نائباً له فى إدارة بطريركية 
الإسكندرية . فلما تنيّح'رأى الشعب رسامة القديس ديونيسيوس بطريركآ للكرسى 
المرقسى. 
+ وفى عهده أثار الإمبراطور داكيوس (وناء26) الاضطهاد ضد المسيحيين . فهرب. 
البعض منهم إلى البرارى. ع رهاب القايس ادي ونيسيوس؛ وطالبوه بالسجود للأوثان 
فأجابهم بشجاعة : 

٠‏ "نحن نسجد للآب وإينه يسوع المسيح ' . فهدده الوالى الرومانى وقتل أمامه 
مجموعة من المؤمنين » فلم يخف . فنفاه مدة (إلى ليبيا) ثم استدعاه . 
+ وسأله الوالى أنه قد بلغه أنه يقدس ( يصلى القداس) فى المنفى » فقال له القديس : 
'نحن لا نترك صلاتنا لله ليلا ولا نهاراً ". ثم إلتفت إلى شعبه وقال لهم :" امضوا 
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وقدسوا (صلوا) وإن كُنت غائباً عنكم بالجسد » فأنا حاضر معكم بالروح ". فأغتاظ 

الحاكم وأعاد نفيه . 

+ ثم أصدر الإمبراطور الرومانى الجديد قراراً بإخراج كل المعتقلين وعودة البابا 

المنفى (فى ليبيا) . فظهرت فى عهده عدة بدع » ومنها ظهور بدعة فى بلاد العسرب 

بأن النفس (الروح) تموت مع الجسد » فعقد مجمعا وحكم بقطع من يظل على ذلك 

الاعتقاد الخاطئ . 

+كما ظهرت بدعة بولس السيمساطى السريانى . وتم عقد مجمع محلى فى 

إنطاكية لمحاكمته . ولم يقدر البابا ديونيسيوس الإسكندرى على حضور المجمع » 

فأرسل رسالة للرد على الهرطوقى » فتم الحكم عليه بالحرم والنفى ٠‏ 

+ وقضى قداسته 7١سنة‏ على الكرسى المرقسى » بركة صلواته تكون معنا » أمين . 
+ + + 


: شهادة القديس شنودة البهنساوى‎ )١( 

+ شكاه البعض للوالى مكسيموس - فى عهد دقلديانوس - بأنه مسيحى. 

+ فأستحضره أمامه وسأله عن معتقده . فشهد بالإيمان بالمسيح . فأمر بأن يلقيه الجند 

على الأرضء ويضريونه بالمطارق» حتى تهرأ لحمه . فسال دمه على الأرض ٠‏ 
+ ثم رموه فى سجن مظام ونتن فراكحة » فكي رله لملاك مقف وشفاءه وقل سه * 
“نا تخفء لأن لك إكليلاً » وستنال عذاباً شديداً » وأنا أكون معك ٠‏ كما حدده السرب 
1 1 جده سليماًء فزعم أنه سحر قوىء ثم أمر بأن يُعلق منكس 
+ ثم استدعاه الوالى ووجده 0 


الرأس » وأن توقد تحته النيران. ثم تم عصره بالهنبازين» وضربوه بالسياط ضره 
موجعاً . ولكن الرب خفف عنه الألم » حسب وعده ٠‏ 
5255 
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+ ثم أمر بقطع رأسه ء وأن يُقطّع إلى أجزاءء ويُلقَى للكلاب» فلم تقتر ب منه !! وفى 
اليل جاء مؤمنون: وأخذوا جسدهء ودفنوه بإكرام » بركة شفاعته تكون معنا » آمين . 
)١(‏ شهادة الأساقفة أوخانيوس وأوغاتودورس وألبيدوس : 

+ وكانوا من آباء مسيحيين وسالكين فى طريق الله » والعلم الروحى . فأختارهم 
البطريرك الإورشليمى "أرموس' ليكونوا أساقفة (عامين) لييشروا فى كل مكان 
بالإنجيل . 0 ظ 

+ فبشروا فى بلاد كثيرة ( فى الشام) فأمسكهم الكفار - فى بعض المدن - وضربوهم 
فى الأرضء إلى أن تنيّحوا ونالوا أكاليلهم . بركة شفاعتهم تكون معنا ٠‏ آمين . 


: نياحة القديسة سارة الراهبة‎ ٠ 

+ كانت من والدين بالصعيد » وكانا غنيين فى المال والنعمة ء فعلماها الحكمة 
المسيحية . وداومت على قراءة كتب الكنيسة » وخاصة سير الرهبان والراهبات ٠‏ 
فاشتاقت إلى حياة التكريس . 

+ فدخلت أديرة للعذارى وخدمتهن عدة سنوات » حتى لبست إسكيم الرهبنة . 

+ وقد حاربها شيطان شهوة الجسد ١7‏ سنة» قلما ضجر منها حاول أن يسقطها فسى 
الكبرياء (الافتخار بالجهاد الروحى) . 

+ فقال لها الشيطان :' أبشرى - ياسارة - فقد غلبتى الشيطان ". فأجابته : ' إننى 
إمرأة ضعيفة » ولا أستطيع أن أغلبه ٠‏ ولكن لا يغلبه - ويطرده عنى - إلا المسيح ". 
+ وكانت حكيمة وكانت تقو ل للعذارى أقولاً كثيرة نافعة روحياً . وكانت مستعدة للقاء 
الرب فى السماء » حيث قالت :" إننى لا أضع قدمّى على درجة السّلم وأرفعها إلى 


ينض 


4و 
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الدرجة الأخرى إلا وأتخيّل إننى أموت ٠»‏ قبل أن أصعدها » حتى لا يغرتى العدو 
بطول الأمل" (وهو ليس تشاؤماً ولكنه حكمة روحية عالية) . 

+ وقالت أيضا : : " خير أن يفعل الإنسان رحمة ( يُعطى صدقة )حتى ولو كانت مع 
مديح الناس » وبمداومتها سيصل إلى مايرضى الله ". ( فعمل الخير مع وجود المدييحء 
خير من عدم عمله على الإطلاق) . 

+ ولها أقوالاً كثيرة مكتوبة فى " بستان الرهبان 7 . وقد دلت مُجاهدة» فى قلاية 
على حافة النهر » مكثت فيها ٠١‏ سنة ء لم تقع بنظرها عليه؛ولا يوماً واحداً ( وهو 
درس للمنشغلين اليوم بالعالم أكثر من اللازم). 

+ وبعدما بلغت الثمانين من عمرها رحلت إلى الفردوسء؛ صلاتها تكون معنا » آأمين. 


+ اج 


5 نياحة البابا خائيل (الأول) البطريرك الإسكندرى/؟ 4 )775-1١4*(‏ : 

+ كان راهبا بدير أبى مقار » وكان زاهداً » وعندما تتيّح البابا تاودروس (47/م) 

تحيّر الأساقفة فى اختيار مرشح للبطريركية؛ إلى أن أعلمهم قديس بأنه مسمع صوتا 
يقول : " إن خائيل مستحق لهذه الرتبة ". 
+ وعندما كان الآباء فى الطريق إلى الدير التقوا به فى الجيزة فقيدوه » ورسموه 
بالإسكندرية للكرسى المرقسى » فى ١7‏ توت . ويوم الرسامة هطلت السماء بكثرة 
رغم انقطاع المطر لمدة عامين !! . 
+ ركد على القديس من شوك عتليملة: أذ لدان اتن بن لمت للبت ووز 
من مصرء بسبب شدة الاضطهاد . كما ترك كثيرون الإيمان . فحزن بشدة » على تلك 
النفوس التى لم تصبر قليلاً حتى تنال الأكاليل فى عالم المجد !! 


)١(‏ راجع كتابنا : بستان القديسين ' للقديس بلاديوس والقديس جيروم " (طبعة مكتبة المحبة ) أقوال 
الآباء ) الجزء الأول). 
لح 
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٠‏ + وجرت مناظرات بينه وبين قسماً بطريرك الملكانيين حول طبيعة المسيح » واستقر 
الرأى على أنه لا يجب أن يُقال فى المسيح - من بعد الاتحاد - طبيعتين مفترقتين ولا 
إثنين ولا شخصين؛ ورصّى قدنما أن يكون أسقفاً قبطي على مصر (القاهرة) . 

+ وعانى القديس أنبا خائيل من ظلم الولاة العرب . وعوقب بالضرب والحبس 
الطويل والقيد بالحديد . وتعرض لقطع رقبته - عدة مرات - والرب ينجيه فى كل مرة 
لرعاية شعبه . 

+ وزار الصعيد لجمع ماعليه من ضرائب . وصنع هنأك آيات كثيرة ورّد كثيرين 
للإيمان » ممن خرج عن دين المسيح . ولما علم ملك الحبشة (النوبة) بما جرى للبابا 
القبطى هاجم الصعيد بمائة ألف فارس على جما لهم » فأطلق الوالى البطريرك 
وأكرمه: وأرسل لملك الحبشة (النوبة) يُباركه ويعلن له خلاصه من المشاكل» فرجبع 


إلى بلاده بسلام . 
+ ولما أتم جهاده الروحى » استراح وفرح بالفردوس » بركة صواته تك ون معناء 
أمين . 


: >نياحة لعازر حبيب الرب (لأول مرة) وقيامته‎ ٠ 

+ لما تنيّح هذا البار أقامه الرب من الموت - فى هذا اليوم - وكان الرب يحبه هو 
وأخته مرثا ومريم» وكانوا بتوليين ومن تلاميذ المخلص . ' 
+ وقد سمح له الرب بالموت » وأن يبقى فى القبر أربعة أيام » لتعظم المعجزة » 
ولكى يُعاين منازل الصالحين . والطالحين(". 
)١(‏ الهدف من إقامة لعازر قبل صلب المسيح مباشرة » للتأكيد على أن الذى سيُصلب هو رب 
المجد القادر على غلبة الموت » وليس هو بشخص ضعيف يغلبه الموت . وليُثبت إيمان التلاميذء 
وقت التجربة» وليس لكى يعاين منازل الأبرار والأشرار - كما يقول كاتب السنكسار - لأن المسيح 
لم يكن قد صلب بعد » ولا خلص الذين فى الجحيم ورد المستعدين إلى الفردوس: وبالتالى كان 
إبليس يُهبط بكل الصالحين والطالحين إلى الهاوية (مع2180- امعط5) . 
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+ وكان خروجه من القبر - ويداه ورجلاه ملفوفة ووجهة مُغطى كالموتى - دليل على 

صحة المعجزة وليست مجرد حيلة بالاتفاق بينه وبين السيد المسيح ( ومن الجدير 

بالذكر ان لعازر - الذى كان من الرسل السبعين - قد رسمه الرسل أسقفاً على 

قبرصء وتنيّح بها » مرة أخرى ٠‏ كباقى البشر) بركة صلواته تكون معنا » آمين . 
ا ظ 


: استشهاد القديس أرسطوبولس الرسول‎ )١( 
كان من بين السبعين رسولاً الذين اختارهم السيد المسيح. وقد كان مع الرسل‎ + 
. وكسب كثيرين للمسيح وعمّدهم‎ )١١ :١5ؤر( الاثنى عشر فى خدمتهم‎ 

+ وقد رسمه الرسل أسقفاً على ' إيرطانيس" !! وقد بشرها وصنع بها معجزات 
كثيرة: وثالكة كندائد.مق البهود واليؤتاتيين :-وظردوة هرات عديدة “وأحووا رجعسوة 
بالحجارة ونال إكليله . شفاعته تكون معناء آمين . 

)2س( شهادة الأصدقاء السبعة الأوفياء : 

+ سمع سبعة من الأصدقاء الأوفياء » بمعاناة المسيحيين فى فلسطين ٠‏ فذهبوا جميعا 
لتشجيع إخوتهم هناك » على تحمل الألم المبارك » من أجل المسيح . 

+ وهم ألكسندروس », وأسكندر المصرى ٠‏ وأغابيوس من غزة » وتيمولاوس من بلاد 
بنطس ( بآسيا الصغرى) وديونيسيوس من طرابلس (ليبيا) ورومالوس » و#ضير من 
قرى مصر . وقد جمعتهم محبة المسيح: فلما ذهبوا إلى قيصرية (عكا) بفلسطين 
اعترفوا أمامه بالإيمان» فقطع رؤوسهم ٠‏ ونالوا إكليل. الشهادة . وكان ذلك فى عهد 
دقلديانوس الكافر (7٠م)‏ » بركة شفاعتهم تكون معنا » أمين . 


+ جا 
01 


».5ع الا118235]-10أم 600 


: )م١1-48/8٠0( نياحة البابا خائيل (الثالث) البطريرك الإسكندرى / 5ه‎ ٠ 
. كان لهذا القديس صفات روحية كثيرة . وقد أثار عليه عدو الخير الحرب الشديدة‎ + 
فقد كان فى زمانه أسقف لمدينة سخا ( بكفر الشيخ) . وكان مُحباً للمجد الباطل.‎ + 
وجاهلاً روحياً (غير حكيم) . وحدث أن تمت دعوة البابا وبعض الأساقفة البطاركة‎ 
. من شعب دنوشر لتكريس كنيستهم . وكانت تفع فى دائرة إيبارشية سخا‎ 

+ وحدث أن غاب أسقفها (وانشغل فى إعداد الطعام للضيوف) فبدأ البابا الصلاة مع 
الأساقفة . فجاء الأسقف الأحمق , وألقى بالقربان على الأرض . فتم حرمه » ورسامة 
غيره » فدخله شيطان العناد (علاوة على شيطان الغضب). 

+ فمضى الأسقف إلى الوالى (ابن طولون) وزعم أن عند البابا القبطى أموالاً كثيرة . 
فاستدعاه وطلبها منه » فقال له القديس :" أما جسدى فبين يديك؛: وأما روحى فهى بيد 
الخالق ". فأمر بحبسه . وظل البابا بالسجن أكثر من سنة . 

+ وظل طوال هذه المدة صائماً ويفطر على خبز وبقول وملح . وتدّخل البعض ل دى 
الوالى » لدفع عشرة آلاف دينار (إقترضها منهم) وخرج قداسته » ليمّر على رعيته 
فى بلاد مصر كلها » لجمع الباقى من الدين النقدى الذى عليه !! . 

+ وبينما كان البابا فى بلبيس (بالشرقية حاليا) كان بها راهب مسكين » فقال لتلميذ 
البابا :' قل للأب البطريرك إنه قبل 4٠‏ يوماً سيخلُص (من المشكلة) ويأخذ الحُجّة 
(الكمبيالة) التى عليه ' !! وتحققت النبوءة فعلاً . 

+ فبعد الأربعين يوماً » مات الوالى ميتة سوءء وتولى بعده إبنه (خماروية) ورد له 
الوثيقة المٌوقعة منه بالدين . ومن فرط نقاوة قلب هذا الأب المحب أنه حزن بشدة على 
موت الوالى » رغم ماصنعه معه من ظلم وقسوة !! ( وهو درس هام لكل تفس) » 
بركة صلواته تكون معنا » آمين . 
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: تذكار لقاء المخلص مع تلاميذه فى بيت عنيًا ( جنوب جبل الزيتون)‎ ٠ 

+ وفى هذا اليوم حضر ربنا يسوع المسيح وليمة » وكان لعازر أحد المتكثين معه ء 
بعدما أقامه من الموت . وكانت مرثا أخته تخدم الجمع الحاضر بالبيت » ومريم أختها 
- لا أخرى - قامت بدهن قدمّى المخلص بالطيب: وتمسحّهما بشعر رأسها . فمدحها 
السيد المسيح » وأشار إلى قرب موته وأنها سبقت فأعدت ذلك الطيب رمزاً لتكفينه . 
+ وفى نفس الوقت تشاور اليهود الحاقدون على قتل لعازرء لأن كثشيرين شهدوا 
بقيامته من الموتء بعدما مكث فى القبر 4 أيام (وأنتن)!'). وآمنوا به بسبب تلك 
المعجزة الباهرة ' وطويى لمن آمن ولم يَرٌ". 


لبوايشواته 


+ كان عالماً فى علوم الكنيسة » وله مؤلفات روحية عظيمة . وقد عانى القديس بشدة 
من أتباع الهرطوقى أريوسء فأوؤغروا صدر الإمبراطور قسطنطينوس بن قسطنطين 
الكبير ضده ء فنفاه » إلى أن أعاده ابنه الإمبراطور قسطنس لكرسيه ٠‏ 

+ كما شارك فى مجمع القسطنطينية المسكونى الثانى ( ١8"م).‏ 

+ وقضى بقية حياته فى سلام » وفى التأليف » وجلس على الكرسى الأورشليمى لمدة 
ا" سنة » صلاته تكون معنا » أمين . 


.)١1- :١١ ( راجع إنجيل ماريوحنا‎ )١( 
نيان‎ 
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: نياحة دانيال النبى‎ ٠ 
تم سبّيه إلى بابل (بالعراق) وهو صغير السن » فسار فى الفضيلة . وفى السنة‎ + 
. الرابعة من السبى حلم الملك بختنصتر (نبوخذ نصّر) حُلما أرّعبه ونسيه‎ 
وطلب من حكماء بابل تفسيره فلم يعرفوا ماحلم به . لذلك تقرر قتلهم مع دانيال‎ + 
. وأصحابه . فتضرع دانيال إلى الرب . فأوحى إليه بالحلم وتفسيره . فأكرمه الملك‎ 
كما فسّر له حُلماً آخرء وقال له بشجاعة » إنه لأجل تكيْرّه » سيطرده الله ليعيش مع‎ + 
الوحوشء سبعة سنين . كما فسر دانيال لإبنه بلشاصر رفيا بطرده من مملكته‎ 
وسيطرة الفرس عليها . وتمت فعلاً نبوته.‎ 
كما تنبأ عن مجئ المسيح وقتله » وإيطال الذبائح الدموية ( بتدمير الهيكل).‎ + 
وقد نجأه الله من الأسود فى الجبء وأرسل الله له حبقوق النبى ومعه طعاماً وضعه‎ + 
على فم الجبء وأكل مع دانيال بعد صعوده منه.‎ 
وقد مكث دانيال النبى فى بابل إلى وقت رجوع بنى إسرائيل إلى أورشليم:ء بركة‎ + 
. صلواته تكون معنا » أمين‎ 


: )4819-575( 04 / نياحة الأنبا مقار (الأول) البطريرك الإسكندرى‎ ٠ 
زهد فى العالم منذ صغره » وترهب بدير القديس أبى مقارء ونما قى النعمة. وبتعد‎ + 
نياحة البابا قسماً (قزمان) أتفق رأى الأساقفة على ترشيحه للكرسى المرقسى ء دون‎ 
. رغبته (بسبب اتضاعه)‎ 
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+ ولما خرج من الإسكندرية مر على قريته ' شبرا" (بالبحيرة) ليسلِم على والدته 

العجوز . ولما سمعت به لم تخرج إليه » بل ظلت جالسة تغزل على نولها !! . 

+ وقالت له : " كنت أشتهى أن أبصرك ميتاء ولا أراك بطريركاء لأنك كنت بالأمس 

مُطالباً بخطية نفسك فقط . وأنت اليوم مُطالب بكل رعيتك ". ثم بكيا كلاهما . 

+ فدخل كلامها (الحكيم) إلى قلبه وكان كل يوم يتذكره» ويتأمل سيرته ويحاول 

إصلاح حال رعيته بالوعظ » ومتحفظاً فى اختيار من يرسمه من الأساقفة والكهنة » 

ولم يقترب من مال الكنيسة . 

+ واستمر على الكرسى المرقسى عشرين سنة » ثم تنيّح بسلام . بركة صلواته تكون 

معنا . آمين ( حقاً قال القديس يوحنا ذهبى الفم :" عجبى على رئيس يخلص " !!) . 
+ + > 


: نياحة القديس أونسيفورس الرسول‎ ٠ 
كان من بين الرسل السبعين الذين اختارهم رب المجد . وقد كان يهودياً من س بط‎ + 
بنيامين . وقد رتب الرب أد. كان حاضرا - مع الجموع - عندما أقام الرب ابن‎ 
. الأرملة بمدينة " نايين”‎ 
فتقام للدت يستوع وامن من كل 'قلية:؟ وقصند خادصن تقتيه فتعمد من يسلاه ابوحيل‎ 
عليه الروح القدس يوم الخمسين. وخدم مع الرسل ؛ ثم رسموه أسقفا على 'كوراتناس"‎ 
فكسب كثيرين إلى الرب وعمّدهم » وأنار نفوسهم بتعليمه ومواعظه . ثم رقد يسلام‎ 
بعد ختحة 25 :نة » وقد أكنان: اليه القدودن بول فئ: ورسائلم برفة تنه تكونق‎ 
. معناء أمين‎ 


م 
+ 
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: نياحة القديسة براكسيا‎ ٠ 
قريب للإمبراطور هونوريوس. وذات مرة - بعد نياحة‎ ٠ كانت إبنة رجل عظيم‎ + 
. والدها - جاءت أمها إلى مصر لتحصيل دخل أملاك زوجها من محاصيل ويساتين‎ 
فنزلت الأم مع إبنتها براكسيا - وكانت فى سن التاسعة - فى إحدى الأديرة‎ + 
المصرية للراهبات . وكن زاهدات فى الطعام والشراب ؛» وكن ينمن على الأرض‎ 
. العراء !! فأحبت الصبية هذه الحياة‎ 
ولما أرادت أمها العودة إلى بلادها لم توافق براكسيا على العودة معها » وأعلنت‎ + 
. أنها ستكرس نفسها عروساً للمسيح‎ 
قلما علمت أمها بعزمها على حياة التكريس , قامت ببيع كل أملاكها فى مصرء‎ + 
. وتوزيعها على المساكين » وأقامت معها بالدير إلى أن تنيحت الأم‎ 
فبعث الملك يطلب براكسيا العذراء ليرعاهاء فأرسلت تعرفه أنها قررث البقاء فى‎ + 
الدير » ثم زادت فى نسكهاء فكانت تصوم يومين يومين » ثم ثلاثة ثلاثة ثم أربعه ثم‎ 
.!! أسبوعا . وفئ؛نصوم الأربعينى لا تأكل طعاما مطهيآ‎ 
فحسدها إبليس؛ وأصابها بمرض شديد - فى قدمها - عانت منه زمناً طويلاً إلى أن‎ + 
تحنن الله عليهاوشفاها . وكانت وديعة» ومطيعة لرئيسة الدير والراهبات » ومحيوبة‎ 
. من الكل‎ 
وذات ليلة رأت أم الراهبات - فى رؤيا - قصرا جميلاً ومعه إكليلاً . وقيل لها‎ + 
. إنهما لبرّاكسيا وأمها . فعلمت أنها سترحل قريباً للسماء ومرضت‎ 
فاجتمعت حولها الراهبات » وطلبن صلواتها . ورقدت بسلام » بركة صلواتها تكون‎ + 
. معنا » آمين‎ 
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: نياحة القديس "'أبومقار” (مكاريوس الكبير - المصرى)‎ )١( 

+ كان أبواه من شبشير بالمنوفية وكانا صالحين» وكان أبوه إبراهيم كاهناً » وكان بلا 
لد فظهر له الرب فى رؤيا وأعلمه بأنه سيكون له ولذء وسيكون له أبناء روحيين 
كثيرين ومشهورين. 

+ ولما رزق بابن سماه مقارة (مكاريوس - طوباوى) ا ا 
5-0 . كما كان طائعاً لوالديه. فزوجاه رغماً عنه . 

+ وأبصر فى رؤيا كأن ملاكاً قد أخذه وأصعده على جبل وأراه كل البرية . وأن 
الرب قد أعطاها ميراثاً له ولبنيه (الرهبان). 

+ ولما مرضت زوجته وماتت وهى عذراء » ومات أبواهء وزّع كل أملاكه على 
المساكين . ولما رأى أهل قريته طهارته جعلوه قسأ . ٠‏ 

+ ثم أقاموا له شخصاً يخدمه . وسكن على أطراف القرية » وكان الناس يأتون إليه 
لحضور القداس والتناول ٠‏ 

+ وذات مرة حملت صبية بالدنس » واتهمت القديس كذباء ولم يفتح فاه. وعند الوضع 
ل ل 0 


أن أهل القرية سوف يأتون | إليه للاعتذار عما صدر منهم من إهانات» هرب 
ل لوطل مجاق وى الشادة ليل ونهار. 


+ ولما اشتدت عليه حروب الشياطين » مضى إلى القديس أنبا أنطوني وس (بالبرية 
الشرقية) » وعرفه كيف يقاتلهم .. وألبسه الإسكيم » وطلب منه أن يعود لمكانه (فى 
وادى النطرون) » حيث شاع ذكره وكثرَ رهبانه . 

+ كما عمل معجزات كثيرة» ومنها أن حاكم إنطاكية قد أرسل ابنته - فى زى رجل- 
إليه ليشفيها من روح نجس » فعرفها. وأخرجه منها . 


ف 
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+ ولما كان راهب أضله الشيطان - فى أوسيم - بزعم أنه لا توجد قيامة . فبصلاة 
القديس قام ميت أمامه ٠»‏ ليتأكد من حقيقة القيامة . وطالب القديس بأن يعتمد » فعم ذه 
وأقام عنده ” سنوات » ثم تنيّح ثانية !! 

+ وذهب مرة إلى البرية الداخلية فوجد إثنين من القديسين السُوّاح » سألاه عن أحوال 
العالم » وكانا عريانين لمدة 4٠‏ سنة - بلا تأثير بالحر أو البرد !! 

+ ولما كثر الأخوة حفر لهم بترا » ولما نزل إليها » ردم الشيطان التراب عليه بهاء 
فأخرجه الرهبان بسلام . 

+ وكبل نياحته أرمطل' الرب له ملاكه > لطن له أنه سيا الأحذ روعه + .وكاق كذابلغ 

11 سنة » بركة صلواته تكون معنا » آمين . 

+ وقد شهد القديس ببنودة (يفنوتيوس) تلميذه أنه رأى روح القديس أبى مقار - عند 
صعودها للسماء - والشياطين تصيح وتقول : " غلبتنا يا مكاريوس " ؛. فلما وصل إلى 
مكان ما فى السماء قال لهم : " تبارك الرب يسوع الذى خلصنى من أيديكم " 

+ وكان القديس قد أوصى بإخفاء جسده » ولكن جاء قوم من شبشير ٠‏ وأعطوا تلميذه 
مالا » وأراهم جسده » فأخذوه وبنوا له كنيسة فى بلدتهم » وبعد ١6١‏ سنة تم إرجاعه 
للبرية . بركة صلواته تكون معنا » آمين . 

+ أما تلميذه يوحنا » فقد أصابه الجُذام » لأنه خالف وصية القديس بالابتعاد عن محبة 
المال (وهو درس هام لكل نفس تخالف الوصية فى كل زمان ومكان) . 

6 تذكار صلب الرب يسوع (الجمعة العظيمة) : 

+ وقد أظلمت الشمس من الساعة السادسة حتى التاسعة (؟5١-‏ عصرا) ثم أسلم 
الروح » ومضت نفسه إلى الجحيم » متحدة باللاهوت » لإخراج النفوس المؤمنة 
الموجودة فى سجن الجحيم (> الهاوية) والتى كانت على وعد بالخلاص منذ آدم. 
وذكره باقى الأنبياء .() 


)١(‏ كان إيليس يقبض على أرواح الجميع (الصالحين والطالحين) ويدفع بهم إلى سجن الجحيم . فلمطا 
نزل الفادى إلى هناك أخرج أرواح المؤمنين المنتظرين على رجاء الخلاص » وأدخلهم إلى 
الفردوس (مكان الانتظار المؤقت ٠‏ ليوم الدين) وظل الأشرار فى الجحيم ٠‏ وينضم إليهم أشرار 
العالم للذين وبهلكون/إلى يوم الدين وتدفع بهم الشياطين إليها تباعا . 

/لا.؟ 
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ويسلك حسب وصايا الإنجيل ٠.‏ 


: تذكار نياجة الإمبراطور قسطنطين الكبير‎ ٠ 
تولى أبوه حكم بريطانية » وكان قد أعجب ' بهيلانة " في زيارته لمدينة الرها‎ + 
(جنوب شرق تركيا) فتزوجها . وكان وثنياً » وهى مسيحية » وتركها هناك . ثم‎ 
. الذى لم يعلم أنها مسيحية‎ ٠ أنجبت له إبنه قسطنطين‎ 
ولما تولى بعد أبيه حُكم بريطانية استنجد به أكابر رومية » من ظلم الإمسبراطور‎ + 
مكسيميانوس . وكان متحيرا في كيفية إنقاذهم . فظهرت له عدة كواكب في شكل‎ 
. " صليب ومكتوب عليه باليونانية ما ترجمته ؟ بهذا تغلب‎ 
ثم ظهر له ملاك الرب - في حلم - وطلب منه أن يصنع علامة الصليب على‎ + 
رايات وأسلحة جيشه » وسيغلب عدوه . ولما ذهب لنجدة أهل رومية انهزم جيش‎ 
يميانوس القاسى » وسقط به جسر النهر » هو وجنوده . فمدح السكان " الصليب.‎ 
: وهف ا له سوه‎ 
. وقام البابا الرومانى سلفاستروس بتعميده » بعد ظهور الصليب بأربعة أعوام‎ + 
. وأصدر قرارا (١ام) باعتبار المسيحية ديانة شرعية في الإمبراطورية الرومانية‎ + 
وأخرج المسيحيين من السجون , وأمر أن يأخذ الكهنة المسيحيون أموال البرابى‎ 
. (المعابد الوثنية) وأوقافها‎ 
وأن يكون قادة الجيش من المسيحيين . واعتبار يوم " الأحد " أجازة رسمية في‎ + 
. الإمبراطورية للعبادة » وكذلك أجازة للعاملين بالدولة طوال أسبوع الآلام‎ 


م4" 
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+ كما بعث بأمه القديسة هيلانة إلى الأرض المقدسة » حيث عثرت على صليب 
المسيح.وشيدت كنيسة القيامة وعدة كنائس أخرى هناك . 

+ وفى العام الرابع عشر من حكمه » انعقد المجمع المسكونى الأول في نيقية(5؟"م)» 
كما جعل بيزنطية عاصمة الإمبراطورية وسماها باسمه (القسطنطينية > اسطنبول) . 

+ ومرض في نيقوميدية ية (بأسيا الصغرى) وتنيّح بسلام عن عمر 75 سنة » منها 7" 
سنة ملكا فى القسطنطينية . ٍ 


)1( تذكار عيد البشارة المجيد : 
+ وهو يوم ذهاب الملاك غبريال إلى بيت أم النور في الناصرة » وبشرها بالحبل 
المقدس من الروح القدس » وولادة ابن الله القدوس . ومخلّص العالم . 
' + وأكد لها حقيقة ذلك بالإعلان عن حبل إليصابات (ابنة خالتها) وهى عاقر وعجوزء 
وأنه لا يستحيل على الرب شئ7() 
+ وبروح الإيمان والتسليم الكامل لمشيئة الله » قالت أم النور للملاك بأنها " أمة 
(عبدة) الرب " » وتمنت تحقيق هذا الوعد الإلهى بسرعة . 
+ شفاعة أم النور - والملاك غبريال - تكون معنا » آمين . 
(؟) تذكار القيامة المجيدة : - 0 
+ لما أكمل الرب تدبير الخلاص - حسب النبوات - بعد 7" سنة من مكوثه بالجبسد 
على الأرض ٠‏ تألم وصلب وقام من بين الأموات في مثل هذا اليوم (في عهد كاتب 
السيرة) . 
+ ونحن نشكر الله على خلاصه . ومحبته » ورحمته للخطاة التائيين » آمين . 
+ + يي 

. البشارة عيد سيدى كبير‎ ديعو١)"8-77‎ :١( راجع إنجيل مارلوقا‎ )١( 

ا 
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: تذكار الملاك الجليل غبريال!")‎ )١( 
يسجل الوحى المقدس أنه ساعد دانيال النبى . وأعلن له مساعدته له » وشرح له‎ + 
» ماسيحدث قيما بعد » وعن مجئ السيد المسيح : وموته فداء عن البشرية الساقطة‎ 
. وإأبطال الذبائح الدموية بهدم الهيكل اليهودى في القدس (وهو ما حدث سنة‎ 
٠ ولرناالحمد والشكر إلى الأ آمين‎ ٠ شفاعته تكون معنا‎ 
: تذكار القاضى شمشون الجبار‎ )'( 
.05- ١1 +رروى سفن الفضاء تنيرة حياتة وجرونة وجهانة (راجم قن‎ 
فقد كان أبوه " منوح " من سبط دان » وكانت أمه عاقر » ولكن ملاك الرب بشدّها‎ + 
كأم لنذير الرب . ش‎ ٠ بميلاده » وأوصاها بحياة القداسة‎ 
وقد ظهرت قوته في حروبه مع الفلسطينيين » ؛ الذى عرفوا سر قوته من خلال‎ + 
زوجته الفلسطينية » وقلعوا عينيه عينيه في ساعة ضعفه (بسبب شهواته وعدم طاعته لوالديه‎ 
. واستهانته بأنه نذير الرب)‎ 
وقام بجذب عمودَّى المعبد الفلسطينى الوثنى.فسقط على كل من فيه.وكان هو أيضآا‎ + 
. واحداً من الموتى به (حقا إن الذى يزرعه الإنسان إياه يحصد)‎ 

+ + + 


: تذكار القديس أنبا سلوانس‎ )١( 
٠ تردهب في سن صغيرة » عند القديس مكاريوس (الكبير) بوادى النطرون‎ + 
وجاهد في الصوم الطويل والسهر الكثير والاتضاع والمحبة و سان ذا الرهبات::‎ + 


' هو من طغمة الكاروبيم » من الملائكة السبعة الرؤساء » ويعنى اسمه 6857161 ' قوة الله‎ )١( 
5ض‎ 
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وكان الله يكشف له مناظر إلهية » ويوحى إليه بأمور مّعينة . 


+ وذات مرة أطال السجود وانخطف عقله: وذهب بالروح إلى الفردوس وإلى الجحيم, 
حيث رأى كثيرين من الرهبان يُساقون إلى جهنم وكثير من العلمانيين (الأتقياء) 
ماضين إلى الملكوت ٠‏ فظل يبكى وغطى وجهه بقلنسوته » قائلاً : " لا أريد أن أرى 
النور الوقتى » ثم أمضى إلى الظلمة الدائمة ' 

* وكان يداوم على عمل الخير وشغل اليد » مرشدا تلاميذه بأن يعملوا لكى يأكلوا من 
تعب أيديهم.ويتصذقوا بما يفضئل عنهم . 

+ وذات مرة رآه ضيفاً راهباً يشتغل بيده - مع تلاميذه - فقال لهم : ' لا تعملوا 
للطعام الفانى » لأنه مكتوب إن مريم اختارت النصيب الصالح الذى لا يُنزّح منها " . 
+ فلما سمع القديس سلوانس كلامه قال لتلميذه : " أعط الأب كتاباً يقرأ فيه » وأدخله 
إلى الكنيسة وأغلق عليه الباب » لكى يقرأ بهدوء » ولا تدع عنده شيئاً يؤكل " . ففتعمل 
التلميذ كذلك . 

+ ولما أتت الساعة التاسعة (؟عصرا) أفطر القديس مع تلاميذه . ولم يدوا الرامب 
للأكل معهم . فلما شعر بالجوع سأل الراهب القديس عن سبب عدم دعوته للأكل 
معهم !! | 

+ فقال له القديس : " أنت إنسان روحانى ولا تحتاج لطعام جسدى : لأنك اخترت 
النصيب الصالح » أما نحن فجسدانيون » ونعمل للطعام الجسدانى " . فعمل له مطانية 
وطلب أن يسامحه . 

+ فقال له القديس سلوانس : " يا ابنى نحتاج إلى مرثا » لأن بمرثا دحتت مريم". 
فأخذ الدرس » وداوم على العمل اليدوى والتصذّق بما يَفصّل عنه . 

+ وقد أعلمه الله بيوم نياحته.فاستدعى الرهبان وسألهم أن يذكروه في صلواتهم » قم 
تنح بسلام » صلواته تكون معنا » آمين . 


لضن 
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س( غارة على وادى النطرون : 
+ وفى مثل هذا اليوم » هاجم العربان البرية ونهبوا كنيسة أبى مقار والقلالى بها ٠‏ 
وبقية الأديرة هناك . 
+ فاجتمع الرهبان وصلوا وتشفعوا بالقديسين » ؛ فطردهم السيد المسيح في أسرع وقات» 
وفروا هاربين دون أن يطردهم أحد من الناس . وشكر الرهبان الرب المحب . 

5( تذكار نياحة هارون الكاهن : 
+ وتذكر التوراة أنه مات يوم " من الشهر الثانى اليهودى (الموافق 8 بشنس) ونظراً 
لتغير الشهور العبرية (لأنها قمرية) لذلك كان أول يوم في برمودة (في زمن الكاتب). 
+ وكان أخو موسى ؛ ومن سبط لاوى » وولد بمصر (أرض جاسان «معطوه00 > 
محافظة الشرقية الحالية) . وأجرىالله على يديه - مع موسى النبى - آيات كثيرة 
بمصر (وأمام فرعون بالذات) . 

+ وقد اختاره الله رئيساً للكهنة . وتسلسل من ذريته الكهنوت اللاوى . وقد كان 
نصييهم من الشعبالعشور والقرابين (دون أن يكون لهم ميراث أرضى) . 
+ ولما ثار عليه بنو قورح ٠‏ أبادهم الله ء فانفتحت نفتحت الأرض - في سيناء - وبلعتهم 
بكل أهلهم » بركة صلواته تكون معنا » آمين ٠‏ 


: شهادة القديس خريستوفورس (حامل المسيح)‎ ٠ 
كان من بلاد الذين يأكلون لحوم البشر والكلاب » وكان جندياً » وكان أبوه قد مسن‎ + 
٠ على يد الرسول متياس (في جنوب أثيوبيا والسودان)‎ 
. ولما تم أمتره » لم يكن يعرف لغة الذين أسروه » فطلب من الله أن يُعرّفه لغقهم‎ + 
. فويخ من كان يضطهد المسيحيين . فضربه قائد العسكر‎ 
بم‎ 
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+ فقال له القديس : " لولا أن وصية السيد المسيح تمنعنى » لكنت انتقمت منك أنت 
وعسكرك " . فأرسل القائد إلى الملك بما حدث منه . فأرسل إليه ٠٠١‏ جندى لكى 
يُحضروه إليه . 

+ فسار مع الجند باختياره . ولما احتاج الجند للخبز » صلَّى لهم القديس » فكثر ما 
كان عندهم ء فتعجبوا وآمنوا بالمسيح . ولما وصلوا إلى إنطاكية اعتمدوا بيد الأنبا 
بولا بطريرك المدينة . ٠‏ 

+ ولما وقف القديس قدام الإمبراطور داكيوس (ودانه26) ارتعب من منظره . وأراد 
+ ثم أرسل إليه إمرأتين نجستين ليفسدا عفته (ليسهل ميله للأصفنام) فلم يقدرا أن 
يستميلاه للشهوة » بل وعظهما وتابتاء واستشهدتا مع المائتى جندى » الذنين شهدوا 
للمسيح وقطع الإمبراطور رقابهم . 

+ فقال القديس للإمبراطور : "يا قابل أعمال الشيطان وطائع له " !! فأمر بوضعه 
في قدر كبير » وأن توقد تحدته النيران ٠‏ فلم ينله أذى » بل كان يعظ الناس . وتقدمنوا 
ليُخرجوه من القدر ؛ بعدما آمنوا بالمسيح . 

+ فأمر الملك بتقطيع رؤوسهم بالسيف » ونالوا أكاليلهم . 

+ ثم أمر الإمبراطور بأن يُعلقوا في عَنق القديس حجراً ثقيلاً » وأن يُلقى في الجُب » 
فأخرجه منه ملاك الرب . ولما تحير الإمبراطور في قضيته » ضرب عنقهء ونال 
إكليله » شفاعته تكون معنا » أمين . 


: نياحة القديس يوحنا أسقف أورشليم‎ )١( 
فتأكد من‎ ٠ كان يهودياً متضلعاً في الشريعة اليهودية » وكان يجادل المسيحيين‎ + 
لضن‎ 
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ا ل ا 01 

شماسا » ونما في النعمة حتى استحق تحق أسقفية المدينة المقدسة . 

+ وقام الإمبراطور هدريان المُلقب 00 " (19اعة) وشيد كوننا في من أووقليم (سسكة 
٠/م)‏ وأعاد تسمية القدس باسم " إيلياء (10م) [ وض الاسم للتى بر فكا يه العدرئسة 
المقدسة حتى الفتح العربى في القرن السابع ] . 

+ وامتلأت القدس من اليهود والأمم (الرومان والإغريق) . ولما رأوا أن المسيحيين 
كانوا يأتون إلى موضع الصلب (الجُلجثة) ويُصلُون هناك » منعوهم وبنوا معبداً وثنياً 
باسم الزهرى (كنسع؟؟) . 

+ ولقى هذا القديس متاعب كثيرة موي عدر رك قال الرمه أن راكد ورحنة 
فاستجاب له وأراحه » بعدما جلس على الكرسى عامين » صلاته تكون معنا » أمين . 
(؟) نياحة البابا ميخائيل (الثانى) البابا الإسكندرى ١١45( ١/‏ -45١1م):‏ 

+ وقد اشتاق للرهبنة » فترهب بدير القديس مكاريوس . ومكث في البرية إلى أن 
صار شيخاً » وهو يجاهد مع النعمة . 

+ وظل الأساقفة والكهنة والأراخنة يبحثون عن خليفة لمارمرقس بعد نياحة البابا 
غبريال » لمدة ” شهور . وتم اختيار ثلاثة من الرهبان ٠‏ وأقاموا القرعة الهيكلية ء 
واستخرج طفل صغير ورقة اسمه » ففرحوا وهللوا وقالوا " مستحق " (105::) ٠‏ 

+ وكان مُحباً للمساكين » وكان يرسل العظات للأساقفة لكى يقرأونها على الشعب . 
ولما مرض مضى إلى دير القديس مكاريوس » حيث تنيّح هناك . وكان قد قضى على 
الكرسى المرقسى 8 شهور فقط ء بركة صلاته تكون مهنا » آمين . 


لصي ضيه 


: نياحة حزقيال النبى‎ )١( 
كان كاهناً ونبياً . وتم سبّيه إلى بابل في عهد بختنصتر (نبوخذ نصر) . وكان له‎ + 
. الوحى الإلهى هناك (النبوات)‎ 

رذن 
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+ وتتضمن نبوته ميلاد السيد المسيح.. وتظل أمه البتول عذراء بعد الولادة : 
« فقال : " رأيت في المشرق باب مغلقا . وقال لى الرب : هذا الباب يكون 
ل الل يي 
مغلقا " (حزقيال ا 
+ وتنبأ أيضاً عن ماء المعمودية » الذى يُقدّس نفس (روح) الإنسان وجسمه ويخلع 
منه القلب الحجرى (القاسى) ويجعله إبنا لله » بحلول الروح القدس (بمواهبه) عليه . 
+ كما ذكر قيامة الأجساد والأرواح للدينونة . 
+ ولما عبد اليهود الأصنام في بابل » وبخهم بشدة » فغضب منه رؤساؤهم وقتلوه . 
ل ل ل ل 
صلاته تكون معنا » آمين . 


:)( شهادة القديس هيباتيوس أسقف غنغرة‎ )١( 

+ كان أسقفا لهذه الايبارشية التى تقع فى إقليم فلاجونيا (باليونان) فى أوائل القرن 
الرابع. لل د نيقية المسكونى (7”5"ام) وفند آراء الهرطقة الأريوسيين. 

+ ومن كثرة معجزاته تسّمى " بالعجاتبى ' ومنها أنه دخل تنين ضخم إلى إحدى 
المخازن الملكية . فأرسلوا للقديس طالبين منه سرعة التصرّف !! ويعدما جاء صلى 
وطلب من الخدام أن يجمعوا حطباً ويضرموا ناراً » فأخذ عكازه ووضعه فى قم 
التنين» وجرّه إلى الأتون فاحترق . فأمر الملك برسم القديس على جدران المخازن . 

+ وبينما كان راجعاً من المجمع المسكونى الأول إلى كرس يه ؛ كَمّن له بعض 
الهراطقة فى الطريق ٠‏ ووثبوا عليه ورجموه بالحجارة ٠‏ ونال إكليله . ثم طرحوا 


. نقلا عن السنكسار القبطى (5 برمودة) لعدم ورودها فى هذا الستكسار‎ )١( 
تفن‎ 
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جسده فى مخزن تبن » فلما علم شعبه أسرعوا ونقلوا أعضاءه المقدسة » ودفنوها فى 


)0 مع 0 
+ كانت من مدينة الإسكندرية من أبوين مسيحيين . وقد خدعها إبليس فمالت للدنس » 
وأسقطت كثيرين بلا أجر ١‏ بل محبة للشهوة ومجالسها . وظلت على ذلك ١7‏ سنة . 
+ وذهبت إلى القدس مع جماعة من الحجاج!') » واضطرت أن تبيع جسدها لقاء السفر 
فى المركب لفلسطين (ومع ذلك وصلت بسلام) !! 
+ ولما أرادت دخول كنيسة القيامة منعتها قوة إلبية مراراً » فأدركت أن ذلك يسبب 
دنس سيرتها . فوقفت أمام أيقونة للعذراء - خارج الكنيسة -وبكت بدموعحع ع الندم 
وقالت : * إضمنينى - يا والدة الإله - وأتعهّد إننى إذا دخلّت (الكنيسة) » سأعمل كل 
ما تأمرينى به " 
عة 

+ ولما قالت هذا تمكنت من الدخول ؛ وتضرعت من أجل خلاص نفسها » » يبشفقا 

أم النور . فأناها صوت من ناحية أيقونة العذراء التى كانت أمامها وقالت ١‏ 
دف ار باتو رك دما ” ْ 
+ ردم لها رجل مدقا اتوت بها خبزا . ثم عبرت نين الأردن (عدما اعتزفت لدى 
كاهن هناك بكل نجاستها) . ْ 
+ ثم مكثت فى الصحراء 47 سنة » وكانت تحاربها شياطين الدنس » ويعد ١1‏ سن 


)١(‏ الذى يزور الأماكن المقدسة يُدعى " مقتساً ' (أو : أجيوس) وونهداة وفى اللهجة القبطية 
الصعيدية تنطق : ' حجيوس " . ومؤنثها ' حجيّة ' (- حاجة) » أى ' مقدسة ' ٠‏ ولذنلك لا غبار 
على إطلاق كلمة * حاج * على الشخص الذى يزور القدس ٠‏ 

"1 
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انتصرت عليها بالجهاد مع النعمة . وكانت تأكل الأعشاب وتحتمل ظروف الجو . 
+ وكان من عادة الراهب القس ' زوسيما " أن يقضى الصوم الكبير - فى خلوة - فى 
البرية الشرقية . فلما رأى هذه القديسة هناك ٠‏ ظنها شيطاناً . 
+ فنادته باسمه وقالت : "يا أنبا زوسيما إرم رداءك لكى استتر به » لأنى عارية " . 
فتعجب من معرفتها باسمه . ثم حكت له سيرتها » وطلبت منه أن يعود فى العام 
التالى » ومعه الجسد والدم المقدسين لتتناول منهما. ظ 
+ وبعد عام جاء القديس إلى شاطئ الأردن ومعه بعض البقول والبلح » وإذ بالقديممسة 
تعبر النهر ماشية على سطحه !! فناولها من السر الأقدس . وتناولت القليل من حبات 
العدس المبلولة على سبيل البرّكة » ثم طلبت منه أن يعود فى العام التالى . 
+ ولما ذهب إليها - عبر الأردن - وجدها قد تنيحت » وعند رأسها مكتوب عبارة:. 
"أدفن مريم المسكينة ' فى التراب التى أخذت منه " وبذلك عرف اسمها . 
+ ووجد بجواره أسدا . وقد حفر لها فى الصخر . ودفنها القديس , ثم رجع إلى ديره 
وحكى للرهبان سيرتها. وكانت جملة حياتها 7 سنة: بركة صلواتها تكون معناء آمين 
(؟) تذكار أحد توما (عيد سيدى صغير) : 
+ فى اليوم الثامن (الأحد التالى) لقيامة المسيح» ظهر المُخلص للتلاميذ - فى العلية - 
ومعهم توما الرسول , وأراه المخلص آثار المسامير » وأخذ يده » ووضعها فى جنبه. 
+ فصرخ توما وقال " ربى وإلهى " !! فأجابه الفادى وقال : 
"الأنك رأيتنى - يا توما - آمنت ٠‏ طوبى لمن يؤمن بى ولا يرانى ". 

+ وقد ورد (فى تقليد قديم) أنه عندما وضع القديس توما يده فى جنب الرب يسوع 
كادت يده تحترق من نار اللاهوت . وعند اعترافه بإلوهيته توقف ألم الحرق. وليعطنا 
الرب روح الإيمان الكامل لنثق ونصدق أنه وحده الذى تألم ومات وقام . وأنه ليس 
بأحد غيره الخلاص . 

له الشكر والحمد على محبته ورحمته » من الآن وإلى الأبد » آمين . 
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: نياحة يواقيم الصِدّيق والد أم النور مريم‎ )١( 
كانت له ثلاثة أسماء : يواقيم - وبوناخير - وصادوق . وكان من نسل داود النبىء‎ + 
. من سبط يهوذا‎ 
وكانت زوجته " حنة " عاقراً » وبمداومتها للصلاة والطلب بإيمان ونذر ء رزقها‎ + 
و إلى 20 (فى سن الثالثة)‎ 1 0 ٠ الله “بام النور " مريم‎ 
. ' تحقيقاً للنذر » وغاش أبوها بعد ذلك فترة قليلة » وتنيّح بسلام”‎ 


(؟) نياحة القديس أنبا مقروفيوس!" : 
+ كان ابن حاكم مدينة قاو . ولما ذهب البطريرك القديس ساويرس الانطاكى ٠‏ 
ليتجّول فى الصعيد (هربا من الإمبراطور جستنيان فى منتصف القرن السادس) كان 
مقروفيوس يخدمه » وصخبه إلى دير القديس " موسى " ٠‏ القريب من أبيدوس (العرابة 
المدفونة بالمنيا) ٠‏ 
+ وطلب من الأب موسى أن يترهب عنده » فأوضح له القديس صعوبة الرهبانية » 
وقد تربى على الترف ٠‏ ولكن أمام إصراره ؛ طلب منه أن يتخلى عن وظيفته التسى 
تولاها بعد أبيه » وأن يترك كل أمواله وأملاكه .. 
+ فذهب إلى بلدته وعيّن أخاه مكانه » وارتدى لباس الرهبنة . ولما علم أخوته : 


بولس وإيلياس ويوسف ٠»‏ ترهبوا معه أيضاً » تحت أشراف أنبا موسى . 


»'*' ويذكر التاريخ المقدس  أن الرب رزق يواقيم وحئة بإيئة أخرى  وقد أسمياها أيضآ ' مريم‎ )١( 
: الاير الازلى عاوطا ون نعو لو 11 0 00 ' حلفى ' (كلويا) وأنجبت‎ 


ع ا ا 0 . وتذكر بعض المصادر أن ' حلفى ' كان أخو القفديس 
ا ة ناقصة فى هذا الستكسار ؛ ولت من السنكسار القبطى الحالى . 
لضن 


5.0010 الا35ع160-1أم 60 


+ واستخدم القديس أمواله فى بناء أديرة للرهبان والراهبات » حتى بلغ فى كل منها 
ألفاً من المكرسين والمكرسات . كما بنى أماكن لإيواء الغرباء . 1 

+ وتزايد فى النسك وعمل الخير » غلاوة على تدبير أذيرته يحكمة + فوهبه اله 
موهبة الشفاء » وجرت على يديه معجزات كثيرة . 

+ فامتدحه البابا ثيؤدوسيوس ودعاه إليه ورسمه قساً . ثم تنيّح بسلام » وكفنه أخوه أنبا 
يوساب (يوسف) , الذى عَيّن لتدبير أديرته » فرعاها بحكمة . 

+ وبعد 7 عاما تم العثور على جسده فى الجبل » فأعيد دفنه فى ديره. صلاته 
تكون معنا ٠‏ آمين . 


: شهادة العذارى أغابى وإيرينى وسيونية‎ )١( 

+ كن من مدينة تسالونيكى (باليونان) وكن عابدات المسيح منذ صغره ن . واتفققن 
على حياة التكريس . وسلكن فى الفضيلة والصلوات والسهر الروحى . 

+ ولما أثار الإمبراطور دقلديانوس الاضطهاد » هربن الثلاثة إلى الجبل » وأقمن فى 
مغارة » وداومن على العبادة والنسك . وكانت إمرأة مسيحية عجوز تزورهن كل 
أسبوع.وتبيع لهن شغل أيديهن.وتشترى لهن احتياجهن . ثم تتصدق على الفقراء بما 
+ فتبعها شخص شرير » وعرف بوجود العذارى الحكيمات الثلاثة . فربطهن وأتنى 
بهن إلى والى تسالونيكى ٠‏ الذى سألهن عن إيمانهن فلم ينكرن المسيح . فأمر 
بضربهن , ولما لم يطاوّعنه على كفره » فألقاهن فى النار » وأسلمن الروح ء ونلن 
سعادة وراحة الفردوس ٠‏ بركة شفاعتهن تكون معنا » آمين . 


5808 
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(0) شهادة ١5١‏ شهيداً ببلاد فارس : 
+ تم استشهادهم فى ساعة واحدة » بيد ملك الفرس » لأنه أغار على البلاد الت بيكية 
المجاورة لحدود بلاده » وسبى هؤلاء المؤمنين ٠‏ 
+ ولما لم يطيعوه فى عبادة الشمس والكواكب ٠‏ أمر بقطع رؤوسهم » ونالوا أكاليل 
الشهادة . بركة شفاعتهم تكون معنا » آمين . 


: نياحة القس زوسيما الراهب‎ )١( 

+ كان من أهل فلسطين . وكان أبواه مسيحيين » ولما بلغ عمره © سنوات سلماه لأحد 
الشيوخ القديسين » ليربيه تربية مسيحية » ويعلمه العلوم الشرعية والكنسية ٠‏ 

+ وقد تمت رسامته شماساً («06200) فنما فى الفضيلة . وكان مُداوما على التسبيح 
والقراءة والعمل بيديه » وبينما كان يأكل كان يظل يسبح الله !! ولما يلغ عمره ” ' 
سنة فى الدير تمت تمت رسامته كاهناً . فزاد من جهاده ونسكه ٠.‏ 

+ وبعدما أكمل فى خدمة الكهنوت ١1‏ سنة » حاريه عدو الخير بالكبرياء » فظن فى 
نفسه أنه فاق غيره - من رهبان زمانه - فى الروحانية » ولكن الرب أرسل له ملاكا 
يأمره بأن يذهب إلى دير - قريب من نهر الأردن + حيث وجد به شسيوخاً قديسين 
كاملين ومتضعين » فعرف أنه كان مُقصراً عنهم . فسكن عندهم » وجاهد مثلهم ٠‏ 

+ وكان من عادة آباء هذا الدير أن يقضوا صوم الأربعين المقدسة فى البرية, فى 
خلوة » دون أن يرى أحدهم الآخر ء إلا فى أسبوع الآلام ٠‏ 

لل و لح ا ا و 


٠ 
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(؟) المعجزة التى حدثت فى عهد البابا سانوتيوس (شنودة) (08) [ 889-:.88]: 
+ كان قد مضى إلى برية شيهيت ليصوم الأربعين المقدسة مع الرهبان . 

+ وفى أسبوع الآلام » جاء العربان لينهبوا الأديرة » ووقفوا على صخرة شرقى 
الكنيسة » وسيوفهم مجردة » فى استعداد للهجوم للسلب والنهب . 

+ فطلب منه الرهبان ترك البرية قبل عيد القيامة » فأعلن لهم بأنه لن يذهب إلى 
كرسيه قبل العيد . وفى يوم الخميس الكبير (خميس العهد) أخذ البابا عكازه الذى عليه 
علامة الصليب وأراد الخروج لمقابلة العربان الأشرار » وفضّل أن يموت مع شلعب 
الله » فمنعوه من الخروج » ولكنه عزّاهم وقواهم وخرج لهم . 

+ فلما رآه العربان هربوا » وكأن أعدادا عظيمة من الجند قد جاءت لتحاربهم » ومنذ 
ذلك الوقت » لم يضروا الأديرة » صلواته تكون معنا » آمين . 


ابي 


: نياحة القديس أنبا إيساك (اسحق) تلميذ أنبا أبوللو‎ )١( 
سنة‎ ١10 وقد زهد حياة الدنيا منذ صغره وترهب . ومكث فى خدمة القديس أبوللو‎ + 
. قضاها فى عبادة وجهاد روحى شديد , باكياً طوال القداس‎ 

+ وكان بعد القداس لا يجتمع بأحد » ولا يدع أحدا يزوره فيه » وكان يقول : " إن 
لكل شئْ وقت مخصص " . وعند نياحته سأله الرهبان عن سبب هربه من الناس . 
ققال : " لم أكن أهرب من الناس » بل من الشيطان ٠»‏ لأنه إذا ما أمسك إنسان مصباحبآ 
مُضاء » ووقف فى تيار هواء ينطفيع . هكذا نحن إذا ما استضئاء عقلنا - من الصلاة 
والقداس - واجتمعنا نتحدث ٠‏ أظلّم عقلنا ' . 

+ ومرض القديس قليلاً » ثم استراح فى الفردوس » صلاته تكون معنا » آمين . 


إدرضنا 
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(؟)نياحة البابا غبريال (الثانى) البطريرك/١٠٠(11١١585-1١1١م)‏ الشهير بابن تريك: 
+ كان من أكابر مدينة مصر (القديمة) وأراخنتها . وكان عالماً » ونسخ بيده كتبا 
قبطية وعربية كثيرة . وفهم معانيها . وكان كاتباً (موظفاً) فى الحكومة . 

+ وكان الآباء قد ذهبوا إلى البرية لاختيار من يصلح للكرسى المرقسى » فسألوا 
راهباً قديساً سريانياً » فأخبرهم باسم شخص يُدعى ' ابن تريك ' » ولم يكن يعرفه . 

+ وقد أضاف إلى القداس عبارة : " صار واحدا مع لاهوته " » فخشى بعض الرهبان 
أن ذلك القول يميل إلى بدعة أوطاخى . وبعد بحث دقيق ٠‏ أضيف إليها عبارة : 
'بدون امتزاج . ولا اختلاط » ولا تغيير ' 

+ وقد منع دفن الموتى أسفل الكنائس » وحرم من يأخذ إمرأة سرّية »ووضع القوانين 
والأحكام للمواريث . وتفاسير موجزة للكتاب المقدس. . 

+ ورسم “51 أسقفاً والعديد من الكهنة » ولم يأخذ درهماً من أحدهم . وعندما طالبه 
الحاكم بمبالغ » جمعها له الشعب ٠‏ لأنه لم يكن يملك شيئاً . 

+ ومرض قليلاً ثم رأئ فى رؤيا بعض رجال الاكليروس الذين أعلموه بأنهم سيأتون 
بعد انتهاء سنة . فلم استيقظ من نومه أعلم الأساقفة والكهنة . وتم فعلاً رحيله فى 
الوقت المحدد بالضبط » بعدما خدم 54 ١‏ سنة » صلاته تكون معنا » آمين . 


+ اب 


9 


. براحة النكرف للقديين العستدرؤيق بطريزك القذمن:: 
4ك لجنا على كياتركية زلنوا السدرى) ولناتجاء لخزارة رابص سد 
وكان بأورشليم الأسقف " نركيسوس " وكان قد بلغ عمره ١٠‏ سنة)ة در 
صيؤتا كول + " من يدخل من باب المدينة أمسكوه » وأقيموه أسقفاً (مساعدا) عليكم 

فس 
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+ فحاول القديس الاعتذار بأنه له أسقفية ورعية . وبعد إلحاح كتب إلى إيبارشيته 
لاختيار غيره . ثم مكث مع نركيسوس نحو خمس سنوات إلى أن تنيّح » وتسلم هو 
رعاية شعب القدس + فرعام بأمانة : 


+ ثم اضطهده مكسيميانوس الكافرء وعاقبه عقوبات كثيرة . وحبسه إلى أن أهلكه الله 
فأخرجه الإمبراطور غرديانوس » ولما تولى داكيوس أعاد الاضطهاد بشدة على 
المسيحيين » وأمر بعقاب الكثير من الآباء الحذام ومتهع هذا القديس . 

2 ع 3 
+ فقد ضربه إلى أن كسر ضلوعه . ثم جروه إلى السجن . ومكث به إلى أن أسلم 


الروح واستراح فى حُضن المسيح ٠»‏ شفاعته تكون معنا » آمين . 


: )0()109745-1١1١510( ٠١8/ البطريرك الاسكندرى‎ )١7( نياحة البابا يؤانس‎ ٠ 

+ كان والداه مسيحيين تقيين من ملوى ٠‏ وعاش فى ديو أنبا بولا » وأجهد نفسه فى 
العبادة » واهتم بتثقيف نفسه ء فتعلم القراءة والكتابة » وتعممق فى دراسة الكتب 
المقدسة وعلوم الكنيسة.ونما فى الفضيلة » فرٌميم قساً . 

+ وقد تمت رسامته بطريركاً بالقرعة الهيكلية » فى كنيسة أبى سيفين بمصر القديسة . 
ولما فتحوا باب مقبرة الآباء البطاركة ليأخذ - كالعادة - صليب وعكاز البابا السابق له 
إرمطاائات بن البلت) فار سطع فى المغارء ففزع ء وأمر بإيطال تلك العادة 
الرمزية !! 

+ وقد شيّد الكثير من الكنائس ٠‏ وزادت السلطات العثمانية فى الضرائب على 
المسيحيين واليهود - ثلاث أضعاف - فى عهده (17720م) ثم زيدت حتى فرضت 
)١(‏ أضيفت هذه السيرة من السنكسار الحالى ١7(‏ برمودة) . 


فض 
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على أرباب الحرّف والفقراء بالذات . 
+ وزاد معها حدوث غلاء عظيم ٠‏ وزلزال كبير بمصر - فى نص ف الليل - دام 
مقدار ساعة !! حتثى تهدمت الميانى وارتعب الشعب . 


+ ورقد هذا القديس بشيخوخة صالحة » بركة صلواته تكون معنا » آمين . 
اي 


٠‏ نياحة البابا مكسيموس البطريرك الإسكندرى ١8/‏ (514؟88-5؟5): 

+ كان من الإسكندرية من أبوين مسيحيين ٠‏ وأتقن اللغة اليونانية وعلوم الكنيسة . وقد 
رسمه البابا ياروكلاس شماسا ٠‏ ثم رسمه البابا ديونيسيوس قسا . 

+ وقد تم حرم الهرطوقى " بولس السيمساطى " وأتباعه » في مجمع محلى بإنطاكية ٠‏ 
وطلب القديس مكسيموس من الخدام الصلاة لكى يزيل الله بدعته . فأهلكه الله وزالت 
أفكاره معه . ا 

+ كما قضى الله على بدعة " مانى " الهرطوقى » الذى زعم أنه ' البارقليط " (الروح 
+ وقد جاهد القديس مكسيموس » وثيّت شعبه على احتمال أذى الكفار والمخالفين » 
وأقام على الكرسى المرقسى لمدة ١7‏ عاما » ثم تنيّح بسلام » بركة صلاته تكون 
معناء أمين . 


رسن 
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: تذكار تكريس أول هيكل لليعاقبة بمصر باسم القديس نيقولاوس7‎ )١( 

+ تم تكريس هيكل لهم بكنيسة أنبا شنودة شرقى الإسكندرية . 

+ والقديس نيقولاوس هو أسقف ميرا باليونان (والمشهور باسم بابا نويل ) . وقد كان 
من المعترفين الذين عذيّهم دقلديانوس الكافر » وحضر المجمع المسكونى الأول في 
نيقية (©3"76) . 

+ وقد ذاعت شهرته في عمل الخير » صلاته تكون معنا » آمين . 

(؟) تذكار شهادة إسكندرة زوجة الإمبراطور داديانوس! : 

+ لما عجز هذا الإمبراطور عن إبعاد القديس مارجرجس الرومانى عن المسيح أدخله 
إلى بيته » وسمعته زوجته إسكندرة وهو يقرأ المزامير » فسألته عنها ء فشرح لها 
مبادئ الإيمان المسيحى » فآمنت سراً . 

+ ولما حدثت معجزة هلاك الأصنام بالمعبد الوثنى - عندما طلب الشهيد مارجرجس 
من الرب إظهار عمله - ففتحت الأرض فاها وابتلعتها » مما قوّى من إيمان الملكة 
بالمسيح . 

+ ووبخت زوجها قائلة : " ألم أقل لك : لا تعاند الجليليين (أتباع المسيح) فإن إلههم 
قوى ؟! " . فاشتد غيظه منها . فأمر بعقابها » حتى ماتت ء ونالت إكليلها ء شفاعتها 


. المقصود باليعاقبة هنا هم السريان‎ )١( 
(؟) هى زوجة داديانوس » فعلاً » وليست زوجة دقلديانوس » كما تذكر بعض الكتب (السنكسار-‎ 
برمودة) » لأن الشهيد مارجرجس ام يعذب في عهده » بل في عهد سابقه ؛ كما تؤكده‎ ١5 القبطى‎ 
. المخطوطات القديمة‎ 

شرضس 
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اليوم السادس عشر من شهر برمودة | 


هه شهادة القديس أنتيباس أسقف برغامس : 


+ كان تلميذا للقديس يوحنا اللاهوتى (رؤ >:97) . وقد تم اضطهاده على يد 
طوماتيوس (تيطس) ابن اسباسيانوس (فُسبسيان) الذى خرّب القدس (١7م)‏ !!؛ 
وقبضوا على يهوذا بن يوسف النجار (ابن حلفى) وأولاده» وأرسلهم إليه في رومية(". 
+ ولما سأل عن ملك المسيح » أجابوه بأن ملكوته في السماء » وهو سيأتى ليدين 
العالم . فخاف وأمر بترك اضطهاد المسيحيين.وأكبرمهم ! 

+ وكان من جملة من استشهّد على يديه القديس أنتيباس الكبير أسقف برغامس (باسيا 
الصغرى) » لأنه رفض إنكار المسيح » فضربه وألقاه في السجن . ثم وضعه فى 
وعاء من النحاس تحت النيران ٠»‏ فكان داخله يُسبّح ويشكر الله » لأنه سينال إكليله 
على اسمه . 

+ وصلى القديس إلى الرب طالبا منه أن يشفى كل من يذكر اسمه (يتشفع به) من كل 
أمراضه . ش 

+ وظل القديس فى الوعاء على النار إلى أن نال إكليله » قم ألقى الكقار بجسده 
الطاهر » فاخذه المؤمنون ووضعوه فى الكنيسة . 

+ وقيل إن القديس يوحنا الإنجيلى قد بعث له برسالة مُعزّية وهو في السجن »2 
ووصفه بأنه راع صالح وأمين . وتتبأ له بإكليل الشهادة » وقيل إن أعضاء هذا الشهيد 
ينيم مها دهن طيباً زكيا إلى الآن (وقت كتاية حدم الفيزة) للنفعة كل مسن بيده .» 
شفاعته تكون معنا » آمين . 


. والأصح في عهد ' دومتيانوس ' الذى نفى القديس يوحنا الرسول لجزيرة بطمس‎ )١( 
اضس‎ 
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«شهادة القديس يعقوب الرسول بن زبدى : 
+ نادى بالإيمان في مدينة " أندية " !! وصنع معجزات كثيرة وكسب كثيرين إلى 
المسيح » كما بشرّ في بلاد أخرى كثيرة (في اليهودية والسامرة وأسبانيا) » وأوصى 
المؤمنين بضرورة عمل الخير بالصدقات . وتقديم البكور والنذور - للرب - 
أوقاتها . 
+ فدعاه هيرودس الملك إلى أورشليم وقال له : " أنت الذى تأمر بأن يتوققف 
(المسيحيون) عن سداد الضرائب لقيصر » بل يصرفونها على الفقراء ٠‏ فقطع رأسه 
في أورشليم!') بيده » ولكن ملاك الرب ضربه فصار يأكله الدود وهلك! . 
+ أما جسد القديس يعقوب (لكبير) ققد أخذ المؤمنون وكتنوه ودفنوه عند البيكل ٠‏ 
شفاعته تكون معنا » آمين7) . ( ويقال إن جسده نقل لأسبانيا » حيث يُغتّير الرسول 
يعقوب رسولها وشفيعها) . 


به ةا 9 


0 اليوم ا لثامن ء عشر م من نت شهر د برمودة‎ ١ 

«شهادة القديس ارسانيوس : 
+ بينما كان القديس سوسينيوس يُعاقب أمام الإمبراطور الكافر دقلديانوس . بسبب 
إيمانه بالمسيح . تم إخبار الإمبراطور سر بأن له عبدا يُدعى " أرسانيوس " » ويتبع 


(!) أعمال الرسل ١١‏ : ”* 
() أع 0317م 
(؟) ويذكر العلأمة الإسكندرى إكليمنضس (القرن ”م) أن الجندى الذى صاحب القديس يعقوب 
الرسول لقطع رأسه ٠‏ ورأى شجاعته ٠‏ تأكد أنه لابْد من وجود حياة أخرى أفضل , فطلب الصفح 
من القديس . فباركه ودعى له ء ثم آمن واستشهد مع الرسول سنة 44 م . 

إوخضن 
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رأى سيده , ولا يعُبد الآلهة (الأوثان) بل المسيح . فأمر بإحضاره أيضا أمامه . 

+ فأقر بالمسيح » ووبخه على تركه عبادة الإله الحقيقى » وتمسكه بعبادة أحجار (لا 
حياة فيها) . فغضب وأمر بضرب عنقه أمام سيده . (ولم تذكر السيرة ماتم لهء 
والغالب أنه استشهد بعده) . 

+ بركة شفاعته تكون معنا » ولله الحمد والشكر إلى الأبد» آمين . 


: شهادة القديس سمعان الأرمّنى (في بلاد فارس) ومعه شعبه‎ )١( 

+ اشتد ظلم سابور بن هرمز الفارسى للمسيحيين في بلاده (إيران حاليا) وتسمّى ' أبو 

الاكتاف ' !! لأنه كان كلما غلب ملكاً كان يقطع كتفه » وصنع كذلك مع المسيحيين »: 

علاوة على أنواع عذابات أخرى وظلم لهم . 

+ وقد بعث له القديس سمعان برسالة أكد له فيها أن الذين اشتراهم المسيح بدمه » قد 

تحرُروا (من عبودية البشر) وأنه لا يجوز لهم أن يصيروا عبيدا (للوثنيين) النين 

يتعدون على شريعة الله . ش 

+ ققام سابور بربط القديس بالسلاسل وحبسه في السجن » حيث وجد من يعبدون 

الشمس . فوعظهم وآمنوا بالمسيح ٠‏ وقطعت أعناقهم » ماعدا واحداأ خاف » فش جعه 

أحدهم بأن الضربة بالسيف ستكون سهلة لو أغمض عينيه » وبسرعة يصير في عداد 

الشهداء . وأما الذى شجعه فقد تم إبلاغ الملك عنه . فقطع لسانه وسلخ جل ده ونال 

إكليله. وكذلك لم يُنكر القديس سمعان مسيحه » ققطعت رأسه وكان عمره 1117 سنة » 

() شهادة يوحنا بن نجاح : 

+ كان كبير الكّتاب ومن عظماء الأقباط في عهد الحاكم بأمر الله (القرن ١١م)‏ . 
لض 
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+ وقد طلب منه الحاكم ترك دينه » ليجعله وزيره » ثم أمهله يوماً . فودع أهله 
وأصحابه ء وأقام لهم وليمة » ودعاهم للشهادة مثله » لنيل الملكوت . 
+ واستخدم الحاكم بأمر الله معه الوعد والوعيد ٠‏ فلم يزحزحه عن إيمانه المسيحى. 
فأمر بشدّه على المعصرة وضربوه خمسمائة جلدة بسوط من أعصاب البقر » ثم أمر 
بأن يكمل إلى ألف جلدة !! ٠‏ 
+ فلما تم ضربه 7٠٠١‏ جلدة أخرى » طلب القديس أن يشرب ٠‏ فقال الحاكم : " أسقوه 
إذا رجع عن دينه " . فقال لهم القديس ' أعيدوا له ماءه » لأن سيدى يسوع المسيح قد 
سقانى " . وشهد قوم من الحاضرين أنهم أبصروا الماء يسقط في هذه اللحظة من 
لحيته » ثم أسلم الروح » في يوم : إبريل سنة 7١٠٠م ١1(‏ برمودة 15١/ا‏ ش) ء كما 
ذكره المقريزى في خططه . 
(؟) شهادة فهد بن إبراهيم : 
+ نبع في أوائل القرن الحادى عشر الميلادى » وكان مُتمسكاً بالمسيح » وكشير 
الإحسان في الخفاء . وشيد كنيسة باسم الشهيد أبى سيفين بدير الخا دق (دير أنبا 
رويس الحالى) » وتم دفنه بها . 
+ ويذكر تاريخ البطاركة (للأنبا ساويرس ابن المقفع) أن الحاكم بأمر الله الفاطمى 
أراد أن يجعل عشرة من كبار الأقباط يتخلون عن دينهم المسيحى ؛ وكان منهم 
الرئيس أبو العلاء فهد . فدعاه وتوعده ثم هدده » فلم يقبل » فقطع رأسه . وظلت 
النيران مشتعلة فيه ثلاثة أيام ولم يحترق . وبقيت يده اليُمنى » التى كان يمدها للصدقة 
- في كل وقت - سليمة » كأن النار لم تقترب منها البتة !! بركة شفاعته تكون معناء 
آمين (, 
(4:)شهادة الراهب داود بن غبريال البُرجى : 
+ وكان هذا القديس من بزّكة قرموط !! وقد تم استشهاده (يوم ١5‏ برمودة) 
)١(‏ السنكسار القبطى الكنسى ء يوم ١5‏ برمودة . 

عض 
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سنة ٠169‏ اش (3*89ام) . 

+ وقد حاول أهل العالم أن ينكر مسيحه » فلم ينكر إيمانه » فتم تعذيبه بشدة . فصمد 
بمعونة الرب يسوع , مما اضطر الأشرار إلى قطع رأسه » ونال إكليله يسلام » 
ورحل إلى الفردوس!') » بركة شفاعته تكون معنا » آمين ٠.‏ 


- 9 َع 


.اليوم العشرون من شهر برمودة 00 


ه شهادة القديس ببنودة الراهب : 
+ كان قديساً متوحداً في دندرة (بقنا) » وقد ظهر له ملاك الرب » وطلب منه أن 
يلبس ملابس القداس (التونية) ويترك مكان خلوته ويمضى إلى أريانوس الوالى » الذى 
كان يبحث عنه » وتوقفت مركبته عند بلدته . 
+ فأتاه برجليه » وصرخ إليه : " أنا مسيحى ٠‏ مؤمن بالسيد المسيح " . 
+ فلما علم الوالى أنه المتوحد المشهور الذى طلبه ٠‏ أمر بتعذيبه بشدة ء ثم قيده 
بالسلاسل » وطرحه في حجرة مظلمة . فأشرق عليه نور سماوى » وأضاء المكان ٠»‏ 
وظهر له ملاك الرب وأبرأه من جراحه وعزاه وفرحه . 
+ وكان بنفس المدينة (دندرة) رجل مؤمن يُسِمّى كيرلس وزوجته » وبنيه وإثنى عشر 
شاب آخرين . فوعظهم القديس » عندما زاروه في حبسه » وثبتهم على الإيمان » 
فشهدوا للمسيح أمام أريانوس . فقطع رقابهم . ونالوا أكاليلهم. شفاعتهم تكون معناء 
آأمين . ش 
+ وزاد غضب أريانوس من القديس ببنودة (بفنوتى > بفنوتيوس) وأمر بتعليق حجر 
ثقيل في رقبته وإغراقه في البحر (النيل) فطاف جسده مع الحجر على سطح المياه ! 


. عن مخطوط بمطرانية المنوفية‎ )١( 
الرفل‎ 
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+ ثم أمر بتعليقه على.نخلة » فأثمرت (بلحا) وصارت تذكارا للناس إلى اليوم (أنمن 
كاتب السيرة) . وأسلم القديس الروح بيدى السيد المسيج » ونال إكليل الشهادة » 
شفاعته تكون. معنا 5 آمين 0000 5 


اليوم ا الحادى والعشرون م من شهر برمودة. 1 


: نياحة القديس بروثاؤوس الأثينى‎ ٠ 

+ كان من علماء أثينا » وقد اجتمع مع الرسول بولس » وجرت بينهما مجادلات 
ومباحثات انتهت بإيمانه وتعميده » ونموه في النعمة . 1 

+ ثم رسمه القديس بولس.قسا في أثينا » واجتمع مع القديس ديونيسيوس الأريوباغى 
(من علماء أثينا) وشرح له مبادئ الإيمان وأوصله للقديس بولس الرسول » فعمده 
وفلف اننا : 

+ وقد حضر هذا القديس يوم نياحة أم النور - في أورشليم - وقام وسط التلاميذ 
وعزاهم بكلماته وألحانه:التى امتدحها فيها . 

+ ولما أراد الزسل رسامته أسقفاً » اعتذر باقضاع وقال كار اقطان اندز 
بواجبات القسيسية " . وهو ما قام به خير قيام » ثم رقد بسلام » بركة صلواته تككقون 
معنا » أمين .. 


: نياحة القديس أنبا إسحق'الهورينى‎ . )١( 
من بلدة هورين التابعة لشباس (بكفر الشيخ حالياً) . وكان من أبوين طاهرين هما‎ + 
. إيراهيم وسوسنة . ولما تنيّّحت أمه قام أبوه بتربيته .. وصار يرعى الغنم‎ 

إفرضس 
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+ وتزوج والده وحدث غلاء شديد . وكانت زوجة أبيه تبغضه وتعطيه خبزا قليلا ٠‏ 
فكان يوزعه على الرعاة » ويصوم طول النهار . وكان في سن الخامسة !! 
+ فلما سمع أبوه أنه يعطى خبزه للرعاة ويظل صائماء جاء فقام بربط حجارة فسي 
جلبابه حتى تبدو كالخبزء فوجدها أبوه خبزا . مع أنه تأكد أنه وزعه على الرعاة 
فتعجب ومجد الله . 
+ ولما كبر وأراد أن يترهب طلب منه القديس زخارياس أن يعود إلى أبيه » فعاد له. 
وبعد نياحته » وزع ميراثه ء وانفرد للعبادة في مكان بعيد عن المدينة » إلى أن تنتيح 
+ وبعد عدة سنوات تم اكتشاف مكان دفنه » بعدما ظهر للبعض - في حلم - فجاعوا 
وأتوا به إلى هورين » وهناك لم يتحرك الجمل الذى حمل الجسد المقدس » فعرفوا أنه 
يود التواجد في هذا الموضع » وبنوا له كنيسة هناك . 

: )"؟58-9١1(‎ ١5/ نياحة القديس البابا ألكسندروس البطريرك‎ )١( 
كان من أبوين مسيحيين بالإسكندرية » وتربى في البيعة » ورسمه البابا بشفل رس‎ + 
(خاتم الشهداء) قسا . ورفض حل الهرطوقى أريوس من حرمه » وشارك في مجمع‎ 
. نيقية المسكونى الأول (75”م) وناقش المجتمعون أريوس وحرموه ونفوه‎ 
. سنة تنيح بسلام » صلاته تكون معنا » أمين‎ 7>١ وبعدما قضى على كرسيه‎ + 

(') نياحة البابا مرقس (الثانى) البطريرك /؟؛ (55/ا-815) : 
+ رسمه البابا يوحنا (السابق له) شماسا ثم كاهنا » وكان واعظا قديرا . 
+ ثم صار سكرتيرا له . وكان البابا لا يعمل شيئا إلا برأيه . وألبسه إسكيم الرهبنة ٠»‏ 
وتنبأ له بعض الشيوخ بأنه سيخلفه على كرسي مارمرقس . 


+ ولما اختير هرب إلى البرية » فأخذوه ورسموه رغما عنه لإتضاعه . 
فض 
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+ وقد اهتم بترميم الكنائس التى تخرّبت » وأزال بدع المخالفين » وصنع عدة 
معجزات » من شفاء للمرضى ٠‏ وإخراج شياطين ... الخ 
+ وكان يقول للذين شفاهم إن سبب ذلك لعدم التدقيق في التناول من السر الأقدس » 
ومن الكلام الباطل . 
+ وفى أيامه سبى المغاربة كثير من الروم وأتوا بهم إلى الإسكندرية وباعوهم عبيدا 
فيها » فدفع "٠٠٠‏ دينار في سبيل إطلاق حريتهم . وأعاد بعضهم لبلادهم » ومن بقى 
زوجهم بأقباط واعتنى بهم . 
+ واهتم بكنيسة السُوتير (- المُخلص) بالإسكندرية وجددها » ولكن أثار الأشرار الفتن 
وأحرقوها . ثم عاد وجددها مرة ثانية . 
+ ولما أراد الرب إراحته من أتعاب العالم » مرض قليلاً » وفى ليلة عيد الفصح 
(القيامة) ظهر له القديس مارمرقس الإنجيلى وبشرّه بالنعمة إلى سينالها في السماء . 
وبعدما تناول من الأسرار المقدسة ودع الأساقفة . وأسلم الروح » بعدما جلس على 
الكرسى المرقسى عشرين سنة ء صلاته تكون معنا » آمين . 
(4) نياحة البابا خائيل (الثالث) البطريرك الإسكندرى/581-8545(87) : 
+ وكان راهباً قديساً . وقد تمت رسامته " إيغومانوسا " (قمصاً) على كنيسة دير 
القديس الأنبا يحنس . وسار سيرة روحانية . 
+ ولما حل موعد الصوم الكبير » ذهب ليقضى الصوم في البرية » كما كانت عادته . 
فتضرع إلى الله بدموع وقال : " يارب أنت تعلم إننى لم أزل أهوى الوحدة » وأنه 
ليس لى طاقة في (تحمل مسئولية) هذا المركز الذى أنا فيه " (البطريركية) . 
+ فقبل الله دعاءه » وتنيح بعد الفصح » بعدما مكث على الكرسى المرقسى سنة واحدة 
وأربعة أشهر ونصف . صلاته تكونه معنا » أمين . 

د بابي 


* 


إنضضس 
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اليوم الثالث والعشرون من شهر برمودة 1 


ه شهادة القديس جاؤرجيوس(مارجرجس) الرومانى!' : 

+ والد أمير الشهداء مارجرجس يسمى " انسطاسيوس " من كبادوكيا (بآسيا الصغرى) 
وكانت أمه ثيؤبستا " من فلسطين . 

+ ولما بلغ عشرون عاما تنيح أبوه » فتوجه إلى الملك داديانوس (السابق لدقلديانوس) 
ليأخذ موضع أبيه » فوجده قد أقام عبادة الأصنام . ١‏ 
+ فوزع مارجرجس مامعه من أموال على المساكين » وعتق عبيهه . وأتى إليه 
واعترف بالمسيح أمامه » فلاطفه ووعده بجوائز مالية كثيرة فلم يلتفت إليها . 

+ فعاقبه عقوبات كثيرة » وكان الرب يقويه ويشفى جراحه . وأعلمه بأنه سيموت * 
مرات » وفى المرة الرابعة سينال إكليله » كما وعد بأن يجعل اسمه مشهورأ في كل 
العالم» وأنه سيتعذنب 7 سنوات » وسيرسل له.ملائكته لخدمته ورعايته . 

+ وعندما تخير الملك من كثرة تعذيبه للقديس ولم يخضع له . أحضر ساحراً قديراً 
يسمى " أثناسيوس " (> خالد) وأعطاه الشرير مما فلم يضره . فآمن هذا الساحر 
بالمسيح.ونال إكليل الشهادة !1 

+ ثم عصره بالهنبازين ٠‏ فمات ولكن السيد المسيح أحياه مرة أخرى ٠‏ فأمن كثشيرون 
بسبب هذه المعجزة ء ونالوا أكاليلهم » وعددهم 77٠١‏ نفس !! 

+ واجتمع الملك مع سبعين والياً ٠‏ وأمر بوضع القديس في وعاء نحاسى ؛ وأوقدوا 
تحته نار » ثم ألقوا بجسده فوق الجبل » فعاد القديس حياً. ودخل على الملك والولاة . 
+ ولما طلبوا منه إقامة شخص من الأموات . أقام البنعض بصلواته إلى الله . وأخبروا 


)١(‏ الاسم * جاؤرجيوس ' (كدافع:060) يونانى ومعناه : ' فلاح أو مزارع للأرض ' ء وله مرادفات 
كثيرة مثل : جرجس وجوارجى » جرجة » وجورجى ٠‏ وجورج وأبو جرج . ومؤنثه ' جورجيت ' 
(فلاحة) . 

قل 
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الموجودين بما هم فيه من عذاب » ثم ماتوا ثانيةً . فلم يؤمن الملك ولا ولاته بل 
زعموا أن ما ظهر له هم أرواح شياطين . 

+ وأودعوا القديس مارجرجس عند إمرأة فقيرة » ولم يكن عندها طعام له . فلما 
خرجت لتستعطى خبزاً » جاءه الملاك بمائدة عليها كل الخيرات الأرضية » وكان في 
بيتها عود يابس ٠‏ فصار شجرة !! . 

+ فتعجبت المرأة مما رأته » وكان لها ابن ع ل رو ومفلوج. فأعلن أنه 
سيساعده فيما بعد : وآمنت أمه بالمسيح ٠‏ بعدما عرفها القديس بالإيمان . 

+ فلما سمع الملك بما حدث لدى الأرملة وابفها أمر بضرب مارجرجس » وأن 
يُعصرء فمات مرة ثالثة !! وألقوه خارج المدينة . فأعاده الله للحياة » وعاد إلى لقاء 
الولاة !! 

+ ولما احتار الملك فيه » بدأ يُلاطفه . ووعده بأن يُزوجه إبنته » ويجعله الثانى في 
المملكة . فوعده القديس بأن يُبخر للأوثان فقرح !! وقبل رأسه وأدخله إلى قصره . 

+ فلما قام يصلى ويقرأ المزامير سمعته الملكة (اسكندرة) فسألته عما يقرأه فعرفها كل 
ما يقرأه وشرح لها مبادئ الإيمان . فآمنت بالمسيح سراً . 

+.ولما اجتمع الشعب ليروا ما سيفعله مارجرجس .. طلب من المرأة المسكينة أن تأتى 
بأبنها إلى معبد أبوللون » فخرج منه الشيطان وأبصر وسمع ومشى على رجليه 
بشفاعة القديس إلى الله . وأقر الشيطان الذى بداخل الوثن بأنه ليس هو الله » بل 
المٌُضل للناس . فأمر القديس أن تبتلعه الأرض ٠‏ وهو ماحدث بالفعل » فخزى الملك 
ودخل إلى الملكة » وهو مملوء غيظا 

+ فقالت له : ' ألم أقل لك لا تعاند الجليليين (المسيحيين) لأن إلههم قوى " !! فأزداد 
غضبه عليها » وعرف أن القديس مارجرجس قد أمالها إلى أفكاره . فأمر بتعذييها 
خارج المدينة.فتنيّحت ونالت إكليلها . 

+ وأشار الولاة على داديانوس بأن يحكم على القديس مارجرجس بقطع رأسه . 


حرفل 
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: فصلى القديس إلى الرب يسوع ء لكى تنزل نار وتهلك الولاة السبعين » لتقفل حدة 
الاضطهاد على أبناء المسيح . 
+ فظهر له الرب يسوع ٠»‏ ووعده بملكوت السموات.ففرح ومد رأسه للسياف ونال 
إكليله . شفاعته تكون معنا » أمين . 


+ فأخذ أحد عبيده المؤمننن جسده الطاهر ٠‏ ولفه في ردائه » ثم مضى به إلى بلدته 
(اللد > بفلسطين) حيث بنيت له كنيسة باسمه » وحدثت فيها معجزات كثيرة . وهفو 
مثال لكل مؤمن حكيم يصبر على الألم حتى ينال بركاته . 

لظم يللم 


ليا إىي 8 


: شهادة القديس سينا‎ )١( 
برمهات » وبقى‎ ١١ كان رفيقاً للقديس " سيداروس " الجندى » والذى استشهد يوم‎ + 
» القديس "سينا" في السجن . وتم عزل والى الفرما (شرق بور سعيد) وتولى وال آأخر‎ 
. بل قتلهم جميعاً‎ ٠ وكانت قد صدرت له التعليمات بعدم ترك أى مسيحى في السجن‎ 
فعرف الوالى الجديد أن سينا ( 8ههده5) كان من كبار الجنود وأنه سبق تعذييه‎ + 
فأمر بقطع رأسه » وتمت شهادته . ورأت أمه‎ ٠ بشدة» ولم يترك إيمانه بالمسيح‎ 
ملائكة وهى تحمل روحه الطاهرة إلى السماء » كما حدث عند استشهاد القديس‎ 
وجسداهما اليوم (في زمن كاتب السيرة) بمدينة سمنود » وظهرت منهما‎ ٠ سيداروس‎ 
. معجزات كثيرة » بركات شفاعتهما تكون معنا » أمين‎ 

(؟) نياحة البابا سنوتيوس (شنودة) الأول البطريرك الإسكندرى / 55 (8854- 

6 : 
+ ترقب منذ صغره بدير أبى مقار ونمى في الفضيلة والحكمة حتى صار مدبراً 
(رئيسا) للدير » ثم اختير للبطريركية . 
شق 


5.0010 الا35ع160-1أم 60 


+ وقد عانى بشدة من الحكام » ولكن الله رعاه وأيده بالمعجزات من شفاء أمراض 
صعبة » وإخراج شياطين . وبصلاته أمطرت في منطقة مريوط بعدما جفت أبار 
مريوط وعطش شعبها : 

فقد شكا إليه سكان المنطقة عندما مضى ليُعيد في كنيسة مارمينا بمريوط » وصلى 
فنزل مطر غزير . ولما أغار عربان الصعيد على أديرة وادى النطرون » أخذ عصاه 
وخرج لهم ٠‏ فهربوا ولم يؤذوا أحدا ؛ ٠‏ 
+ وظهرت في عهده هرطقة بأن الذى تألم على الصليب هو إنسان خال من اللاموت. 
فكتب للشعب بأن المسيح المتألم هو كلمة الله » وأن طبيعتى المسيح صارتا واأحدة ء 
بدون امتزاج ٠»‏ ولا تغيير لطبيعة كل منهما . 
+ كما زعم أهل البلينا وأساقفتهم (الجهلاء روحيا) بأن طبيعة اللاهوت قد ماتت . 
فكتب لهم رسالتين موضحا أن الألم لم يقع إلا على الطبيعة البشرية المتحدة به وأن 
اللاهوت لا يتألم » فندموا وتابوا عن هرطقتهم فقبلهم » بعدما فرض عليهم مطانيات 
كثيرة (كعقاب روحى) . 
+ وكان يهتم بعمارة الكنائس ويأماكن الغرياء » وكان ما يفضّل من مصروفه يتصدق 
به على المساكين . وسار سيراً صالحاً » وأرضى الله » ثم رحل إلى سمه » بركة 
صلواته تكون معنا » آمين . 


شهادة القديسة سارة وإبنيها : 

+ كانت من إنطاكية وقد تزوجت سقراط أحد قواد دقلديانوس . وكان مسيحيا » ولكنه 

كفز » بينما بقيت هى مسيحية » وكان يتظاهر لها بأنه محب للمسيح ء وقد رُزقّت 

بطفلين.فأرادت عمادهما » وركبت سفينة إلى الإسكندرية . ولما ثارت لايد ين 
خضل 
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البحر خافت من أن يموتا بدون عماد + فصلت السى اله وشرطت ثدينها اليمية 

وأخذت من الدم وصلبت به على جين ولديها وقلبيهما ا ل 

ثلاث مرات باسم الثالوث القدوس » ولكن هدأت العاصفة . 

+ فلما وصلت إلى الإسكندرية ٠»‏ وأراد البابا بطرس (خاتم الشهداء) أن يعمدهما تجمّد 

ماء المعمودية ثلاث مرات !! فأعلمته بما حدث ٠»‏ فطمأن قلبها وأعلمها بأن السيد 

المسيح هو الذى عمدهما بيده الإلهية (فقام البابا بدهنهما بزيت الميرون) . 

+ ولما رجعت إلى إنطاكية أخبرت زوجها ٠‏ فمضى إلى دقلديانوس وأعلمه يما حدث. 

« فقال لها : " لماذا مضيت إلى الإسكندرية لتزنى مع المسيحيين ؟!" . 

« فإجابته : " إن المسيحيين لا يزنون ولا يعبدون أصناماً " . فأمر الشرير بربطها 
مع ولديها وأحرقهم بالنار . ٠‏ 

+ فحولت وجهها نحو المشرق وصلت للرب يسوع بدموع » ونالت إكليلها مع ولديها 

بالحرق بالنار . بركة شفاعتهم تكون معنا ٠‏ آمين . 


© استشهاد القديس سوسنيوس : 
+ كان أبوه سوسبتروس من رجال دقلديانوس ؛ فظهر له ملاك الرب وشجعه على 
الاستشهاد . وقد حدث أن أرسل الملك سوسنيوس إلى نيقوميدية ميدية (بأسيا الصّغرى) . 
وفى نفس الوقت بعث بمنشور إلى هناك لعبادة الأوثان . 
+ وكان هذا القديس قد تعلم مبادئ المسيحية على يد كاهن وعمدّه . فلما عرف أبوه 
أراد قتله » وشكاه للملك الكافر ل 
بقوة المسيح - أن تهبط إلى الهاوية . ففتحت الأرض فاها وابتلعتها . 


لذن 
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+ فلما علم الملك بهلاك أوثانه وسعى والده لهلاك إينه ء أمر بتعذيبه بالديابيس 

(الحراب) والعصر في المعصرة (الهنبازين) » والسحق بالنورج » وكان الرب يقوّيه 

وملاكه يفتقده . 

+ واستشهد - خلال عقابه - ١١9‏ شهيدا » ونال هو الآخر إكليله.بقطع رأسه 

المقدسة؛ شفاعة الجميع تكون معنا » آمين . 
جا الى ان 


: شهادة القديس بقطر بن رومانوس‎ ٠ 

+ كان والد بقطر (:1010؟) رومانوس وزيرا لدقلديانوس » وكان وثنيا مثقه . بينما 

كانت أمه ' مرثا ' مسيحية . ولما بلغ عمره ٠١‏ سنة صار له مركز كبير في المملكة. 

وكان مُحبا للمسيح » زاهدا في أمجاد العالم الفانية . وكان يصوم كثيرا » ولا يذوق 

نهنا وال كيرا يدا : 

+ وكان يصلى صلوات كثيرة - بلا فتور ليل نهار - ويفتقد المحبوسين والمساكين 

ويساعد الضعفاعء . ش 

+ ولما استشهدت القديسة " ثيؤدورة ' أم القديسين قزمان ودميان وإخوتهما بسبب 

إيمانها » لم يجسر أحد على دفنها » خوفا من بطش دقلديانوس ٠‏ فحمل القديس بقتطر 

جسدها ودفنه . 0 

+ وكان يُبكت أباه - مرات عديدة - على عبادة الأوثان » فشكاه لدقلديانوس . فألقى 

القديس منطقته (حزامه) أمامه » وهاجم عبادة الأوثان . 

+ وأشار أبوه بإرساله للإسكندرية ليُعذب هناك ٠‏ فقيدوه . وكانت أمه تودعه بالدموع: 

فأوصاها بالمساكين والمحتاجين والأرامل . 

+ ولما وصل القديس بقطر إلى الإسكندرية ٠‏ عذبه أرمانيوس الجاكم العام بشدة . 

فظهر. له ملاك الرب وأخذه بالروح إلى الفردوس .» ثم أعاده للعالم » ففرح وتعزّى .. 
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+وقد ألقاه الوالى الشرير في وعاء به زفت وكبريت وأوقد تحته » ثم وضعه على 
سرير مُحمّى بالنار . ثم طرحه في مستوقد حمأم عام » وغيرها من أنواع التعذيب 
الشديد » وكان ملاك الله يقويه ويشفيه . 

+ ثم أمر بإرساله إلى إنصنا (للوالى أريانوس القاسى القلب) فأعادوا تعذيبه » وقطعوا 
لسانه » ووضعوا في جانبيه مسامير محماة بالنار » وكان الرب يقويه على احتمال 
الألم . ثم وضعوه في معسكر للجند . 

+ وكان القديس يشتغل في عمل الكراسى . وكان يقوم ببيعها » ويقتات بثمنها 
ويتصدّق بالباقى . ولما جاء بعض الولاة لزيارة المعسكر عرفوه بأنه ابن الوزير 
رومانوس . 

+ فاستحضره أريانوس » ولاطفه كثيراً » فلم يلتفت إليه » فأمر بتعنييه بالضرب 
الشديد حتى سال دمه » ثم علقوا في جسده أحجاراً ثقيلة وطرحوه في أتون النار » مع 
غلى زيت وزفت وسكبه عليه . وحفظه الله . 

+ ثم أمر الشرير بعصره بالهمبازين » وأن يوضع على جراحه الخل والجير الحى 
إمعاناً في آلامه . ثم صلبوه منكس الرأس ٠»‏ وكان الرب يسنده » ويعيد إليه صحته . 

+ وكانت صبية عمرها ١6‏ سنة تبصره من خلال طاقة (نافذة صغيرة) وهو 
مصلوبء فرأت ملاك الرب يضع إكليلاً على رأسه . فذهبت وأخبرت الوالى ء فأمر 
بقطع رأسها » مع رأس القديس بقطر » ورحلا معاً إلى الملكوت السعيد ء شفاعتهما 
تكون معنا » آمين . 


» شهادة الأنبا ميليوس : 
+ عاش ناسكا طول زمانه في المغاير وشقوق الجبال - في خراسان - مع تلميذين. 
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وذات مرة خرج إينا الملك ليصطادا ونصبا الشباك للحيوان فوقع فيها القديس . 
فحدثهما عن الله » وأنه يتعبد للرب يسوع ابن الله الحى . 
+ فأعلنا له أنه لا يوجد إله سوى الشمس والنار » وهدداه بأن يضحى لهما وإلا 
قتلاه!! فعرقهما أنهما مخلوقان من الله . فأمسكوه - مع تلميذيه - وعذبوهم » وقطعا 
رقبتى التلميذين » ونالا إكليلهما . 
+ وظلا يعذبان القديس مدة مكوثهما في رحلة الصيد - لمدة أسبوعين - بلا راحة . 
+ ثم أوقفاه في الوسط ء وقبل أن يضرباه بالسهام قال لهما : ' من أجل أنكما اتفقتما 
على قتل من لم يؤذيكما » غدا في مثل هذا الوقت تبكيكما أمكما وبسهامكما تموتان"!!. 
+ فظلا يضربانه بالسهام » حتى نال إكليله . وفى اليوم التالى أتيا إلى الصيد - 
كعادتهما - ورميا السهام نحو حمار وحشى ٠»‏ فأعادها الله إلى قلبيهما » فماتاء كما 
تنبأ القديس تماماً !! 
+ وكان هذا القديس يُظهر الله على يديه معجزات كثيرة . ومنها أنه ذات مرة عبر في 
الطريق » فرأى جماعة يمُسكون راهباً . واتهموه بقتل إنسان ٠‏ فأقام الميت وأعلن 
الحقيقة » ثم قال له القديس : " ارقد بسلام إلى أن يأتى السيد المسيح ويقيمك ". 
شفاعة هذا القديس وتلمينيه تكون معنا » آمين . 

ج ج د 


© نياحة القديس أرسطوس الرسول : 
+ كان من بين السبعين رسولاً ومن الذين حل عليهم الروح القدس يوم الخمسين - مع 
التلاميذ الإثتنى عشر - بعلية صهيون . 
+ وقد عينه الرسل قيّما للكنيسة في أورشليم » ثم رسموه أسقفاً على بنط س (بآسيا 
الصغرى) . فبشرً كثيرين وهدم معابد وثنية كثيرة » وبنى عدة كنائس هناك . 
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+ وله معجزات كثيرة » منها تحويل المياه المالحة إلى مياه عذبة » وجعل أخشاباً تنمو 
وتثمر » وشفى أمراضاً صعبة » وبعدما شاخ تنيّح بسلام :ريح إرهاالرييرك بواجت 
بسلامه في رسالتين » بركة صلواته تكون معنا » آمين . 

ب لي 


اليوم الثلاثون من شهر برمودة 


ه استشهاد القديس العظيم مارمرقس الإنجيلى : 

+ كان أبوه أرسطوبولس من الخمس المدن الغربية (بليبيا الشرقية) وأمه مريم » وقد 

كان أسمه العبرى يوحنا (واللاتينى " مرقس " - مطرقة) . 

+ وقد علمته أمه اللغات اليونانية واللاتينية والعبرية . وقد خدم مع القديس بولس »ء 

ومع خاله برنابا » وظل مع خاله إلى أن تنيّح (استشهد فى قبرص) ثم خدم فى رومية 

وفى الخمس المدن الغربية . ومنها جاء إلى الإسكندرية (- عام 55 م) . 

+ وكان عند باب المدينة خراز (إسكافى) ذهب إليه الرسول عندما انقتضع حذاؤه » 

ودخل المخراز فى أصبعه فصرخ قائلاً : " باليونانية " 1605 ومن أى : " يالله 
الواحد " !! 

+ فقال له القديس " هل تعرف الله الواحد ؟! ' فقال : ' لا . وإنما ندعو باسمه ولا 

نعرفه ' . ثم شرح له القديس مرقس قصة الخلاص ٠‏ وخلال كلامه تفل على الأرض 

وصنع طيناً وطلى به يد الخراز » فشفيت فى الحال . 

+ وكان اسمه " إنيانوس ' . وأخذ القديس مرقس إلى بيته وحضر أولاده وأهله. 
فوعظهم الرسول وعمدهم » ورسم أنيانوس أسقفاً » وأولاده قسوساً » وشمامسة . 

+ ثم ذهب إلى الخمس المدن الغربية وبشر فيها . وثبت المؤمنين »ء وأقام عندهم 

سنتين » ورسم لهم أساقفة وقسوساً وشمامسة . 


حبق 
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+ ولما عاد إلى الأسكندرية وجد المؤمنين قد تكاثروا وبنوا لهم كنيسة فى الموضسع 
المعروف بدار البقر ( #ئله0نا8) عند شاطئ البحر . وكان يخرج يفتقد تلك المدن 
(الخمس) ويعود للإسكندرية سرأ » لأن الكفرة كانوا يريدون قتله . 

+ وبينما كان يصلى عيد القيامة فى الإسكندرية » دخل الكفار وقيدوه وجروه » ختسى 
تلطخت المدينة من دمه المقدس (وتم حبسه فى مكان خرب) . 

+ وفى الليل ظهر له السيد المسيح وأعطاه السلام ووعده بالإكليل . وفى الغد ربط 
الأشرار فى عنقه حبلاً وجرّوه - فى المدينة - وعند أنقضاء النهار أسلم الروح ء 
وأوقدوا ناراً وألقوه فيها » فنزلت أمطار وأطفأتها » فأخذ المؤمنون جسده سليماً ؛ 
وكفنوه ودفنوه فى مكان مخفى ٠»‏ بركة شفاعته » تكون معنا » آمين!" . 


. طك تون لم لترر قري : 
+ كان والدها ' يواقيم " يتمنى أن يُرزق بنسل ليقدم قربانه لله . إذ كان الكهنة لا 
ُقدمون القرابين عن العواقر . وكانت أمها " حنة " تتمنى أيضا نفس الشئ . 
+ وقد قضى 4٠‏ يومآ يصلى فى الجبل . فظهر له ملاك الرب وأعلمه أنه سيكون 
عن طريق نسله خلاص العالم . فنذرت الأم أن الذى تلده يكون خادم ا للرب » 
ومَلاومَا بيكة طول دياق . 
+ فولدت القديسة ل 
بالحق سيدة نساء العالمين-وبإينها نلنا نعمة الخلاص ٠‏ شفاعتها تكون معنا ٠‏ آمين . 

+ + بي 


)١(‏ للمزيد عن دراسة حياة القديس مارمرقس وأعماله فى مصر وليبيا » راجع كتابنا : ' تاريخ 
كنيسة الخمس المدن الغربية " » طبعة مطرانية البحيرة سنة ١945‏ . 
5217 
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: نياحة أيوب الصذيق‎ )١( 

+ كان رجلاً باراً فى وسط جيله (بشرق الأردن) فحسده إيليس فطلب من الرب أن 
يسمح له بامتحانه فى عياله وماله وصحته . فسمح له » لعلمه بصبره . وليكون 
نموذجاً لكل المجربين فى العالم الحزين » وليعرف الناس بركات الصبر والشكر . 

+ وبعد موت أولاده وبناته ومواشيه (بسبب كوارث الطبيعة) أصيب بالجذام » فلم 
يتنمر » بل ظل يشكر » وهو مطروح ٠١‏ عاماً على كوم » واشتد عليه تبكيت 
أصدقائه الثلاثة وزوجته ٠‏ لأنها أشارت عليه بالتجديف فلم يطعها . فشفاه الله وأعطاه 
ا لد 
بركته تكون معنا » آمين() 

)0( ابلح اليس قرم قاقر رالفرميوين رلك الشركة :: 

+ ترهب منذ صغره . وكان مطيعاً للقديس باخوميوس » وكانت له حكمة روحية 
عالية حتى أن معلمه كان يسمح له بأن يعظ الشيوخ فى الدير . 

+ وبعد نياحة الأنبا باخوميوس تولى تادرس رعاية الأديرة » وكان كثير الاتضاع ء 
ا كا و ا مودو 
حتى رحل بحياة مقدسة وخدمة مباركة » صلاته تكون معنا > آميد7) ش 

() استشهاد القديس فيلوثاؤس : 

+ كان من أهل درنكة (بأسيوط) » وقد عُذب كثيراً لتمسكه بإيمانه » ولم ينكره بالوعد 
أو بالوعيد » فأمر الحاكم العربى بقطع رأسه » وفرح بإكليله السعيد مس نة 11 1ن 


(15) يركة علواتة وشفاطة كون نمطا مين 
)١(‏ راجع تفاصيل حياته فى كتابنا : ' أخنوخ ٠‏ ملكى صادق » أيوب » بلعام ' طبعة مكتبة المحبة . 
(1) راجع كتابنا ' بستان القديسين ' » لمزيد من معرفة تفاصيل سيرته . 
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: نياحة القديس ياسون الرسول‎ )١( 

+ وقد كان من جملة الرسل السبعين » وحل عليه الروح القدس يوم الخمسين . 

+ وكان من طرسوس . ورافق القديس بولس الرسول . وتم القبض عليه مع القديسين 

بولس وسيلا ء فى تسالونيكى (باليونان) » فأطلقوه بكفالة مالية (أع ١1‏ : 3) . 

+ ثم رسمه القديس بولس أسقفا لطرسوس (جنوب آسيا الصغرى) » فرعى شعبه 

بأمانة » ثم اتجه غربأ إلى مدينة كركوراس » وبشر فيها » وبنى بها كنيسة باأسم 

الشهيد اسطفانوس . 

+ فقبض عليه والى المدينة وحبسه فى السجن : حيث وجد به ,ا لصوص » فعلمهم 

الإيمان وعمدهم ٠‏ ونادوا بأنهم مسيحيون » فطرحهم فى وعاء به زفت وكبريت مغلى 

فنالوا أكاليلهم » شفاعتهم تكون معنا ٠‏ آمين . 

+ ثم أخرج الوالى القديس من الحبس وعاقبه مرات كثيرة » فلم يحدث له شئئ »ء لأن 

الله رعاه وحماه . وكانت إبنة الوالى تتطلع من طاقة (نافذة صغيرة) لما كان يحدث 

للقديس . وهو صابر وشاكر » فخلعت حليها وزينتها وباعتها ووزعت ثمنها على 

المساكين» وأقرت بالإيمان المسيحى . 

+ فغضب أبوها منها » وحبسها ثم عاقبها بإدخال الدخان (الغازات) إلى مكانها 

وضربها بالسهام » فأودعت نفسها بيد فاديها . ونالت إكليلها » شفاعتها تكون معناء 

أمين . 

+ وأخذ الوالى القديس ياسون معه إلى جزيرة - مع مؤمنين آخرين - ليعاقبهم هناك: 

وركب فى مركب أخرى » ومعه بعض جنوده » فظهر له الرب وشجعه . 

+ وأغرق الله الوالى وجنوده . ونجا القديس ياسون ١‏ وظل يعلم عدة سنين إلى أن 

تولى وال آخرء فاستحضر القديس ومن معه من المؤمنين ٠»‏ وألقاهم فى حوض كبير 
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به زفت وشمع » وأوقد تحته نار » فلم ينالهم أذى . 

+ فلما رأى الوالى ذلك آمن بالمسيح هو وكل بلدته ٠‏ فعمدهم الرسول ٠»‏ وعلمهم 
وصايا الإنجيل » وبنى لهم كنائس » وأجرى الله على يديه أآيات كثيرة . وتنييح 
. بشيخوخة صالحة » بركة صلاته تكون معنا » آمين . 

: شهادة القديس أوتيموس القس!"‎ )٠( 

+ ولد بمدينة فوة (بكفر الشيخ) ونظراً لاستقامته وتقواه رسموه قسأً على بلدته » وكان 
يُعلْم ويْقبّت المؤمنين » ثم انتقل للعبادة فى جبل إنصنا (بالمنيا) . 

+ ولما أثار دقلديانوس الاضطهاد على المسيحيين (07م) وصل خبر هذا القدييس 
إلى الوالى القاسى أريانوس » فاستحضره وعرض عليه عبادة الأوثان » فلم يسمع له . 
فعذبه كثيرا » ولكن الرب كان يقويه . ثم أمر بحرقه » فنال إكليله . شسفاعته تكون 
معنا ء» آمين . 

+ وكان هناك قس قديس ٠»‏ أخذ جسده وحفظه إلى انقضاء زمان الاضطهاد » وتم بناء 
كنيسة له . وأظهر الله فيها آيات كثيرة » وقيل إن جسده باق إلى الآن ببلدة ' كلبشا." 
(مركز السنطة بالغربية)!" . 

م( نياحة البابا غبريال (4) البطريرك الإسكندرى /87 ١(‏ مضل تود 

+ وكان رتيساً لدير المحرق العامر » وكان عالمأ فاضلاً وعابدً ناسكاً . . 

+ وفى أيامه فاض النيل بشدة » وظهر نجم أضاء السماء » ليلة كاملة حتسى الصباح 
اام). 

١‏ وق ع بذيغرخة صائحة »ون حبش ؛ بجسوار مسعمان الخسراز (مصسر 
القديمة) بركة صلاته تكون معنا ٠‏ آمين7”) 


+ هاي 
)١(‏ السنكسار القبطى (؟ بشنس) - 
(1) نفس المصدر (؟ بشنس) . 
(؟) نفس المصدر (2 بشنس) ٠‏ 
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. نياحة البابا يوحنا الأول البطريرك الإسكندرى /5؟ (5-455. دم)‎ )١( 

+ كان من الإسكندرية » وترقب منذ صغره بدير أبى مقار » وتم اختياره رغماً عنه ‏ 
وبعد إلحاح قال " لعل هذه هى إرادة الله ' . 

+ وقد اهتم بالتعليم والوعظ.ء وتثبيت المؤمنين على الإيمان الأرثوذكسى (السليم) » 
وهو أول بطريرك اختير من الرهبان . 

+ وكان الإمبراطور زينون البار بالقسطنطينية قد ساعده على نشر الإيمان المستقيم 
فى كل انحاء مصر . وأرسل إلى أديرة وادى النطرون القمح والزيت » والمال لعمارة 
الأديرة (وكانت إبنته " إيلارية " موجودة بها) . ش 

+ وكانت أيامه هدوء وسلام » ثم مرض قليلاً » وتنيّح بسلام » صلاته تكون معناء 


أمين . 


: )()م1153-1١1١541( نياحة. البابا يوحنا (5) البطريرك الإسكندرى/؟/,‎ )١( 
. كان راهباً بدير أبى حنس » وكان قديساً وصالحاً وعفيفاً‎ + 
» أثناء حرب الصليبيين فى الشام‎ ٠ وفى أيامه عانى الأقباط من ظلم الحكام العرب‎ + 
وكثرت البغضاء للأقباط » وتعرضوا للنهب والسلب . كما تم القبض على الأرمن‎ 
. علاوة على الغلاء الشديد فى البلاد‎ ٠ والإفرنج وبعض الأقباط وبيعهم كعبيد‎ 
ش (54١١م) . الراهب ' بشنونة ' الذى كان‎ 88٠ واستشهد » فى 74 بشنس سنة‎ + 
. من دير أبى مقار » وأحرقوا جسده - بمصر القديمة - لأمتناعه عن ترك المسيحية‎ 
. ولحفظت عظامه بكنيسة أبى سرجة (وقد تم الكشف عنها أخيراً)("‎ 


(؟)راجع سيرته ومعجزاته فى كتابنا : ' القديس بشنونة المقارى ' ٠‏ طبعة مكتبة مارجرجس بشبرا* 
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+ كما تم هدم عدة كنائس » منها كنيسة مارمينا (بفم الخليج) بعدم نهب ما بها . وقد 
جددها الأرخن أبى الفخر صليب بن ميخائيل رئيس ديوان الملك الصالح . 

+ وفى أيام هذا البطريرك أيضا آمن شاب يهودى يسمى أبو الففر بن أزهر 
بالمسيحية وسُمَى " جرجس ' . 

+ وقد أضاف إلى الاعتراف (فى القداس) كلمة : ' المّحيي " (إن ريفتانخو) 
[مططممقع ]1 ] بعد عبارة " هذا هو الجسد " » وجرت بسببها مجادلات إلى أن قبلت. 
+ وبعدما أكمل جهاده تنيح بسلام » بركة صلواته تكون معنا » آمين . 

© ب 


هد 


: نياحة إرميا النبى‎ ٠ 
. وهو أحد الأنبياء الكبار » وتنبأ فى عهد ثلاثة من ملوك يهوذا‎ ٠ ابن حلقيا الكاهن‎ + 
وذاغاه الله لذ ضيغره:‎ 
وبكّت بنى إسرائيل على تركهم عبادة الله ورفضهم شريعته . وحذرهم من غض ب‎ + 
الله عليهم » كما تنبا عن خضوعهم للملك بختنصر (نبوخذ نصر) ء وهو ماحدث‎ 
٠ سنة)‎ 7١ بالفعل » فتم سبيهم إلى بابل (لمدة‎ 
أما هو فقد جاء مع البعض إلى مصر . وبصلاته أهلك الله الوحوش التى كانت فسى‎ + 
النيل » فصار له عيد فى مصر » وتنيح بسلام فى الإسكندرية!”.‎ 
فقد كان يصلى عنهم . مع أن‎ ٠ وكان اليهود قد ضربوه وعذبوه كثيراً » ومع ذلك‎ + 
. الله نهاه عن الصلاة من أجلهم » بسبب شرورهم‎ 
. وأشياء أخرى‎ ٠ وقد تَنْبا عن مجئ المسيح وآلامه » وعن انتشار شريعة الإنجيل‎ + 
٠ بركة صلاته تكون معنا » أمين‎ 


+ > ث 
)١(‏ ويقال إنه قد تم رجمه فى مصر (السنكسار القبطى © بشنس) بمعرفة اليهود. 
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: شهادة القديس إسحق الدفرّاوى‎ )١( 
فظهر له ملاك الرب - فى رؤيا‎ ٠ ولد ببلدة دفرة (مركز طنطا) وكان رجلاً باراً‎ + 
بالليل - وأيقظه . لكى يمضى إلى مدينة طّوّة (مركز ببا فى بنى سويف) لينال إكليل‎ 
. الشهادة‎ 

+ فقام ليودع والديه » فبكيا ومنعاه من المْضْنّى للشهادة » حتى ظهر له الملاك ثانية ٠‏ 
وأخرجه من بلدته . فمضى ثم أعلن إيمانه قدام والى طْوّة » فوضعه تحت حراسة 
جندى إلى أن يرجع من بلدة نقيوس (بالمنوفية) . 
+ وفى سيره مع الجندى سأله أعمى - كان جالساً فى الطريق - أن يهب له النظر 
(فقال له: ' لا تقل هبنى , ولكن قل للمسيح » وليكن لك حسب إيمانك ') . 
+ فسأل القديس الرب يسوع؛ فأعاد للأعمى بصره. فلما رأى الجندى - المرافق له - 
ذلك آمن . وعندما عاد الوالى » اعترف الجندى أمامه بالسيد المسيح » فأمر بقطضع 
رأسه » ونال إكليله » شفاعته تكون معنا » آمين . 
+ وعذب الوالى القديس عذاباً شديداً » ثم أرسله إلى مدينة البهنسا » وقيما هو فى 
المركب - فى النيل - طلب أن يشرب ماء ٠‏ فأعطاه أحد البحارة القليل من المياهء ‏ 
وكان بعين واحدة . فرش عليه القديس بعض الماء » فأبصر بعينه الأخرى . 
+ ولما رأى أهل الهنسا (ببنى سويف) كثرة التعذيبات والمعجزات التى كان يضنعها 
القديس ٠‏ طلبوا من الوالى أن يُطلقه أو يقتله . 
+ فقطع رأسه ونال إكليله . ووضع بعض المؤمنين جسده الطاهر على أبقار ليعمبروا 
فى مركب للشاطئ الآخر للنيل . وعبرت الأبقار الماء بالجسد الطاهر » وأتت به إلى 
داره فى دفرة » فجعلوه فى كنيسة شيدّت باسمه » شفاعته تكون معنا » آمين . 

8؟ 
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0( نياحة القديس أبى مقار الإسكندرى (355"م) : 

+ كان معاصراً للقديس أبى مقار الكبير (المصرى) » وكان أب جبل القلالى (غرب 

البحيرة) . وقد سار - ذات مرة - فى البّرية الداخلية ‏ وكان يضع علامات من 

الشجر فى طريق عودته » ولكن الشيطان قلعها ٠‏ وعطش القديس» » بعدما تأه. 

+ فأرسل له الرب بقرة وحشية » فشرب من لبنها حتى أرتوى ٠‏ وعاد إلى قلايته . 

+ وذات مرة أتته ضبعة ومعها ثلاثة صغار » فوجدها ذات عاهات » فتعجب من 

حكمتها . وصلى فشفاهم الله » ؛ فأخذتهم أمهم . ثم عادت تحمل له ' فروة ' خروف 

فاستخدمها حتى نياحته (وقد قيل إنه أهداها للقديسة ميلانيا الرومانية) ٠‏ 

+ ومرة سافر إلى دير باخومى (بالصعيد) » ؛ مُتخفياً فى زى علمانى » وظل صائماً 

الأربعين المقدسة ٠‏ لا يأكل ولا يشرب ٠‏ ولا يجلس » »بل كان يضفر السعف 

(الخوص) وهو قائم . 

+ فطلب الرهبان أن يخرج هذا الرجل عنهم » وأعلنوا أنه ليس له جسد (استصغروا 

أنفسهم وجهادهم أمام قامته الروحية العالية جدا) . 

+ لما طسلب القديس (باخوميوس) من الله ليكشف له أمره » عرّفه أنه هو القديسٍ " أبو 

مقار " الإسكندرى . ففرح الرهبان به وتباركوا منه » وكان وجوده بينهم سببا فى 

الخفض من تعاظم المُستكبرين منهم ؛ والذين ظنوا أنهم قد وصلوا لدرجة روحية 
+ ولما امتنع المطر عن الإسكندرية - وضواحيها - استدعاه الأب البطريرك . فلما 

دخل القديس (مكاريوس الإسكندرى) إلى هناك تعرضت المدينة لمطر غزير » »وظلت 

السماء تمطر ء حتى سأل الرب أن تتوقف . فتوقف المطر فعلاً . 

+ وقام بعبادات كثيرة . وتحلىّ بفضائل عظيمة . ؤباشر جهاداً عظيماً . وقد لبث مرة 

- خمسة أيام - وعقله منخطف نحو السماء . وصارت الشياطين تخدش رجليه » 

وتلتف حولهما كالثعابين » وأشعلوا ناراً خيالية فى القلاية » ولكن بصبره تلاشت النار 

والخيالات . 
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+ وقد قال عنها : ' إنى بقيت فى النسك 00 سنة ء ولم تكن مثل هذه الأيام الخمسة 

+ وبعد أن قام بإدارة مدارس طالبى العماد (الموعوظين) اعتكف (سنةه7؟ ا 
منطقة القلالى » إلى أن تولى رئاسة الإديرة بها(" . 
+ وقد نفاه الإمبراطور البيزنطى فالنز (الأريوسى) إلى جزيرة فى جنوب مصر - مع . 
القديس مكاريوس الكبير - فقاما بهداية أهلها للإيمان المسيحى . ثم عادا إلى مكانهما. 
+ وكان هذا القديس يعتبر الفضيلة - التى تعرف وتذاع - أنها عديمة الجدوى . 
+ وإذا سمع عن إنسان يمارس فضيلة لم يمارسها هو ء لا يهدأ باله حتى يُتقنها أكثر 
منه !! 


+ ولما أتعبته أفكار الكبرياء بأن يذهب إلى رومية » ليشفى المرضى بها » فأخرج 

رجليه من القلاية ونام » ثم قال لأفكاره : " أذهبى إن كنت تستطيعين" . وفسى مرة 

أخرى » لما أتعبّته أفكاره » حمل على كتفه قفة مملوءة بالرمل وسار بها فى البرية » 

إلى أن تعب جسده ء وتركه فكر الكبرياء واستراح . 

+ وبعدما وصل إلى شيخوخة صالحة تنيّح بسلام » بركة صلواته تكون معنا » آمين . 
١‏ أ عه 


نياحة البابا 00 الرسولى البطريرك الإسكندرى ٠١/‏ (8؟08-79”) : 
+ ولد من أبوين وثنيين (715 أو /13م) وكان أثناسيوس (- خالد) فى مدرسة 
مسيحية » فقام الطلبة بتمثيل طقوس مسيحية كنسية » ومنعوه - لأنه وثقتنى - من 
الإشتراك معهم . فأعلن لهم أنه منذ ذلك الوقت سيصير مسيحياً ل 
بطريركا . ولما مر البابا ألكسندروس عليهم - فى تلك الساعة - تنبا للذين معه بأنه 
لابْد أن يرتقى هذا الصبى يوما ما إلى درجة روحية سامية . 
)١(‏ السنكسار القبطى (5 بشنس) . 

لق 
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+ ولما فشلت أمه فى إيعاده عن المسيحية ٠‏ ذهبت إلى البابا ألكسندروس فعلمهما 
الإيمان وعمدهما . وبعد ذلك صار أثناسيوس سكرتيرا له » وأوصى بأن يخلفه . 

+ وقد ظهر نبوغ هذا الشماس فى المجمع المسكونى الأول بنقية (75؟) عندما 
عارض الهرطوقى أريوس الذى زعم أن السيد المسيح ' مشابه للب فى الجوهر " ؛ 
فقال الشماس أثناسوس بل " مساو للآب فى الجوهر ' 

+ وعندما علم باختياره للكرسى المرقسى هرب للجبال ٠‏ لاعتقاده - باتضاع - بعسدم 
أهليته لهذا المنتصب الروحى الرفيع والخطير » ولكن الشعب عهروا عليه . وتمست 
رسامته سنة 7"م » فحمى شعبه من الذئاب الأريوسية الضارية . 

+ وقد رسم أنبا سلامة » كأول مطران للحبشة (إثيوبيا) ٠‏ 

+ وقد أقام الأريوسيون الحرب ضده » وتم نفيه خمس مرات واختفى فى عدة أماكن » 
وأعيد إلى كرسيه سنة 714 » وظل إلى أن بلغ عمره 77 سنة » وتنيّح بسلام » » تاركآً 
عدداً كبيراً من المؤلفات . وجابه الهراطقة حتى انطبق عليه المشل الأفرنجى: 
" أثناسيوس ضد العالم " (تسدتقدمم ونده2) . 

+ وكان أول بابا يرتدى زى الرهبنة من يد القديس أنطونيوس . وجعله زياً لكل 
البطاركة والأساقفة » وكتب البابا سيرته » التى انتشرت فى كل العالم المسيحى » 
وصارت بركة لكل من يقرأها » بركة صلاته تكون معنا » آمين . 

+ وقد دعته الكنيسة " بالرسولى ل ل نة 
طويلة » قاربت 525 سنة . 


: تذكار عيد الصعود المجيد‎ )١( 
فى هذا اليوم صعد ربنا يسوع بالجسد إلى أعلى السماوات.وجلسٌ عن يمين أبيه فى‎ + 
. المجد (باعتبار أن عيد القيامة فى 74 برمهات)‎ 

لحن 
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+ وقد ظل الرب يظهر لتلاميذه بعد القيامة لمدة ٠؛‏ يومآ » لتتأكد حقيقتها.ولتعليمهم . 
+ وقد تتبأعنه داود النبى بأنه ركب على الشاروبيم وطار على أجنحة الرياح 
(الملائكة)7 . 

+ وتحققت فيه نبؤة دانيال النبى : ' رأَيتُ ابن الإنسان (المسيع) آتياً على غمام 
(سحاب) السماء » حتى دنا من عتيق الأيام ( الآب) فأعطاه السلطان والمُلك والكرامة» 
وتتعبد له كل الشعوب والأمم وسلطانه إلى الأبد » ومُلكه لا يزول ". 

+ ويؤكد الصعود على لاهوت المسيح » المتحد به » لأنه صعد إلى السماء (ضد 
قوانين الجاذبية الأرضية) من فوق جبل الزيتون - أمام تلاميذه - ليؤكد لهم عظمته 
وسلطانه (أع ١‏ : 5-7 ».مت 28ء لو14١)‏ . 

+ وإذا كان الرب يسوع قد ذهب ليكون لنا شفيعاً لدى الآب ٠‏ فله الشكر والحمد » مسن 
الآن وإلى الأبد » آمين . 

: شهادة القديس يحنس السنهوتى‎ )١( 

+ كان من بلدة سنهوت » وكان اسم أبوه ' مقار " وأمه ' حنة ' . وبينما كان يرعى 
غنم أبيه ظهر له ملاك الرب » وأراه إكليلاً من نور » وقال له : ' لماذا أنت جالس 
(ههنا) والجهاد قائم ؟! قم وجاهد على إسم المسيح ' . ثم أعطاه السلام ومضى عنه 
للسماف .: 

+ فوّدع والديه ومضى إلى أتريب (قرب بنها) واعترف قدام الوالى هناك . 

+ وسلمه لأحد الجنود » وأن يلطف به لعله يخضع ويبخر للأوثان » ثم تركه الوالى 
معه وسافر . فصنع القديس عدة معجزات أمام الجندى . فآمن بالمسيح ونال إكليل 
الشهادة على يد الوالى عندما حضر . ظ 

+ فقام بتعنيب القديس ٠‏ ولكن كان ملاك الرب .بشدده ويشفيه . فأرسله الوالى إلى 


)١(‏ كلمة ' الروح ' في اليونانية والعبرية(نلمددة - 02*"دهم) تعنى الرياح ؛ أو الزوح . وترمز 
أيضاً إلى الأرواح العُلّوية » وهى الملائكة الأبرار (عب١: )١4‏ 
ا 
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إنصنا » حيث جرى تعذيبه كثيرا ٠‏ وفى النهاية تم قطع رأسه ونال إكليله . 

+ وقام القديس (القائد) يوليوس الاقفهصى بنقل جسده إلى بلدته » ودفنوه في البيعة 
بالترانيم » بركة شفاعته تكون معنا » آمين . 
() نياحة الأنبا دانيال قمص شيهيت : 

+ كان أباً قديساً طاهراً » وقد جاءت إليه القديسة انسطاسية في زى رجل » 

في مغارة - بإشرافه - لمدة 7 سنة إلى أن تنيّحت بسلام . 

+ وكان هناك قاطع أحجار » يقطع ما يعادل ثمنه بقيراط ذهب - كل يوم - ويبيعهء 
ويّطعم الفقراء مما يتبقى من مصروفه . ولما رآه القديس دانيال في هذا التعب » طلب 
من الرب أن يعطيه مزيداً من المال » ليزداد في عمل الخير . 

+ وفى عمله وجد"أولاجى" الحّجار كنزاً.فأخذه ومضى إلى القسطنطينية وصار وزيراء 
ولكنه صار بخيلاً وقاسياً في حكمِه !! 

+ ورأى القديس أنبا دانيال رؤيا ء وإذا بالسيد المسيح جالس يدين الناس . وأمر 
بتعليق القديس دانيال ء وطالبه بنفس أولاجى » ولكن أم النور كانت تتشفع له ٠‏ 

+ فلما استيقظ القديس من نومه طلب من الله أن يُعيد أولاجى إلى حالته الأولى 
(كقاطع حجارة) واستجاب الرب له . وظهر له ملاك الرب » وطلب منه ألا يتعارض 
الله في حُكمه (فيما قسّمّه للناس من أرزاق) - 

+ ولما مات ملك القسطنطينية وتولى آخر » طرد أولاجى من وظيفته وأستولى على 
أمواله » فهرب لينجو بنفسه » وعاد إلى بلده ليعمل قاطعاً للأحجار . واجتمع به الأنبا 
دائيال ٠‏ وقضسَ عليه ما حدث له بسببه . 

+ وقد وهَبه الله روح النبوة وعمل معجزات . وقد حاول الأشرار أن يخسرج مسن 
الإيمان الأرثوذكسى » فأمسك بالوثيقة التى تحوى الإيمان المخالف (الخلقيدونى) 
وه فيا . فعذبه الجن بشدة . 

+ ولما أراد الله أن ينثيه » أرسل له ملاكا يخبره بالاستعداد للرحيل من عالم التعب » 


5" 
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5 0 0 بج عب 7< 
فجمع الرهبان ووصاهم:وثبتهم وعزاهم ء ثم تنيح بسلام . بركة صلاته تكون معناء 


(١)نياحة‏ القديسة هيلانة : ظ 
+ؤلذت بمدينة الرّها (جنوب شرق تركيا) من أبوين مسيحيين » وقد علماها الكتابة 
والعلوم الدينية » وتزوجها قونسطاس ملك بريطانية لما سمع بجمالها . 

+ فولدت له إبنه قسطنطين » الذى جعل المسيحية ديانة رسمية سنة 7١م‏ . 

+ وقد كشفت عن صليب المسيح في القدس » وشيدت عدة كنائس وأديرة في الأرض 
المقدسة وفى غيرها (ولاسيما بمصر) . 

+ ولما بلغت ٠١‏ سنة تنيحت بسلام » بركة صلواتها تكون معنا » آمين . 

(1) نياحة البابا يؤانس )١١(‏ البطريرك الإسكندرى /86 (511 207-1١2‏ ١م)‏ : 
+ وكان ممُقيما بالدار البطريركية في حارة زويلة بالقاهرة » وقد حلت به شدائد كثيرة» 
استدعت تدخل ملوك إثيوبيا وتهديد السلطات المصرية بمنع مياه النيل عن مصر . كم 
تبودلت البعثات الحكومية بينهما » وتم منع البابا القبطى من مخاطبة مل وك إثيوبيا 
بدون إطلاع حكام مصر على مراسلاته لشعبه هناك . 

+ وقد تنيّح وذفن بدير الخندق (دير أنبا رويس الحالى ) صلاته تكون معنا » آمين . 
+ ج 2 


ل 


: تذكار الصديقين الفتية الثلاثة في بابل‎ ٠ 
كان الثلاث فتية : حنانيا » عزاريا » وميصائيل أولاد يواقيم ملك يهوذا . وكان‎ + 
. دانيال النبى ابن أختهم . وتم سبيهم إلى بابل (بالعراق)‎ 
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+ وقد اختيروا ليخدموا لدى الملك بُختنصّر (نبوخذ نصر) . ولما صارت لهم مراكز 
كُبرى في المملكة اغتاظ منهم أعداؤهم . وأوقعوا بينهم وبين الملك البابلى » الذى 
ألقاهم في أتون النار » ولكن ملاك الرب حوله إلى ندى بارد . ورفعهم نبوخذ إلى 
أعلى منزلة . 

+ ولما كانوا يسجدون في بيتهم رقدوا في الرب » وخلال ذلك حدثت زلزلة عظيمة 
في بابل . فلما سأل الملك دانيال النبى عن سببها أعلمه برقاد الفتية الثلاثة الأبرار . 
فوضعهم على أمتّرة من عاج بعد تكفينهم بالحرير . 

+ ولما بنى القديس البابا ثاؤفيلس (أواخر القرن 4م) كنيسة بالإسكندرية على اسم 
الفتية الثلاثة في بابل » وأرسل القديس يحنس لجلب أجسادهم إليها » فسمع صوتاً بأنهم 
لن يقبلوا نقل أجسادهم من بابل » ولكنهم سيحضرون (بالروح) عند تكريس الكنيسة » 
وهو ما حدث بالفعل » حيث حضروا وأشعلوا القناديل » وشفوا الحاضرين » صلاتهم 
تكون معنا » أمين . 


(١)شهادة‏ القديسة ثيؤكاليا : 
+ كانت زوجة القديس يُسطس (الأنطاكى) وقد طردهما دقلديانوس إلى الإسكندرية » 
وفرقهما وإليها . فتمت شهادة القديس يسطس7) أما القديسة فقد أرسلوها إلى بلدة صا 
(صالحجر غربية) . ا 
+ وتعجّب الوالى عندما علم أنها تركت هى وزوجها مناصب هامة في المملكة. 
وآختانا الألم والموت على اسم المسيح . فتلطف معها كثيراً » ووعدها بوعود عالمية. 


. أمشير‎ ٠١ راجع سيرته تحت يوم‎ )١( 
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+ فقالت له : " لقد تركت المملكة ورضيت بمفارقة زوجى منذ صباى ١‏ وتعزيت عن 
ولدى من أجل المسيح » فما عساك أن تعطينى ؟! ' . 
+ فأمر الوالى بتعذيبها بالضرب الشديد » حتى تقطع جلدها وظهر عظم ها . ثم 
أودعها في السجن . فظهر لها ملاك الرب وشفاها . فظما رآها المسجونون بأنها في 
كامل صحتها » تعجبوا مما حدث ٠‏ وآمنوا بالمسيح واستشهدوا . 
+ فأمر الوالى بقطع رأسها » وتم حفظ جسدها إلى انقضاء الاضطهاد » شفاعتها تكون 
معنا » آمين . 

(1) نياحة القديس بفنوتيوس الأسقف : 
+ ترهب هذا القديس منذ صغره في برية القديس مقاريوس (وادى النطرون) وأجهد 
نفسه في الممارسات الروحية والتدرب على اكتساب الفضائل : وقد كان يصوم كشيراً 
ويأكل البقول فقط . 
+ وتعلّم في البرية القراءة والكتابة وعلوم الكنيسة » ثم رسموه قسأ . فمكث في البرية 
5 سنة ء ثم استدعاه البابا فيلوثاؤس /75 (519-١٠٠م)‏ ورسمه أسقفاً !! . 
+ وقد زاد في نسكه وارتدى ثيابا من الشعر . ومن شدة نسكه نحل جسمه جدا 
ومرض . فسأل الرب في صلاته وقال : ' يارب يسوع المسيح لأجل (مسئوليات) 
الأسقفية » لا تنزع عنى نعمتك " . 
+ فأتاه ملاك الرب وقال له : ' إعلم إنك عندما كنت في البرية لم يكن لك من يهتم بك 
عند. مرضك ٠‏ ولم تجد ما تتعالج به (من أدوية) فكان الرب يسندك ويرفع عن جسدك 
الأمراض ٠‏ وأما الأن فأنت في العالم » وعندك من يقوم بالاهتمام بك » وماتحتاجه لك 
من دواء . فدبّر ذاتك " . ْ 
+ ومكث القديس بفنوتيوس ( - ببنودة) 77 سنة في الأسقفية . ولما اقتربت ساعة 
رحيله من العالم » استدعى الكهنة والشمامسة ٠‏ وسلّم لهم أوانى (وعُهد) الكنيسة . 
+ وقال لهم : " إعلموا إنى ذاهب إلى السيد المسيح » وقد سرت بينكم (بأمانة) كما 
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ا ل ا 
درهماً من كل ما كان يأتى إلىّ في الأسقفية سقفية " 
+ فودعوه وبكوا وسألوه أن يباركهم نجاط ور فا حار اعون نيلت 


آمين . 


اليوم الثانىمعشر من شهر بشنس | 


)١(‏ تذكار تكريس كنيسة الشهيدة دميانة بالبرارى7") 

+ كانت هذه العذراء العفيفة والمجاهدة ابنة ' مرقس " والى البرلس والزعفران 
(بشمال الدلتا) ويبدو أن والدتها قد تنيحت في وقت مبكر . 

+ ولما بلغت ١5‏ سنة ء أراد أبوها أن يُزَوَجِها . فأعلنت له أنها نذرت نفسها عروسآا 
للسيد المسيح . فبنى لها قصراً (في مكان ديرها الحالى بالبرارى مركز بلقاس) » 
وتعبتت فيه مع 4٠‏ عذراء مكرسة . 

+ ولما كفر دقلديانوس (7٠م)‏ وأحضر كل ولاة الأقاليم » وطلب منهم السجود 
لأوثانه . فسجدوا جميعاً » وكان منهم مرقس والد القديسة دميانة ». بعدما لاطفه 
الإمبراطور الشرير(فسجد لأوثانه مجاملة له) . 

+ فحزنت القديسة » ودخلت عليه وقالت له : " ما هذا الذى سمعته عنك ؟ كنت أود 
أن يأتينى خبر موتك » من أن أسمع أنك تركت الإله الذى خلقك .» وسجدت 
لمصنوعات الأيدى . واعلم أنه إذا أصرّرت على ما فعلت ولم تترك عبادة الأصنام » 
فلست بوالدى » ولا أنا إينتك "!! 


)١(‏ لم ترد سيرة القديسة الشهيدة ' دميانة ' في هذا المخط وط ء ولذلك نذكرها بإيجاز عن 
مخطوطهاء الذى نشرناه (طبعة مكتبة المحبة) » ومن السنكسار القبطى (؟١‏ بشنس) » يدا اه 


تاريخ استشهادها هو يوم ١7‏ طوبة (١؟‏ يناير » نحو عام ؟ “لام). 
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+ ثم قالت أيضاً : ' وخير لك - يا أبى - أن تموت شهيداً في الدنيا » فتحيا مع الرب 
يسوع - في السماء - إلى الأبد " . 

+ فتأثر مرقس بكلامهاء ونخس قلبه الروح القدس ء فبكى بمرارة وندم » ومضى 
واعترف بالمسيح أمام دقلديانوس ٠‏ وفشل في إقناعه بالوعد والوعيد » فقطع رأسه » 
ونال إكليله » شفاعته تكون معنا » آمين . 

+ وعلم الإمبراطور بأن دميانة هى التى كانت وراء تحويل أبيها عن الوثنية » فأرسل 
لها أميراً لكى يلاطفها » وإن رفضت الوثنية يعذبها ثم يقطع رأسها . 

+ فلما ذهب الشرير مع مائة جندى ومعه أدوات التعذيب » ..عشّكر خارج قصرهما. 
فجمعت العذارى الحكيمات وطلبت منهن الهرب » فقررن أن يبقيّن معها حتى الموت. 

+ وقال لها الأمير : " أنا رسول الملك دقلديانوس » وجئت لأدعوك لكى تسجدى 
آلهته ' (- أوثانه) . 

+ فقالت له بشجاعة : ' أما تستحون أن تدعوا الأحجار والأخشاب آلهة » وهى لا 
يسكنها سوى شياطين ؟! لا يوجد إلا الله خالق السموات والأرض ٠‏ وهو الذى سيلقيكم 
في العذاب الدائم .. وأنا أعبد ربى يسوع وأبيه الصالح والروح القدس . الثالوث 
القدوس . وبه أعترف ٠‏ وباسمه أموت ٠‏ وأحيا إلى الأبد " . 

+ فغضب الأمير الشرير » ووضعها في المعصرة » وتولى أربعة جنود عصرهاء 
وجرى دمها على الأرض ٠»‏ ثم حبسها في حجرة بقصرها . فظهر لها ملاك الرب 
وشفاها . ثم عذبوها بتمزيق لحمها » ووضعها في وعاء به شحم وزيت مغلى » وكان 
الرب يقيمها سالمة فى كل مرة . 

+ ثم قطع رؤوس البنات الأربعين حتى ترتعب وتترك المسيح » فلم تفعل . فاضطر 
أن يقطع رأسها ٠‏ ونالت إكليلها » مع كل الحاضرين ٠‏ بركة شفاعتهم جميعاً تكون 
معنا » آمين . 

+ وبعد انقضاء زمان الاضطهاد جاءت القديسة هيلانة وتباركت من القديسة دميانة 
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والعذارى» وقامت بهدم القصر وبناء قبو وضعت فيه أجساد الشهيدات وشيدت فوققه 
كنيسة كرسها البابا ألكسندروس البطريرك الإسكندرى )174-1١17(‏ يوم ١١‏ بشنس » 
ورسم لها أسقفا وكهنة وشمامسة . 

+ ويذكر كاتب سيرتها القديس أنبا يؤانس أسقف البرلس - في مخطوطه - أن هذه 
الكنيسة هدمها الحاكم العربى فى المنطقة » وجعلها قصراً لإقامته . 

+ وحدث أن قطع الجسر (المقام على فرع دمياط) » فوصلت مياه البحر المالح 
(المتوسط) إلى حدود كنيسة سمنود » وأغرقت شمال الدلتا » وكانت شهيرة بزراعة 
الزعفران ونباتات طبية غالية الثمن . 

+ فأشار إليه يهودى ماكر بأن يأمر بطريرك الأقباط برفع المياه المالحة عن المنطقة. 
وفعلاً استجاب الوالى حسان بن عتاهية لطلبه » وطلب من البابا خائيل الأول/ "5 
:7 ا اوبات ور ع 0 ة وتحركت الميله 
نحو البحر ٠‏ وتركت أكواماً من الرمل. 

+ فقال له الوالى : " أيها البطريرك ٠»‏ اطلب منى شيئاً أعمله لك ' . 

+ فطلب بناء كنيسة القديسة دميانة » وتم تكريسها في يوم ١‏ بشنس (للمرة الثانية) 
أيضا »وضارت دينهما ضدافة دائمة . 

: نياحة القديس يوحنا فم الذهب‎ )١( 

+ كان والداه من أغنياء إنطاكية (بسوريا) وقد علماه العلوم الروحية ء شم العلوم 
العالمية في أثينا . ولما تنيّح أبوه رعى أمه » ثم بعدها حبس نفسه للعبادة في مغارة 
خارج إنطاكية 

+ وقد تنأ له قديس بأنه سيصير راعياً أمينً . وقد ظهر ملاك الرب للأسِقف 
الأنطاكى فلابيانوس وأمره أن يرسمه كاهناً . ولما تد تنح بطريرك القسطنطينية استدعاء 
الإمبراطور أركاريوس . وتمت رسامته بطريركا للقسطنطينية . 

+ وقد قام بتفسير الكتاب المقدس ووضع الميامر . وكان يوبخ الخطاة . وقد اغتصبت 
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الملكة ' أودوكسية ' بستاناً لأرملة » فطلب منها القديس أن ترّده إليها ء فلم تقبل . 
فمنعها من دخول الكنيسة ومن التناول من السر الأقدس . 

+ فجمعت عليه مجموعة من الأساقفة الذين حرمهم بسبب شرورهم . وتم نفيه إلى 
جزيرة 'تراكى ". فكسب سكانها للمسيح » بعدما وعظهم » وعمل معهم عدة معجزات. 
+ ولما سمع أنوريوس (أخو أركاديوس) إمبراطور روما » فبعث برسالة » كما بععمث 
بابا روما برسالة أخرى لإرجاع ذهبى الفم . 

+ ولما عاد اغتاظت الملكة الشريرة منه » فتم نفيه مرة ثانية » حيث تنيح في منفاه . 
+ وقد أصيبت بمرض القلب ٠‏ ولم تبرأ إلا بعدما تشفعت بالقديس ذهبى الفم » وذهبت 
إلى قبره » وبكت وسألته الصفح عنها . 

+ وقد تم نقل جسده للقسطنطينية يوم ١7‏ بشنس ١‏ حيث وضعوه في كنيسة الرسبل 
والقديسين في أيام الملك ثيؤدوسيوس الصغير (477م) بركة صلاته تكون معناء 
م20 , 

(*) تذكار ظهور صليب من نور فوق الجلجثة : 

+ ظهر صليب من نور (51م) فوق الجلجثة في عهد أنبا كيرلس أسقف أورش ليم » 
في الساعة ” ومكث حتى الساعة 5 صباحا (7-4عصراً) وكان يفوق ضوء الشمس » 
وامتد من القبر المقدس إلى جبل الزيتون » وبعث الأسقف برسالة يخبر الإأمبراطور 
ونون ناخد : 

(4) نياحة البابا مرقس السابع البطريرك )١1755-1١1545( ٠١5/‏ : 

+ تزهب في صغره بديز أنبا أنطونيوس ٠‏ وأنبا بولا - ثم رُسِمٍ كاهداً بالدير الأخسير : 
واختير للكرسى المرقسى . وكان رحوما جميل الصوت وفصيح اللسان . 

+ وقد قاسى متاعباً من المخالفين ومن الشعب » ومن فتن الجُند : 


)١(‏ يذكر هذا المخوط أنه تنيح يوم ١١‏ بشنس ٠»‏ بينما يذكر السنكسار القبطى أنه تم نقل جسده في 
هذا أليوم » وأن تاريخ نياحته هو يوم ١7‏ هاتور !!. 
لضن 
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+ وقبل نياحته كان بدير العدوية بالمعادى - جنوب مصر - ورأى القديسين أنبا بولا 
وأنبا أنطونيوس . ثم رقد في الرب » وتمّت الصلاة عليه في كنيسة أبى سيفين بمبصر 
القديمة » صلاته تكون معنا » آمين(2 . 

(5) شهادة المعلم ملطى : 

+ كان كاتباً عند أحد مماليك محمد أبو الدهب . ولما احتل الفرنسيون مصر ء أنشأوا 
ديواناً للنظر في القضايا العامة » ووافق المسلمون والمسيحيون على تعيين المعلم 
ملطى رئيساً له » لما امتاز به استقامة وخبرة وحكمة إدارية . 

+ وبعد خروج الفرنسيين من مصر » اختل الأمن بها . وفى أيام طاهر باشا والى 
مصر (التركى) تم القبض على المعلم ملطى وقطعوا رقبته عند باب زويلة بالقاهرة 
(19 مايو سنة )18٠١*‏ فنال إكليل الشهادة . بركة شفاعته تكون معنا » آمين(" . 


« نياحة القديس أرسانيوس معلم أولاد الملوك 45-16٠(‏ 4م) : 
+ كان من أكابر رومية وكان والداه غنيين » فعلماه علوم الكنيسة ورسم شماساً 
(ددمدءة) ثم درس علوم اليونان في أثينا . 

+ ولما بلغت حكمته وفضيلته للإمبراطور ثيؤدوسيوس الكبير دعاه لكى يُعلكّم ولديه 
أنوريوس وأركاديوس ٠‏ فعلمهما بحكمة . وكان يضربهما أحياناً . 

+ فلما مات الملك تولى أرنوريوس على رومية » وأركاريوس على القسطنطينية . 

+ وقد خاف من أن يسيئا إليه لضربهما في صغرهما » وفى نفس الوقت سمع صوتآا 
يقول له: "يا أرسانى ٠‏ اهرب من العالم وأنت تخلص " . ١‏ 


. السنكسار القبطى (؟١ بشنس)‎ )١( 
. نفس المصدر (؟١ بشنس)‎ )1( 
حر‎ 
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+ فغيّر ملابسه وجاء سراً إلى الإسكندرية ثم مضى إلى برية القديس مكاريوس 
(الكبير) » وبعد امتحانه في الاتضاع قبلوه . فجاهد كثيرا في الصوم والصلوات 
والسهر الروحى » وأتقن فضيلة " الصمت ' . وكان يقول : " كثيرا ما تكلمت وندمت» 
وأما عن السكوت فلم أندم قط " (وهو درس هام لكل نفس) . 

+ وكان يذهب إلى الكنيسة ويختفى خلف عمود حتى لا يراه أحدء ومال للوحدة مع الله 
+ وكان منظره حسناء وكان بشوش الوجه؛ طويل اللحية والقامة» ولكن انحنت لطول 
عم 

+ وعندما جاءه رجل من روما بوصية أحد أقاربه ليرث كل ثروته ٠‏ بعدما تركها له 
زم فاه ظيه القنيين بأنه:** قد ملك سند ١‏ سنةء وأن الميت لاايرث ميتاآ ' ؛ 
وطلب توزيعها على المساكين هناك . 

+ وقد تنيح بسلام عن عمر 15 سنة » منها 4٠‏ سنة في رومية » 4٠‏ سنة في وادى 
النطرون» ٠١‏ سنين في طرة (جنوب القاهرة) » 7 سنوات في أديرة الإسكندرية 
(بسبب ظروفه الصحية) ثم أقام سنتين في طرة . وقد أوصى تلاميذه بإلقاء جسده على 
إحدى الجبال لتقتات به الوحوش والطيور الجارحة !! بركة صلواته تكون معناء آمين. 


: نياحة القديس باخوميوس أب الشركة (48 "م)‎ )١( 
. كان القديس باخوميوس (- صقر) من والدين وثنيين في طيبة (- الأقصر)!"‎ + 


)١(‏ تذكر مصادر قبطية أنه لما كان مُجنداً في الجيش الرومانى » وعسكرت فرقته بجوار قرية 
قبطية قرب إسنا » وتقدم الفلاحون البسطاء ٠‏ وقدموا لهم طعاما » رغم قساوة معاملتهم لهم » فلما 
سأل باخوميوس عن سبب هذا السلوك الجميل » عرف بأن ديانتهم (المسيحية) هى التى تدعوهم إلى 
هذا التصرف ٠‏ فلما تم تسريح الجيش ١‏ عرف الكثير عن المسيحية ثم تعمد (فما أجمل حياة القدوة » 
وما أخطر ضرر العثرة)!!. 

نكض 
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+ وقد ترهب منذ صغره لدى الأب القديس ' بلامون ' » ومكث يتتلمذ على يديه 
سنيين عديدة - في طاعة كاملة - إلى أن ظهر له ملاك الرب وأمره أن يُقيم أديرة 
للرهبان » في نظام الشركة . 
+ وأنشأ العديد من الأديرة ( في الصعيد الأعلى) على نظام الشركة . وقسمهم إلى 
مراتب حسب حرف كل منهم » ووضع لهم عدة قوانين هامة (انتقلت لأديرة أوروبا) » 
وجعل لكل دير رئيساً . وكان يفتقد تلك الأديرة من أخميم حتى أسوان . 
+ ولم يكن يدع أحدا من رهبانه أن يصير كاهنا » كما أنه هرب هو نفسه من قداسة 
البابا أتناسيوس الرسولى عندما أراد رسامته كاهناً . 
+ وقد اشتهى مرة أن يبصر أحوال الأشرار في الجحيم » فحمله ملاك الرب بالروح » 
وأراه منازل الصديقين ومواضع عذاب الأشرار . 
+ وقد ظل رئيسا للأديرة (الباخومية) لمدة ٠؛‏ سنة ء ولما دنت ساعة نياحته عين لهم 
من يتولى تدبيرهم من بعده » ثم تنيح بسلام » صلاته تكون معنا » آمين7" . 

(1) شهادة القديس أبيماخوس الفرمى : 
+ ولد هذا القديس بالفرما (حاليا بالوظة شرق بورسعيد) [ستندداءم] . 
+ وكان يعمل خياطاً مع رفيقيه تادرس وكلينيكس . ولما جاء الوالى ' يولاميس ' لكى 
يعذب المسيحيين » وعظ صاحبيه وأظهر لهما بطلان هذا العالم » ليستعدا للموت . 
+ وذهب إلى قرية البكروج قرب دميرة (بالدقهلية) لكى يقابل الوالى هناك » فوجده 
يُعذْب إمرأة مسيحية أمينة » ثم ألقاها في أتون النار » فصار كالندى البارد » ثم 
أخرجها وقطع رأسها فنالت إكليلها » شفاعتها تكون معنا » آمين . 
+ فتقدم أبيماخوس إلى الوالى واعترف بالمسيح له المجد . فعذبه كثيرا . وكان عمره 
”٠‏ سنة فقط . ثم أمر بصلبه ثم عصره بالهنبازين » فخرجت من جسده بضع نقاط 
من الدم المقدس وسقطت على عينى طفلة عمياء » فأبصرت لوقتها !!. 


)١(‏ قيل إنه لما انتشر الطاعون ٠‏ في جنوب مصر » ساهم في علاج ومواساة المرضى ؛ فأصابه 
المرض ء ومات . (راجع تفاصيل سيرته وأعماله في كتابنا : ' بستان القديسين ' » طبعة مكتبة 
المحبة) . 

5255 
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+ ثم أعادوا صلبه مرة أخرّى » وكان يصلى إلى الله . فرّعاه » وخفف ألمه . 
+ فأمر الوالى بقطع رأسه » ولكن خارت قوة السياف فلم يقدر على رفع سيفه ليهوى 
به على القديس ٠‏ وهكذا الحال إلى 4 ١‏ سيافاً ؟ لم يفلحوا في قطع رأسه . 
+ فرّبطن رقبة قبة القديس بحبل وجوه إلى جبل عالٍ » حتى أسلم الروح » ونال إكليله 
كان هناك جندئ لصم + فلما لمين. جدتد الشيد ابكدا نمع بوط عن 
+ وجاء قوم من مدينة إيلو (إدكو) وأخذوا الجسد » وظهرت منه معجزات وأشفية 
للمرضى . وخاف الوالى وهرب !! 
+ ولما جاء أهل الدميرتين وعَزْوًا أهل الشهيد ورأوا المععجزات ء آمنوا وتعمدوا 
وكانوا ١76٠‏ من الرجال والنساء والأطفال » وحملوا جسد القديس بإكرام إلى بلدة 
"البرامون ' » بركة شفاعته » تكون معنا » أمين . 

2 5 - 


: شهادة الرسول سمعان الغيور الشهير بالقانوى‎ )١( 
! كان سمعان الغيور ء وهو المدعو نثنائيل7" » قد وُلِدَ بقانا الجليل‎ + 
وكان خبيرا بالناموس (شريعة موسى - 28:]آ) وكتب الأنبياء (العهد القديم).‎ + 


)١(‏ أجمع غالبية المؤرخين المدققين أن ' برثولوماوس ' الرسول هو نفسه ' نثنائيل ' وليس هو 
سمعان القانوى (الغيور) [راجع : إنجيل ماريوحنا ١‏ : 155-45]. 
* وكفت قرع » عد حلول الروع لقنس عليه يوم الخمسين بآسيا الصُغرى » وقد حضر عند 
اس جاص ادر في ة " إيرابوليس ولا حدثت الزلزلة نجا برثالوماوس من أيدى 
+ وقد خدم في بلاد الهند الشرقية واليمن » وكانت معه نسخة من إنجيل وض 2 جديا الملافينة 
القبطى " بنثينوس ' » في زيارته لليمن سنة 175 م (سنكسار أولٍ توت) . 
+ وعندما رج ودع لا عينة لكر فر أرخكد ا حر ازيو) ايجار ولد 
وطرحوه في البحر ونال إكليله (تارد يخ سور 
+ وقد تم العثور على ورقة بردى (ي الأثيوبية سنة /ا٠‏ ا توسرد اشاس ليان 
لمر بأسوان) وتتحدث ' عن ذهاب برثلماوس مع القدبيس إندراوس 
+ كما قيل إن الملك اغريباس سمع بخدمته على على شاطئ البحر !! فأمر بوضعه في جوال من الرمل. 
وألقوه في البحر . (الأنبا ديوسقورس ٠‏ أسقف المنوفية الراحل » موجز تاريخ المسيحية » جل ١‏ » 
ص "١4‏ -16) , 

لفن 
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+ وكان مملوءأ من الغيرة الروحية » وكان بارا تقيآ » ولا يحابى أى صديق » ولذنلك 
قال له فيلبس (الرسول) عير مووي كي عذكوس واخرات وفكر 
يسوع بن يوسف الذى من الناصرة " . 
+يلم يُحابه بل قال له بصراحة : " هل يمكن أن يخرج من الناصرة شئ فيه صلاح؟". 
فقال له فيلبس " تعال وانظر " 
+ ولما إلتقى بالرب يسوع وقال له : ' هذا إسرائيلى حقاً لا غش فيه ' » طلب الدليل 
على سبب مدحه » فقال له : ' ومن أين تعرفنى ؟! ' . 
+ فقال له : " قبل أن يدعوك فيلبس - وأنت تحت شجرة التين - رأيتك " . 
+ ولما تحقق من علم الرب بالغيب ٠»‏ فآمن بابن الله وتبعه (يو :١‏ 55) . 
+ وقيل إنه - في صباه - خاصم شخصاً من العالم. فضرابه ومات في البرية » فدففنه 
تحت شجرة تين ٠»‏ ولم يعلم به أحد » سوى المسيح . 
+ وقيل (وهو الأغلب) إنه أثناء قتثل هيرودس لأطفال بيت لحم خبأته أمه في جوف 
شجرة تين كانت في بيتها » ولما كبر أعلمته أمه بما فعلته معه . . 

()+ وقد قام الكفار بإهانته وعقابه بشدة . وصنع معجزات منها إقامة ميت » 

وشفىّ أبرصاً . وقد تم صلبه » ونال إكليله » شفاعته تكون معنا » آمين!").. 


)٠١:؛ ونرى هنا خلطاً بين شخصنيتى ' نثنائيل ' (- برثلوماوس) وبين سمعان الغيور (مت‎ )١( 
ويسمى "سمعان القانوى" وهى كلم أرامية ماما ' غيور ' » وقيل إنه كان ينتمى لحزب الغيورين‎ 
. ) (قاموس الكتاب » ص 4غ‎ 
وجاء في كتاب مروج الاخيار (ص 756؟) فل اين ازج #سن 40 أنه ركفن مسن‎ + 
وإفريقيا وبريطانيا » وفارس حيث استشهد هناك بنشره بالمنشار . ش‎ 

+ وجاء في قاموس ' لاروس " (8360, 1010.6, 556نا20 3.آ) أنه يقب باسم ' الزيلوتس" 
(1005:ز2) ١‏ أى الغيور » وبشر في مصر وبلاد العجم (- فارس - إيران) حيث صلب .© ' 
+ وقال العلأمة الأثرى الفرنسى أميلينو : أنه يتفق مع ما ورد في سنكسار 335564 .1 من أنه 
توجه لبلاد الزنوج (- النوبة) والبجاة وجزيرة برطانة (وليس بريطانيا) . وهذه الأسماء الجغرافية 
لها وجود حقيقى ..الخ. 
. 0.97 ر6أم00 عدوممظط” .آذ ماوع *.آ عل عنطمهنومه0 ,نوعستاغسسم 

ماين 
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: شهادة عدد من الشهداء الأقباط في دندرة‎ )١( 

+ في مثل هذا اليوم استشهد في مدينة دندرة (بقنا) ٠١‏ شهيد » بعدما هددوهم بترك 
الإيمان المسيحى » والسجود للأوثان » فلم يرضوا . فعوقبوا بشدة » وكان ذلك في 
عهد دقلديانوس الكافر (5. - "١5‏ > فترة الاضطهاد) . 

+ وتم قطع رؤوسهم جميعاً - دفغة واحدة - وانتقلوا إلى الفردوس » بركة شسفاعتهم 
تكون معنا ء آمين . ا 


: تذكار بشارة القديس يوحنا الحبيب الرسول في آسيا الصغرى‎ ٠ 

+ في هذا اليوم تذكار بشارته في مدينة أفسس وماحولها (في آسيا الصُغرى) ٠‏ وعانى 

فيها الكثير من ظلم الأشرار . ٠‏ 

+ وقد نفاه الإمبراطور الرومانى دومتيانوس إلى جزيرة بطمس . بعدما وضعه في 

وعاء به زيت يغلى » فرعاه الرب يسوع حسب وعوده لخدامه الأمناء (مت .٠١‏ لو 

. وهناك سجل سفر الرؤيا (ممناددمه)‎ » )٠ 

+ وبعد قتل دومتيان (17م) رجع القديس يوحنا إلى أفسس . ولكنه لاحظ وجود 

مبتدعين من أتباع نيقولاوس الشماس (أع )١1‏ الهرطوقى » والذى نادى أتباعه بأن 

المسيح مولود ولادة طبيعية من يوسف ومريم » فكتب إنجيله (بشارة يوحنا) ردا على 

افتراءاتهم » وتأكيداً على لاهوت المسيح . 

+ وكان دائماً يتحدث عن "' المحبة '"ويصن هدية الغطاة . وقد قيل إنه هتى شابا 

وثنياً للإيمان وسلمه للأسقف في أفسس : ولكن الشاب أفسدته المعاشرات الرديئة » 

فصار رئيساً لجماعة لصوص . 

+ ولما سأل القديس عن الشاب ٠»‏ أعلن له الأسقف ماحدث له . فذه ب إليه (في 

الغابات) فقبض عليه اللصوص وساقوه إلى زعيمهم . فلما تفرس فيه الرسول خجل 
يدون 
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الشاب وهرب . فأسرع وراءه قائلآ : " يا ابنى ارحم نفسك ء فلا يزال باب الرجاء 
مفتوحآ لخلاصك » وأنا كفيلك عند الرب يسوع ' . فبكى الشاب ورجع تاثا (وهو 
درس هام لكل الشعب والخدام) . 

+ وفى مثل هذا الوم كرادت كنيننة أأمه بالإنتكتيرية أ برك صلاقه شفاط تكلؤن 
معنا » آمينت(") . 


© نياحة القديس إبيفانيوس أسقف قبرص (09٠كم)‏ : 

+ كان أبوه وأمه يهوديين » وكان والده مُزَارعا ولما مات أبوه زيتسه أمه أحسن 
تربية روحية » حسب الشريعة الموسوية . 

+ ولما ترك والده دابة تميل إلى الرفس ء فطلبت منه أمه أن يبيعها . فقابكه.مسيحى » 
يدعى فليوثاؤس ٠‏ وأراد أن يشتريها . وفى أثناء البيع رفست إبيفائيوس فس قط على 
الأرض » وكاد أن يموت ٠‏ فرسم عليه علامة الصليب . فخف وجعه . ثم انتهر الدابة 
وطلب من الرب موتها » فاستجاب الرب له وسقطت ميتة . 

+ فاستفهم الشاب إبيفانيوس عن سر موتها ء فأحابه فلوتاؤس : ' إنه الصليب " 
وحدثه عن خلاص المسيح بالصليب » فبقى كلامه في قلبه . 

+ وحدث أن عد وين يهودى غنى » فرباه وعلمه الشريعة الموسوية » ثم أوصى له 
بميراته بعد موته » فاستغل المال في نيل قسط من التعليم الدينى اليهودى . 

+ وذات يوم سار في طريقه » فالتقى براهب قديس ومملوء نعمة- يدَعَى 'لوقيانوس" 
وفيما هما سائران معاً في الطريق لقيهما مسكين » فسأل صدقة من الراهب . ولما 


(') راجع باقى سيرته » في يوم 4 طوبة . 
ا 
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كان ليس معه نقودا خلع حلته وأعطاها له . ورأى إبيفانيوس خُلة بيضاء نزنلدت من 
القتمناء وليسَها الراغك:! ش 
+ فتعجب ٠‏ وسأله عن دينه » فأعلمه أنه مسيحى . فطلب منه أن يصير مسيحيا . 
فأتى به إلى أسقف . فعمده وعلمه المبادئ المسيحية . 
+ ثم طلب إبيفانيوس أن يصير راهبا » فأعلمه الأسقف أن له مالاً كثيراً » ولا يجب 
أن يترّهب وهو معه . فأتى بأخته وعمذها » ووزع من ماله (الموروث) على عدة 
أديرة وكنائس فى فلسطين » وكان في سن ١7‏ سنة فقط . 
+ فتتلمذ على يد القديس " إيلاريون ' » فأتقن كل التعاليم في وقت قليل ؛. وصار 
يصنع معجزات » مثل إقامة ميت » وإخراج شياطين ٠‏ وإخراج ماء من غير مكانه » 
وأنزل مطرا !!. 
+ وجاء إليه اليهود الكثيرون وجادلوه » فأظهر لهم صحة الإيمان المسيحى . ومثلهم 
بعض اليونانيين ٠‏ الذين أظهر لهم ضلالهم » فآمن على يديه كثيرون وتم تعميدهم . 
+ وتنبأ له القديس إيلاريون بأنه سيصير أسقفا لقبرص . وأمره أن يمضى إلى هذه 
الجزيرة . وطالبه بعدم رفض الأسقفية إذا رضت عليه . 
+ ولما تنيّح أسقف قبرص » وذهب إبيفانيوس للسوق لشراء حاجات الجسد - مع 
راهبين - أوحى الرب لأسقف قديس أن يمضى في تلك الساعة » ويختار الراهمب 
الذى بيده عنباً . وأن اسمه إبيفانيوس , فلما ذهب للسوق وسأله عن اسمه » عرف أنه 
هو المختار من الله . وتمت رسامته » حسب نبوءة القديس إيلاريون . 
+ وقد سار في الأسقفية بأمانة» ووضع كتبآ روحية كثيرة (ومن أشهرها كتابه عن 
الهرطقات؛ وقد وقف مع القديس جيروم ضد بعض تعاليم العلآمة أوريجانوس) . 
+ وكان إذا سمع عن إنسان غير رحوم » كان يداوم على وعظه إلى أن يصير حنوناً 
على المساكين. وذات مرة سمع القديس إبيفانيوس أن يوحنا أسقف أورشليم فضتّل 
شراء آنية ثمينة على التصدق للفقراء. فاستعارها منه وباعها وتصدّق بثمن ها على 
الفقراء . 

لفن 
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+ ولما طالبه الأسقف بردها إليه» لم يجبه » فجذبه من ردائه ففقد بصره !! قتضرّع 
إليه أن يصلى من أجله ٠‏ فسأل الله عنه » ففتح له عيناً واحدة فققط (لكى لا ينسى 
الدرس القاسى » ولا يحب القنية أكثر من محبة العطاء للفقراء » وهو درس هام أكل 
الخدام). 

+ ولما اغتاظات الإمبراطورة إفدوكسيا من القديس يوحنا ذهبى الفم وأرادت نفيه 
ذهب القديس إييفانيوس إلى القسطنطينية » للصلح بينهما . فلم توافقه » وهددته بأنه إن 
لم يوافقها ستغلق كنائس قبرص » وتفتح معابد الأوثان . 

+ فخرج من عندها حزيناً ومفكرا في الأمرا» ولكن أشاع أتباع الملكة هناك بأن 
القديس إييفانيوس قد حرم القديس ذهبى الفم » الذى أرسل له رسالة يعاتبه فيها . فرد 
عليه بأنه لم يفعل ذلك ٠‏ وأكد له بأنه لن يصل إلى منفاه . وفعلا أراد الرب أن 
يستريح ذهبى الفم . وتنيّح في الطريق حسب قوله . 

+ وأدرك القديس إييفانيوس أنه سيتنيح في نفس الوقت » فاستدعى إثنين من تلاميذه 
وباركهما » بعدما رشحهما للأُسقفية » ثم رقد في الرب » صلاته تكون معنا ء آمين 
(وقد وردت سيرة نقل جسده إلى قبرص يوم 58 بشنس) ٠‏ 


ها بي 


٠ 


: نياحة القديس جوارجى رفيق القديس إبرآم‎ )١( 
كان من والدين مسيحيين قديسين . وكان يرعى غنم أبيه » وخلال ذلك الوقت مال‎ + 
. !! سنة‎ ١4 إلى الرهبنة » وكان لم يزل بعد فى سن‎ 

+ فسار فى طريقه نحو البرية» فرأى عموداً من نور عن بُعد » فاتجه إليه إلى أن 
اقترب من النهر » فاختفى عنه ٠‏ 

+ وبعدما عبر النهر » ظهر له الشيطان فى شكل شيخ وكذب عليه » زاعماً بأن أباه 
ظن أن وحشأ قد افترسه » وشق ثيابه حزناً عليه » ونصحه بالعودة إليه . 


لون 
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+ فقال له القديس :" إن الكتاب المقدس يقول : من أحب أبا أو أمآ أكثر منى فلا 
يستحقنى ' ( مت ٠١‏ : 37) »فصار الشيطان كالدخان وعرف القديس مكره . 

+ ثم سار معه ملاك الرب إلى أن أوصله إلى دير أوريون» وأقام عند قديس لمدة ٠١‏ 
سنوات.لم يذق فيها طعاماً مطهياً ولا خمراً ولا فاكهة » ولم يرغب فى راحسة حتسى 
فى النوم ! 

+ فظهر له ملاك الرب » وقال له :" إن الرب يقول لك أن تسير باعتدال لئلا تضعصف 
صحتك '. ثم نصحه بأن يكتفى بأن يصوم إلى المساء » وأن يأكل القليل من الخبز » 
وأن ينام نصف الليل » ويصلى النصف الباقى. 

+ وقام بتنفيذ هذا القانون (الترتيب العٌلوى) ثم أراد الإنفراد فى البرية الداخلية » وظل 
يسير لمدة يومين » ولكن ظهرت له رؤيا بالعودة إلى مكانه الأصلى » فوجد نفسه عند 
دير الروم ( دير القديسين مكسيموس ودوماديوس ). 

+ وإلتقى مع القديس إيراهام » وتعاهدا أن يعيشا مع . وجاءا إلى دير القديس أبى 
مقار . وسكنا عند الأب القديس يحنس قمص شيهيت . فأعطاهما قلاية تَعرّف باسم 
'بيجيج ' » موجودة إلى الآن ( فى زمن كاتب السيرة)ء وظهر لهما فيها السيد الممسيح. 
وكتّبا مؤلفات كثيرة » ومواعظ للرهبان ٠‏ امتدحا فيها فضيلة الطاعة . 

+ وتنيّح الأنبا إفراهام فى سن 77 سنة » منها 0/8 سنة فى الرهبنة » ثم تنتّسح بعده 
الأنبا جوارجة» صلاتهما تكون معنا » آمين . 

: ] عيد العنصرة ( > الخمسين) [أقمععاسة2‎ )١( 

+ وهو اليوم الخمسين بعد قيامة رب المجد » وفيه حل الروح القدس (مواهبه وثماره) 
على الكنيسة الأولى ( ٠٠١‏ فرداً ) فى علي صهيون (أعمال7) » وهو يوم ميلاد 
الكنيسة الأولى وبداية الخدمة الممتلئة بالروح . ولذلك انتشر الإيمان فى كل العالم 
القديم فى نحو ٠٠١‏ سنة فقط » بعمل الروح القدس فى الخدّام . وقوّاهم فى تجاربهم 


وشهاداتهم . 
الى 
ا 
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اليوم التاسع عشر من شهر بشنس 


: نياحة القديس أنبا إسحق قس القلانى‎ )١( 

+ ولد هذا القديس فى قرية من أبوين فقيرين فى المال » ولكنهما كانا غنيين فى 
الأعمال الصالحة . وذات يوم جاء بعض الرهبان الشيوخ لبيع عمل أيديهم . فتبعصهم 
للبرية » وعاش حياة التلمذة والطاعة والنستك وعدم محبة المُقتنيات . 

ري ع ل 0 مرو مسحي و : 
علمانياً لم يكن له ثوبين» وأن الآباء القدماء كانوا يلبسون ثياباً من الليف (مثل القديس 
أنبا بولا أول السواح) وأما رهبان عهده فلا يقنعون بثوب واحد . 

+ وكان دائم البكاء وكان يقول :" إن آبائى تنيّحوا وتركونى يتيماً " ؟ 

+ ولما اعتلت صحته بشدة من كثرة الزُهدء قدم له الأخوة طعاماً مطهيا » »فلم يأكل 
منه . ولما أَلْح عليه أخ بشدة ليأكل ء لأن له منفعة كعلاج » فأجابه قائلاً : إننتعى 
اشتهى أن أبقى بهذا المرض ثلاثين سنة " !! . 

+ ولما زاد فى حياة القداسة أراد الآباء أن يُقيموه كاهنا لهم . فهرب ولم يجدوهء 
ولكن لما جلسوا يسترحون انفلتت الدابة ودخلت إلى داخل الحقل » حيث كان مُختيئاً . 
فأمسكوه وقصدوا أن يقيثوه ويأخذوه ليرسموه . فأعلن لهم أنه علم أنها لرادة الله . 
فمضى معهم بكامل إرادته . : 

+ ولما صار قساً أزداد فى طاعة الشيوخ وتعليم الرهبان الشبان الفضائل » وبخاصة 
الطاعة . ولما دنت ساعة رحيله من العالم » سألوه عما يجب عمله بعده ؟! . 

+ فقال لهم :" اصنعوا كما كنت أصنعء وأن تثبتوا فى البرية » لأنه لما تنيّح آباؤنا 
عملنا مثلهم » فثبتنا بعدهم ". 

+ ثميقد فى الرب » بعد طول جهاد فاستراح وفرح » بركة صلواته تكون معنا 

أمين . 

: شهادة القديس إيسيذنورس وأسرته‎ )١( 

+ ولد فى إنطاكية » وكان أبوه 'بندلاؤن" من كبار رجال مملكة دقلديانوس . وكاندت 

فض 
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أمه 'صوفية” وأخته " أوفيمية ' . فعلماهما الآداب المسيحية . 

+ وبعدما كفر دقلديانوس ترك بندلاؤن وإبنه إيسيذنورس كل ما لهما وتوجها سراً إلى 
إحدى الجبال » وسكنا عند قديس يسمى أنبا صموئيل . 

+ فلما علم دقلديانوس بما حدث لهماء استدعاهما » وأخذ يواجه بندلاؤن ويهدده . فلم 
يتلفت إلى شئ من أقواله.فأمر بقطع رأسه ونال إكليله » شفاعته تكون معنا » آمين . 

+ أما القديس إيسينورس فقد كان فى سن ١7‏ سنة فقط » وقد ظل دقلديانوس يعنبه 
مدة طويلة. وكان الله يسنده » كما كانت أمه وأخته يُتْبتَاه ويُطوباه على احتماله الألم 
المبارك من أجل الإيمان ٠‏ وسخرتا من أوثان الملك . فقطع رأسيهما » ونالا إكليلهماء 
شفاعتهما تكون معنا » آمين . 

+ ولما زادت العقوبات » والمعجزات التى فعلها الصبى إيسيذنورسء. وآأمن كثيرون 
واستشهدوا من الشعب والجنود » أمر دقلديانوس بقطع رأسه » ونال إكليله؛: بركة 
شفاعته تكون معنا » أمين . 


: نياحة القديس أمونيوس المتوحد‎ ٠ 
وُلِدِ هذا القديس (144م) فى بلدة قرب مريوط » من أسرة مسيحية تقية . ورحل‎ + 
أبوه وهو صغير » فصار تحت وصاية عمه.‎ 
غير أن عمه خطب له فتاة غنية - على‎ ٠ وكان يميل إلى حياة البتولية والتكريس‎ + 
. غير إرادته - وبعد الزواج اتفقا معا على حياة التكريس‎ 
سنة» ثم رحلت زوجته . فرأى فى حلم أن القدييس‎ ١17 وقد ظلا على حياة البتولية‎ + 
أنبا انطونيوس يدعوه إلى لبس إسكيم الرهبنة . فقام من نومه ومضى إلى القديس‎ 
. إيسينورسء حيث أقام معه وألبسه إسكيم الرهبنة‎ 

ازغذرا 
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+ ثم أقام عند القديس أنطونيوس مدة: وتتلمذ له . ودرس على يديه قوانين الرهبنة. ثم 
جاء إلى تونة الجبل (بالمنيا) وبنى له مغارة » وأجهّد نفسه بعبادات كثيرة بالليل 
والنهار » فحسده الشيطان ٠‏ 
+ وجاءه الشيطان فى شكل إمرأة راهبة » ففتح لها القديس وطلب أن تصلى معه. 
فتحول إيليس إلى لهيب نار . ثم توعده بحرب أشد . 
+ فقد دخل عدو الخير فى قلب شابة » وأغواها لكى تسقط مع القديس فى الدنس ٠‏ 
فلبست أفخر ثيابها وأتت إليه ليلاً . وأعلنت له أنها ضلت الطريق ٠»‏ ورجته ألا 
يتركها خارجاً » حتى لا تأكلها وحوش البّرية » ويكون هو مُطآلباً بدمها أمام الله !!. 
+ فلما فتح لها وعرف مكيدة الشيطان ء بدأ يعظها عن العذاب الأبدى للخطاة » ويذكر 
لها سعادة القديسين . فتأثرت بكلامه وخلعت ثيابها الغالية . وألبسها ثوباً من شعر 
الماعزء وبكت كثيرا ليرحمها الرب يسوع . 
+ ونمت فى النعمة والجهاد الروحى » حتى أنها كانت تصلى ٠٠٠١‏ صلاة (قصيرة) 
فى الليل والنهار . وتدرجت فى الصوم من يومين يومين إلى ثلاثة ثلاثة إلى أسبوع 
كال 
+ فلما خاب أمل إبليس» أخذ شكل راهب ومضى إلى الدير وهو ييبكى ؛ وأعلسن 
للرهبان أن القديس أنبا أمونيوس قد تنّوج بإمرأة » وهى عنده فى مغارته !! . 
+ قلما سمع ذلك الخبر الأنبا " أبوللو' المتشبّه بالملائكة » أخذ معه أنبا 'يوساب" وأنبا 
" نوهى' » ومضوا إلى مغارة القديس أمونيوس بالجبل . ففتحت لهم السيدة الباب 
فتحققوا من صحة الخبر !!. 
+ وكان قدأسمًاها " الساذجة ' (البسيطة) . وقد جلسوا معه يتحدثون بعظام الله إلى 
آخر النهار (ولم يوبخوه أو يحدثوه عما رأوه وسمعوه) . 
+ ثم طلب منهم أن يتوجهوا معه للقاء الساذجة » وهى تخبز فى التنور (الفرن) . فلما 
خرجوا وجدوها واقفة تصلى وسط اللهيب » وهو شديد التومّج » ويداما مبسوصطتان 
للصلاة » فتعجبوا من ذلك » ومجدُوا الله . ْ 

ا 
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+ وبعدما أكلوا من الخبز » وشربوا من الماء ٠‏ انفرد كل واحد منهم لينام . 

+ وظهر ملاك الرب للقديس أمونيوس وشرح له قصتهاء وأعلن له إن الرب قد 
أحضرهم ليشاركوا فى دفنها بعد نياحتها . 

+ وقد تم قول الملاك فى نحو الساعة الثالثة ليلا (5 مساء) فقد اعترتها الحُمئّ 
(ارتفعت درجة حرارتها ) بشدة » وسجدت للرب وأسلمت روحها بيده . فكفنها 
القديسون الأربعة ودفنوها بإكرام . 

+ ثم عرفهم القديس أمونيوس بفضائلها » وأعلن أنها أقامت عنده ١6‏ سنة ء لم ترفسع 
بها يونا وجيها واه وكاتشاترقة يعيدا عنه »وفاق ظعلتها جيز ا وملها فط :: 

+ وبعد ذلك أوفده القديس أنطونيوس إلى وادى النطرون ٠»‏ ليؤآسس أديرة . فجاء 
كثيرون للرهبنة . فنظم حياتهم وقادهم للفضيلة . وبعد ذلك تنيّح القديس أمونيوس 
(الكبير) سنة 1" سنة » بركة صلواته تكون معنا » آمين . 


نياحة القديس مرتيانوس ( مارتينيانوس ) : 
+ ترّهب منذ صباه عند شيخ قديس فى جبل قرب مدينة قيسارية (يفلسطين) ء وجاهد 
فى العبادات الروحية والنسكية هناك لمدة 55 سنة » فشاعت فضيلته . 

+ وقد تراهنت إمرأة فاسدة على إيقاعه فى الدنس . فمضت إلى قلايته وهى ترتندى 
لشن سترقة وكديمة 4 وحلوها مريؤظة في زا عفنا إلى الننناء تمقرعت 
على بابه ليلا » وطلبت المبيت للصباح . 

+ فاحتار فى أمرها ولكنه فتح لها . ومضى هو لمكان آخر فى القلاية . ثم تزينت 
وتطييت » وبدأت تتحدث معه بكلمات معسولة ٠‏ زاعمة أنه لا يراهما أحد . فأبرك 
أنها فخ من إيليس ٠‏ لإيقاعه فى الدنس . 

مام 
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+ فخرج وأضرم ناراً وأقترب منها » وخاطب نفسه وقال :" إن كنت لا تحتمل 
احتراق أصابعك » فكيف تحتمل نار جهنم الشديدة والدائمة إلى الأبد ؟!". (وهو 
المنطق السليم) . 

+ فندمت المرأة وخرت أمامه طالبة أن يساعدها على خلاص نفس ها . فوعظ ها 
وأرسلها إلى دير الراهبات . ووصلت إلى مرتبة روحية عالية » حتى نالت موهبة 
شفاء كثيرين ٠‏ 

+ فهرب القديس إلى جزيرة . وكان بحار يأتى له بطعامه ويبيع شغل يديه . وحدث 
أن مركباً غرقت » فتعلقت إمرأة بأخشاب منها » ودفعها الموج إلى نفس الجزيرة التى 
يقيم بها القديس . فترك لها الجزيرة » بعدما ألبسها ثوب الرهبنة ٠‏ 

+ ثم القى بنفسه فى المياه » حيث حمله ' درفيل" إلى الشاطئ . وطاف هذا القدييس 
على ١55‏ مدينة . ولم يستقر في واحدة يوما واحدا . ثم حبس نفسه فى مغارة . 

+ ولما علم بقُرب رحيله من العالم » استدعى أسقف المنطقة » وعرّفه بسيرته . قم 
أسلم الروح ء صلاته تكون معنا » أمين . 

+ أما المرأة التى توحدت للعبادة بالجزيرة» فقد كان البحار يقدم لها حاجاتها إلى أن 
تنيّحت بسلام. ووجد جسدها أبيض كالثلج» فنقلها لبلاده؛ بركة صلاتها تكون معناء أمين. 


+ بم 


: نياحة القديس أندرونيقوس الرسول‎ ٠ 
كان من بين التلاميذ السبعين الذين اختارهم الرب يسوع. وحل عليه الروح القفدس‎ + 
.)١ :١"( يوم الخمسين. وخدم مع الرسل» وأشار إليه القديس بولس في رسالته لروميه‎ 
. وقد رسمه الرسل أسقفا لمدينة " بنونياس" !! ورد كثيرين للإيمان وعمذّهم‎ + 
ثم طاف مع الخادم 'يولياس' (يونياس الرسول) بلاداً كثيرة» وعمّدا كثيرين» وعمِلا‎ + 
لهم معجزات فى شكل أشفية وإخراج شياطين. وهدماً كثيراً من البرابى (معابد الأوثان)‎ 


يس 
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وبنيا مكانها كنائس لعبادة السيد المسيح . 
+ ومرض القديس أندرونيقوس قليلاً ٠‏ وتنيّح بسلام ٠‏ وكفنه القديس " يوليانوس" ودفنه 
فى مغارة . وطلب من الرب اللحاق به ٠‏ فتنيّح فى اليوم التالى » بركة صلواتهما 
تكون معنا » آمين . 

لالد يلى 


له ؟ وب 


: نياحة القديس يوليانوس (يونياس) الرسول‎ ٠ 
كان هذا القديس من التلاميذ السبعين الذين اختارهم الرب يسوع . وكان من سبط‎ + 
. يهوذا » من بيت جبريل (بفلسطين)‎ 
وقد ظل يخدم مع القديس أندرونيقوس حتى تتيّح ( كما ذكرنا بعاليه) ودففه.ثئم‎ + 
.!! تنيّح هو فى اليوم التالى‎ 
بركة صلاة الجميع‎ »)7 :١( وقد أشار إليه القديس بولس فى رسالته إلى رومية‎ + 
تكون معنا » آمين7".‎ 


٠ ٠ 


: مجئ العائلة المقدسة إلى مصر‎ )١( 
هو عيد سيدى صغير ء وفبه تباركت مصرء بمجئ الرب يسوع مع القديسة مريم‎ + 
ويوسف النجار الصدّيق وسالومى ( إبنة خالة أم النورء حسب التقليد القديم ) » وكان‎ 
. !! المسيح طفلاً ابن سنتين‎ 


» ' لمزيد من المعلومات عن الرسل السبعين : راجع كتابنا ' الرسل الأثنى عشسر والسبعين‎ )١( 
. وكتابنا " موسوعة مصباح للظلمة فى إيضاح الخدمة ' لإبن كبره من إعدادناء ونشر مكتبة المحبة‎ 
فضا‎ 
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+ وكان ذلك بأمر الله (مت 7: )١7‏ وذلك لهذه الأسباب : 
٠‏ لثلا إذا وقع فى يد هيرودس الملك ولم يقدر أن يقتله» فيظن أن جسده خيالى . 
٠.‏ ولكى يبارك المسيح شعب مصر ء» بوجوده فى وسطهم . وتحقيقاً لنبوة هموشع 
التبى )١ :١١1(‏ :" من مصر دعوت إينى'. 
٠‏ ولكى تتم نبوة إشعياء القائلة :' هوذا الرب راكب على سحابة سريعة (كرمز 
لأم النور) » فترتجف أوثان مصر " (إِش5١: »)١‏ كما انكفأ داجوان (إله 
الفلسطنيين الوثنى) أمام تابوت العهد " . (١اصم‏ 5: ") . 
٠‏ ولكى يعلمنا أن نهرب من مصادر الشر » والأشرارء كما قال الرب للوط : 
"إهرب لحياتك » لا تقف فى كل الدائرة " (تك١: )١7‏ . 
+ وقد جاءت العائلة المقدسة عبر سيناء إلى مدينة ' بسطة" (ثل بسطا - الزقازيق 
الحالية ) » فلم يقبلها سكانها. وهناك شربوا من ماء بئرء فصار ماؤها شافياً لكل 
مرضء ماعدا سكانها. 
+ ومن هناك أتت العائلة المقدسة إلى منية سمنودء وعبرّت النهر (فرع دمياط) إلى 
الغربية (سخا بكفر الشيخ حالياً) وانطبع كعب المُخلص على حجر هناك؛ كدليل على 
وصوله إليهاء وسْمّى المكان :" بيخا إيسوس" (أى كعب يسوع) . 
+ ومن هناك إلى بحر الغرب (فرع رشيد) واجتازوه إلى وادى النطرونء فباركته أم 
النورء لعلمها (من الرب) أنه سيكون مكاناً مقدسا فيما بعد (-الأديرة المباركة) . 
+ ثم سافرت العائلة المقدسة (فى النيل) إلى الأشمونيين» وأقامت عند رجل يُقال له : 
'قلون" » وكانت هناك أشجار لبخ فسجدت للسيد (المسيح) وصارت منحنية إلى الآن 
(عصر الكاتب) كما سقطت أصنامها. 
+ ثم وصلت العائلة المقدسة إلى دير المحرق » حيث استقرت بعض الوقت » إلى أن 
مات هيرودس. فظهر ملاك الرب (غبريال) للقديس يوسف النجارء وطلب منه العودة 
إلى فلسطين (مت7: .)5١- 7٠١‏ 


ايض 
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+ وفى طريق عودة العائلة المقدسة » نزلت فى مغارة موجودة اليوم بكنيسة أبى 
سرجة بمصر (القديمة) » ثم إلى المطرية» حيث اغتسلت هناك فى عين ماء» فصارت 
مباركة من تلك الساعة ء ونمت بقربها شجرة ' بلسم» ومن دهنها (زيتها) يتم عادة 
صنع الميرون المقدس . ٠ ٠‏ 

+ ومن هناك وصلت العائلة المقدسة إلى " المحمة" (مسطرد ء حيث توجد حاليا كنيسة 
قديمة بإسم العذراء ولها بئر استحم الطفل يسوع بمائها) . ثم عادت العائلة المقدسة 
إلى الناصرة ٠‏ عَبِر سيناء. ولله المجد والحمدء إلى الأبد » آمين(". 

(1) نياحة حبقوق النبى : 

+ هو أحد الأنبياء الأثنى عشر الصغار (ذوى الأسفار الصغيرة) . 

+ وكان من سبط لاوىء وكان من المرتلين على الأوتار الموسيقية (حب”: )١5‏ فى 
الهيكل فى أورشليم . 

+ وقد تنبأ (خدم الرب) فى أيام الملك يهوياقيم (554 ق . م) . وقد طالت حياته جد 
إلى ما بعد رجوع الشعب الإسرائيلى من سبى بابل (/541 ق. م ) . 

+ وقد تنبأ حبقوق النبى عن تجسد السيد المسيح وولادته (حب "7:”) . 

+ وقيل إنه طبخ عدسا » ليمضى به إلى الحصادين مع خبز - فظهر له ملاك اللرب 
ليأخذ الطعام - إلى دانيال النبى » فى جب الأسود فى بابل . وحمله الملاك » حيسث 
ألقاه هناك !!. ش 

+ وقيل أيضا أن إمرأة يهودية أنته باكية فى أورشليم» وعرفته بأنه كان لها إينين 
مؤمنين » وقد طالبهما الأشرار بعبادة الأوثان فرفض ا ء فقتلوهما وألقوهما على 
الطريق » فمضى. إلى موضعهما » وصلى إلى الله لكى يعيد لهما روحيهما ء فقببل 
الرب صلاته وأحيا الولدين !!. 


)١(‏ لمزيد من معرفة تفاصيل الرحلة المقدسة إلى مصرء راجع كتابنا :" المسيح فى مصر " (نص 
عربىء وآخر إنجليزى) طبعة مكتبة المحبة . 
حون 
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+ ولما دنت ساعة رحيله من العالم » دعا أهله من حوله » وظل هو شاخصاً إلى 
السماء » وإذا بشبه يد إنسان امتدت»بعد فتح جزء من سقف المكان » وأخذت روحه !! 
+ وفى عهد الإمبراطور المسيحى انسطاسيوس ٠‏ شيدت كنيسة باسم حبقوق النبى فى 
بلدة " قرطسا ' بالبحيرة » وكرست يوم 74 بشنس. بركة صلواته تكون معنا » أمين . 
(") شهادة القديس بشنونة المقارى : 

+ كان راهباً بدير أبى مقار ء ولما كانت الفتن قائمة بين رجال الأمسير ' ضرغام " 
ورجال الوزير " شاور " فى خلاقة الملك العاضد الفاطمى » تم القبض على هذا 
الراهب (عند تواجده بمنطقة فم الخليج لشراء حاجيات الدير) ٠‏ 

+ وتم عرض عليه ترك دينه فرفض بشدة » فأحرقوا جسده الطاهر » ونال بذلك إكليل 
شهادته يوم 5 ! بشنس سنة 84٠‏ ش - ١1‏ مايو سنة 65لم). 

+ فجمع المؤمنون باقى عظامه ء ودفنوها فى كنيسة أبى سرجة بمصر القديمة (وتم 
العثور عليها أخيراً » ونقلت أجزاء منها إلى كنيسة ' مارجرجس " بفم الخليج » حيست 
تجرى بها عدة معجزات - حالياً - بشفاعته) بركة شفاعته تكون معنا » آمين!" . 


(١)شهادة‏ القديس كولوتس (أبو قلته) الآنصناوى : 
+ كان أبواه يخافان الله » وكان أبوه واليا على إنصنا (بجوار ملوى بالمنيا) ٠‏ 
+ ولم يكن له ولد » فظل يصلى إلى أن رزقه الرب به. فعلّمه وحفظه الكثير من كتب 


0 


)١(‏ للمزيد عن سيرته واكتشاف جسده » ومعجزاته » حتى تاريخه » راجع كتابنا عنه » إصدار 
مكتبة مارجرجس بشبرا مصر . 


8 
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+ وكان ' قلته '" طاهراً » منذ صغره ؛ مُصلياً صلوات كثيرة بالليل والنهار (مائة 
صلاة فى كل منهما) !! ولما أراد أبوه أن يزوج ه لم يقبل » بينما زوج أخته 
"لأريانوس" » الذى تسلّم الولاية بعده » بعدما شاخ وطلب الراحة من العمل الرسمى . 
+ وبعدما تتيّح والدا القديس قلته بنى فندقاً » لإيواء الغرباء » كما درس الطب . لكى 
يخدم ويعالج المساكين مجاناً . 

+ ولما كفر دقلديانوس (07م) وأمر أريانوس باضطهاد المسيحيين » قصد القديسس 
قلته للشهادة على أسم المسيح . فأتى إلى مكان صهره (أريانوس) ورفض أوثانه » قلم 
يفعل له شيئا لأجل أخته » حيث نقله إلى والى البهنسا » للتصُرف معه . 

+ وقد تم إيداع القديس فى السجن لمدة " سنوات » إلى أن توسطت أخته (زوجة 
أريانوس الكافر) وأخرجته من الحبس . 

+ ولما جاء حاكم آخر للبهنسا » استدعى القديس قلته وهدده » فلم يخضع له ويترك 
إيمانه. فغضب منه الشرير ٠‏ وعذبّه عدة عذابات شديدة » ولكن كان ملاك الرب 
+ وأجرى الرب على يديه معجزات كثيرة وعظيمة » ومع ذلك استمر الوالى فسى 
تعذيبه بدون نتيجة » فقطع رأسه ونال إكليله » ووضعوه فى مكان إلى انقضاء 
الاضطهاد (١١"م)‏ ء حيث بنوا له كنيسة » وكانت تظهر من جسده آيات كثيرة » 
شفاعته تكون معنا » آمين(") . 

(1) نياحة الأرخن المعلم ابراهيم الجوهرى : 

+ كان من أسرة متواضعة ومتدينة من قليوب ٠‏ واشتهر بنسخ الكتب الدينية . 

+ وقد باركه البابا يوحنا )١17915-١755( ١4‏ . وارتقى فى وظائف الديوان إلى أن 
صار كبيراً للكتاب (وثعايل ركاسة الوزارة) . 


» توجد للقديس قلته كنيسة أثرية باسمه فى ريفا (مركز أسيوط) وتجرى بها معجزات كثيرة‎ )١( 
ويوجد بها حجر أثرى يُقال إن له تأثير عظيم فى إبعاد العقارب عنها !! (السنكسار القبطى : يوم‎ 
. بشنس)‎ 0 

لكالا 
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+ وقد كان متواضعاً وكثير الإحسان » كما شهد به الأنبا يوساب (ابن الأبح » أسقف 
جرجا وأخميم) وكان محباً لكل الناس ٠‏ وتعمير الكنائس والأديرة. وأوقف الكثير مسن 
الأملاك لها » وحصل على أمر سلطانى (عثمانى) بالترخيص ببناء كنيسة مارمرقس 
(الدار البطريركية بالأزبكية) التئ أتمها أخوه المعلم جرجس الجوهرى » بعد نياحت4. 
كما بنى كنيسة أبى سيفين بحارة زويلة » واهتم بأبنية أديرة أنبا أنطونيوسء وأنبا 
بولاء ودير السريان» ودير البراموس (من حيث ترميم كنائسها وأسوارها وغير ذلك). 
+ وقد كان له ابن شاب ومات قبل زفافه مباشرة . فحزن مع زوجته» ولكن ظهر لهما 
القديس أنطونيوس - فى رؤيا فى نفس الليلة - وأعلمهما بأن الله أخذه حتى ااي 
فى الإساءة إليها بسلوك سلبى » بسبب أعمالهما الخيرية » ففرحاآً معأء وزادا فى 
العطاء للفقراء . 

+ وقد عانى من الاضطهاد خلال الأحداث » التى وقعت بين المماليك والعثمانيين فى 
أواخر القرن ١‏ » حيث ثهبت أملاكه وهرب. ثم عاد بعد هربه للصعيد لعمل ه فى 
الديوان » إلى أن تنيّح » يوم بشنس سنة ١5١١‏ ش "١(‏ مايو سنة ©796١م)‏ . 

+ وتم دفنه بمقبرة بجوار كنيسة مارجرجس بمصر القديمة (ولازالت هناك للأن) ء 
وسار فى جنازته أمير البلاد إيراهيم بك . وامتدحه المؤرخ الجبرتى . 

+ وقد سار أخوه جرجس الجوهرى على نفس سيرته » فى عمل الخير » وخدمة 
الكنيسة ومبانيها » إلى أن تنح فى 7 سبتمبر سنة ١٠18م‏ (١٠الوت‏ سنة 
5ه اش)» والرب يعوّض تعب محبتهما » آمين!" . .. ظ 


++ + 


)0( السنكسار القبطى» 6 بشنس. 
8 
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: شهادة القديس توما الرسول (أو التوأم >< و2مدهط1)‎ ٠ 
ولد بالجليل» واختاره الرب بين الرسل الأثنى عشر. وفى الأحد التالى للقيامة وضع‎ + 
يديه فى جنب المخلص وأصبعه موضع دق المسامير » فآمن وقال ' ربى وإلهى ' (يو‎ 
فأكد بذلك لكل العالم على حقيقة صلب المسيح وقيامته.‎ . )55-15 : ٠ 
وبعد حلول الروح القدس يوم الخمسين » مضى إلى الهند » واشتغل كعبد عند‎ + 
صديق للملك ويُدعى ' لوقيوس ' . فأخذه إليه » فسأله الملك عن عمله . فأعلن له أنه‎ 
بناء ونجار وطبيب . وقد آمنت إمرأة لوقيوس وبعض من أهل بيته بالمسيحية.‎ 
وأعطاه الملك مالاً ليبنى له قصراًء فوزعه عللى المساكين . ومس أل الملك عن‎ + 
أعماله التى عملها بالمال . فقال له : " إن القصور التى بنيتها هى النفوس التى‎ 
والمحاريث التى عملتها هى الأناجيل المقدسة: التى تقلع‎ ٠ صارت مسكناً للمسيح‎ 
أشواك الخطية من النفوس الشقية » والطب والأدوية هى السر الأقدس الذى يشفى من‎ 
." سموم الخطية‎ 
فعذبه الملك بربطه بأربعة أوتاد وضربه » ثم سلخ جلده ودلكه بملح وخل وجير ء‎ + 
وهو صابر وشاكر (على بركة الألم من أجل المسيح) . ورأت ذلك أمرأة لوقهيوس »ء‎ 
. فسقطت من حزنها عليه من نافذة بيتها وماتت‎ 
وقال له لوقيوس : ' هوذا زوجتى قد‎ ٠ وأما القديس توما فقد شفاه الله على الفور‎ + 
. ' فإن أقمتها من الموت آمنت بإلهك‎ ٠ ماتت بسببك‎ 
» فصلى القديس ثم قال : ' يا أرسبونا » قومى باسم السيد المسيح ' . ففتحت عينيمها‎ + 
. ونهضت ومجذت الله » وشكرت الرسول على شفاعته لها‎ 
فآمن لوقيوس وأهل مدينته» وعمدهم ورسم لهم أسقفاً وكهنة . وكان البحر قد جرف‎ + 
شجرة ضخمة لم يستطع أحد رفعها . فاستأذن الملك فى رفعها » والسماح له ببناء‎ 


تنيانا 
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كنيسة من خشبها.فسمح له + فرشم عليها علامة الصليب وأمكنه جرّها للشاطئ وبنى 
+ ثم مضى القديس إلى بلدة ' قنطورية " » فوجد بها شيخا يبكىء لأن الملك قتل 
أولاده الستة » بسبب وشاية من رجل شرير للملك » وأن عليهم ديوناً » ويحتاج 
لمساعدة . فصلى القديس لهمء فقاموا من الموت ٠‏ فآمن كثيرون بالمسيح . 
+ ولما أغتاظ منه كهنة الأصنام هناك » وأرادوا رجمه بالحجارة يبست أيديهم » فآمنوا 
+ ثم مضى إلى مدن أخرى وبشر فيها. فقام ملكها بحبسه وتعذييه ء لأن زوجته 
وآخرون قد آمنوا بالمسيحية . فأمر أربعة جنود بطعنه بالحراب . وأما ايبن الملك 
الذى كان شاهداً على قتله اعتراه روح نجس وصار يخبطه » إلى أن أتى لي ققبر 
الرسول ٠‏ فأخذ من ترابه » فبرئ فى الحال ٠‏ 
+ وظهر القديس توما لكثير من المؤمنين هناك ٠‏ وعرّفهم أن الرب يسوع قد قبله فى 
فردوسه . وطلب منهم الثبات على الإيمان » شفاعته تكون معنا » آمين!" . 

ظ ال الل 


" ٠ ٠ 


(١)نياحة‏ البابا يوحنا (؟) البطريرك الإسكندرى /" (ه.ه-5١1هم)‏ : 
+ كان مؤمناً قديساً . وقد تر“هب منذ صغره » وجاهد بكل أصناف الجهاد الروحى » 
ثم توحد ؛ وزاد فى نسكه فذاع تقواه » وتم اختياره للكرسى المرقسى ٠‏ 
+ وكانت أيامه سلامء وذلك لوجود الإمبراطور البيزنطى الأرثوذكسى أنسطاسيوس» 
والقديس ساويرس بطريرك إنطاكية» اللذان تبادلا الرسائل العقيدية عن الأيمان 
الأرثوذنكسى . 


* تروى بعض المصادر » أن الرسول توما نال إكليله » بعد تعذيبه » بطعن الكهنة له بالحراب‎ )١( 
٠ ودفن فى ملبار (ساحل الهند الغربى) » حيث لا تزال توجد الكنيسة الهندية السريانية الأرثوذكسية‎ 
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+ وبعدما أكمل جهاده فى خدمة وتعليم شعبه » وكتب الكثير من المؤلفات والميامرء 
رحل بسلام » بركة صلواته تكون معنا » آمين . 

: نياحة القديس لعازر (أخو مريم ومرثا)‎ )١( 

+ بعدما أقامه الرب من بين الأموات » تبع التلاميذ ء وحضر يوم الخمسين » وامتلاً 
بالروح القدس (بمواهبه) . وقيل إنه كان من الرسل السبعين. 

+ وقد رسمه الرسل أسقفاً لجزيرة قبرص » فرعى شعبه أحسن رعاية ثم تنيّح بسلام 
- للمرة الثانية - بعد خدمة دامت ٠‏ ؛4سنة » بركة صلاته تكون معنا » آمين . 


: 5م)‎ ٠”( تذكار وصول جسد الأسقف القديس إبيفانيوس إلى قبرص‎ ٠ 

“لما تتيّح القديس إبيفانيوس يوم ١7‏ بشنس » وهو فى المركب إلى كرس يه بجزيرة 

قبرص (من القسطنطينية) كما تنبأ له القديس يوحنا ذهبى الفم » استقبله كهنته وشعبه 

عند وصول جسده - فى مثل هذا اليوم - بالترانيم . 

+ ولما بدأوا يحفرون له لبناء قبر له فى كنيسة» تصدى لهم شماسان شريران » كان 

قد حرمهما لسوء سلوكهما » ومنعا الحفارين من الحفر » فمكث جثمانه الطاهر: - فى 

الكنيسة - أربعة أيام ولم يتغير منظره » ولا خرجت منه رائحة كريهة ». بل كان 

كالنائم فى فراشه. 

+ فتقتم شماس قديس وخاطب الجسد وقال : " أنا أعلم - يا قديس الله - أن لك دالة 

عند الرب » لدفع المعاندين الأشرار ". ثم تناول الفأس وبدأ يحفر » فوقع الشماسان 

على الأرض مغشياً عليهما » وحملوهما إلى داريهما » حيث ماتا فى اليوم الثالث . 

+ أما جسد القديس فقد دفنه بإكرام » وظهرت منه آيات عظيمة » بركة صلواته تكون 

معنا » أمين . 

+ اي 
نا اتن 
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: نياحة القديس سمعان العمودى‎ ٠ 
" ولد بإنطاكية (يسوريا) بعدما ظهر القديس يوحنا المعمدان فى رؤيا لأمه ' مرا‎ + 
. وبشرتها بالحبل المقدس . وعن سيرته الروحية التى سيعيش فيها‎ 
سنة ترهّب فى دير » بجبل قرب إنطاكية » وعاش حياة النسسك‎ ١5 ولما بلغ عمره‎ + 
والعبادة الحارة بالروح . ش‎ 
وظهرت له ملائكة - فى عدة ليال - وعرفته كيفية سلوك الرهبنة على القانون‎ + 
الذى وضعه القديس باخوميوس أب الشركة فى صعيد مصر . وعرفوه ما يُفسد‎ 
الرهبنة وما يُصلحها !!. ظ‎ 
وكانت الملائكة تأتيه بطعام روحانى (وقيل فى مصدر آخر أنه كان يقتات‎ + 
. بالأعشاب)‎ 
وقد ظل قائماً فى مكان مرتفع - مثل عمود - لمدة 45 سنة » وكانت جملة حياته‎ + 
سنة » تضتمنت العديد من المعجزات والمؤلفات وأقوال تعليمية ونسكيّة » وشضرح‎ 4 
. لكتب الكنيسة . صلاته تكون معنا » آمين‎ 


: )م١1١١5-١١55؟(‎ 548/ نياحة البابا ميخائيل الأول البطريرك الإسكندرى‎ )١( 

+ أحب الرب منذ صغرهء ودرس كتب الكنيسة » وحفظ أكثرها » واشتاق للتكريس فى 
الرهبنة » فمضى إلى القديس مقاريوس (بوادى النطرون) حيث نما فى النعمة. وتمست 
رسامته كاهناً » فزاد من درجة جهاده الروحى . 
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+ ثم مضى إلى مكان بالقرب من سنجار (شمال الدلتا) وحبس نفسه هناك فى جهاد 
فى خلوته لمدة ٠١‏ سنة » حتسى ظهرت فضائله.» فاختير للكرسى المرقسى 
الإسكندرى. ٍ 
+ فسار سيرة صالحة » ولم يمتلك مالا » بل كل ما كان يأتيه يقتنات باليسير منسه 
ويساعد المحتاجين ويسدد الضرائب عن العاجزين عن دفعها . وداوم على القراءة 
والوعظ للشعبٍ #وتعليمه عبادئ الإيمان . 
+ من يدها لهذا 4 كس عنوته :عاد جالع شرق ردم نسي اللنسية 
ورشم ذاته بعلامة الصليب» وأسلم روحه بيد الرب سح كارن بجا امن . 
)١(‏ نياحة القديس فورس الرسول : 
+ كان من بين تلاميذ الرب السبعين » وخدم مع الرسل بعدما امتلاً من مواهب الروح 
القدس » يوم الخمسين . ١‏ 
+ وخدم مع القديس بولس ٠‏ وكان حمل رسائله إلى أبلاد كثيرة » وعلْم كشير؟ مسن 
اليهود والوثنيين مبادئ الإيمان المسيحى وعمدهم » فى بلاد كثيرة بالشرق والغرب . 
+ وقد عانى بالطبع من شدائد كثيرة . ثم استراح فى الرب ٠‏ بركة صلواته وش فاعته 
تكون معنا » آمين(" . 


: تذكار بناء كنيسة باسم القديس لاونديوس الشامى (العمريانى)‎ ٠ 
أبيب » أخذت جسده سيدة مسيحية وحفظته فى‎ 7١ لما استشهد:هذا القديس فى‎ + 
. بيتهاء وعملت له أيقونة وأوقدت أمامها فنديلاً‎ 
ولما قبض دقلديانوس على زوجها القائد عنده » وحبسه » فطلبت زوجته شفاعة‎ + 
الشهيد من أجله » فظهر لزوجها فى سجنه فى شكل فارس ء وطلب منه ألا يخاف ولا‎ 
. يحزن » وأنه فى اليوم التالى سيتحرر من سجنه ويأكل على مائدة دقلديانوس نفسه‎ 
بشنس)‎ ١( السنكسار القبطى‎ )١( 


ينانا 
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+ ثم دخل الشهيد إلى حجرة الإمبراطور دقلديانوس » ونخسه وأيقظه من نومه . فلما 
رآه ارتعب . فأمره الشهيد بأن يُخرج القائد (فلان) من السجنء وأن يكرمه-وأن يدعه 
يرجع إلى بيته ليلاء وهدده إن لم يفعل. 

+ فأخرجه فعلاً من السجن وأكرمه . ولما ذهب إلى زوجته أخبرها بما حدث . 

+ فأخبرته بسيرة القديس لاونديوس ٠»‏ وأن ما تم له كان بشفاعته » ولما كشف وجهه 
عرف أنه هو الذى ظهر له فى السجن . 

+ وبعد هلاك دقلديانوس (05") بُنيت بأسمه كنيسة فى طرابلس (بلبنان) وكرست فى 
مثل هذا اليوم » شفاعته تكون معنا » آمين . 


: تذكار نقل جسدى القديس أليشع النبى ويوحنا المعمدان للإسكندرية‎ )١( 

+ لما أراد الإمبراطور يوليانوس الجاحد أن يُعيد بناء هيكل اليهود بأورشليم (نكاية فى 
المسيحيين) بعدما أحرقه تيطس الرومانى (سنة ١/م)‏ وقاصداً أن يُنقض قول السيد 
المسيح بأنه لن يُترك فيه حجر على حجر لا يُنقض (مت 75 : ") . 

+ ولذلك قدم لليهود مالاً » وكلف القائد أليبيوس بذلك . فلما بدأوا الحفر حدثت زلزلة 
عظيمة » وقتلت بعض العمال . ولما عادوا للحفر خرجت كورات نارية ورشقت 
العمال بالحجارة » فتوقفوا عن الحفر لإعداد أساسات الهيكل("© . 

+ ولكن بعض اليهود قالوا ليوليانوس الكافر بأن سبب ذلك هو وجود أجساد رجال 
الدين المسيحيين» ويجب رفعها من المكان (جنوب سور القدس).» فأمر بإخراجها 
وحرقها . 


)١(‏ كما ذكره القديس غريغوريوس الناطق بالإلهيات ٠‏ والقديين يوحنا ذهبى الفم » والمؤرخ 
اليهودى إميان (القرن 0م) وعلله المؤرخ ديوارنت (قصة الحضارة) بأنه قد خرجت غازات من 
جوف الأرض » وأحرقت العمال . 
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+ ولما أخرجوا جسدى القديسين أليشع النبى ويوحنا المعمدان » قدم المسيحيون فضة 
للجند » وأتوا بالجسدين للبابا أثناسيوس الرسولى بالإسكندرية » الذى اشتاق أن يبنى 
+ ولما تذكر البابا ثاؤفيلس ما قاله القديس أثناسيوس:بنى الكنيسة باشميهما. 
+ وأثناء نقل الجسدين إليها » مروا بهما أمام منزل سيدة وثنية كانت متعسّرة فى 
ولادتها لمدة 4 أيام » فسمعت ضجة الاحتفال » ونذرت بأنه إذا خرجت من تلك الشدة 
صارت مسيحية. فولدت - على الفور - إبنا » دعته ' يوحنا ' وآمنت وتعمتت هى 
وأهل بيتها . 
+ وقد انتقم الله من يوليانوس الجاحد » بأن أصابه سهم فى كبده فى حربه (كما رواه 
المؤرخ البيزنطى ثيؤدورنتؤس)!') وتخلّصت الكنيسة من شره » ونال عقابه » لإنكاره 
لفاديه . 
+ وقام البابا تاؤفيلس ببناء كنيسة لهما » وقد ظهر القديسان خلال تكريمسها . ولما 
استشهد القديس مقار (أسقف إدكو) وضعوا جسده بجوارهما (وقد تم نقل هذه الأجساد 
- فيما بعد - إلى دير أبى مقار » حيث تم العثور عليها فى العصر الحديث) . بركة 
صلواتهم تكون معنا » آمين . 
)١(‏ نياحة البابا يؤانس )١18(‏ البطريرك الإسكندرى / :)١795-41١155( ٠١1‏ 
+ كان من الفيوم وترّهب بدير الأنبا أنطونيوس . وفى عهده أرسل بابا روما رسالة 
له للإنضمام للكنيسة الكاثوليكية » وقد رد عليها الأنبا يوساب الأبّح » أسقف جرجا 
وعلى كتاب أعمال خلقيدونية » فقام الحبر الرومانى بجمع النسخ التى نشرها فى 
الشرق عنه » وقام بحرقها . 
+ وقد عانى من شدائد كثيرة من الولاة والحكام العثمانيين » وتم سلب أموال 
البطريركية » فاضطر أن يختفى من ظلمهم له » وللأقباط أيضاء بزيادة الضرائب 
المقررة عليهم. 

. بمماكتاط . مواعءظ رقدطز00م156 )١(‏ 
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+ واشترك مع المعلم إبراهيم الجوهرى فى تعمير أديرة وكنائس. وعمل الميرون 
المقدس » وتنيّح وتم دفنه بمقبرة البطاركة فى كنيسة أبى سيفين بمصر القديمة » بركة 
صلواته تكون معنا » آمين(" . 


اليوم الثالث من شهر بؤونة [ 


: نياحة الراهبة الناسكة مرثا‎ )١( 

+ كن والداها غنيين من مصر ». وقد عاشت فى الدنس » واشتهرت بالنجاسة » ولكقن 
رحمة اله حركت قلبها لتمضى إلى الكنيسة ليلة عيد الميلاد المجيد . 

+ ولما أرادت الدخول منعها الشماس الموكل بباب الكنيسة وقال لها : " إنك غير 
مستحقة أن تدخلى إلى بيت الله وأنت نجسة '. 

+ ولما حاولت الدخول رغماً عنه وهو يمنعها قامت بينهما ضجة » فجاء الأسقف 
ليعرف الخبر . فلما رآها قال لها : ' ألسّت تعلمين أن بيت الله مقدساً » وأنت غير 
طاهرة ؟! فلا يجب أن تُؤهلى للدخول ' . 

+ فبكت وقالت : ' لن أعود للخطية » وسأبقى تائبة ون قاضياولا توعد ل 
+ فقال لها الأسقف : ' لن أعلم أنك صادقة إلا إذا أحضر تى ملابسك الحريرية 
وزينتك الذهبية» وتعالى إلى هنا لكى نحرقها جميعها ' . 

000 
شعرها » وألبسها ثيب صوفب (للرهبنة) وأرسلها إلى دير الراهبات . فجاهدت جهاداً 


روحياً عظيما . 
+ وكانت تقول لذاتها : عقت فوا (الأرضية) المبنية بالطوب لا تطيق أن 
أدخلها » فكيف أفعل عند المنازل السماوية ؟! ' . 


)١(‏ السنكسار القبطى» ‏ بؤونة. 
ان 
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+ وكانت تصلى وتقول : ' إن كنت لم أحتمل الفضيحة من خادم بيعتك » فلا تفضحنى 
أمام ملائكتك وقديسيك ' !1. 
+ وقد ظلت تجاهد مدة 76 سنة » ولم تخرج من باب الدير أبداً » إلى أن تنيبحت 
بسلام » صلاتها تكون معنا ء آمين . 
(؟) شهادة القديس اللاديوس : 
+ كان أسقفا لمدينة فى الشرق !! » وقد وبخ ملكها المدعو ' يوليكوس " على عبادة 
الأصنام . فأجابه بعناد : ' إن كنت كافرا (فى نظرك) وإن كنتٌ لا أعبد المصلوب 
(المسيح) فها أنا سأدفعك لأن تترك عبادته من شدة العذابات " 
+ ثم سلمه لأحد نوابه » فمكث يعاقبه لمدة سنة » ولم يوقف فيها العذاب عنه يومآً 
واحدا !! ثم رماه فى النيران » فوقف داخلها يسبح الله ويُمجده !! فآمن بسسبب هذه 
الآية كثيرون واستشهدوا على إسم المسيح. 
+ ثم أخرجه من حفرّة النار » فخرج كمن يخرج من روضة (حديقة) . ولما تحيّر 
الشرير فى كيف يصنع به » أمر بقطع عنقه » فاستودع روحه فى يدّى الرب » ونال 
إكليله وفرح واستراح ٠‏ بركة شفاعته تكون معنا » آمين . 
(*) بناء أول كنيستين بالديار المصرية باسم مارجرجس الرومانى : 
+ بعد هلاك دقلديانوس (05٠7م)‏ » وتولى الإمبراطور قسطنطين الكبير »تم هدم 
الكثير من هياكل الأوثان وشيدت مكانها كنائسا تحمل أسماء الشهداء . 
+ ولما تم تسريح بعض الجنود المسيحيين » سكن أحدهم؛ وكان شابآ تقياً ووديعاً 
بأرض زراعية بناحية برما (مركز طنطا حاليا) » وهناك ظهر له الشهيد مارجرجس 
الرومانى لي اذى ياي وطلمجاهلة ريدي كزدية وامة «توكند لزرييه المكدان ؟ 
وأرشده إلى مكان المال اللازم . 
+ فلما مضى وحفر هناك وجد إناء مملوءاً ذهب وفضة !! فستبح الله وبنى الكتيسةء 
وتمت دعوة البطريرك لتكريسها » فى هذا اليوم . ويجرى الاحتفال سنوي بتذكارها » 
وتتم هناك معجزات بشفاعة القديس الشهيد العظيم مارجرجس الرومانى. 
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+ كما تم بناء كنيسة أخرى على اسم مارجرجس ببلدة بتر ماء بالواحات » وتكرسات 
فى نفس اليوم.و نقلت إليها أعضاء القديس . ثم نقلها رهبان دير القدييس صموئيل 
المعترف » فى أيام البابا متاؤس (البطريرك 87) ثم نقلت فى عهد البابا غبريال (88) 
إلى الكنيسة المعروفة باسمه بمصر القديمة » يوم ١١6‏ أبيب سنة ١74٠‏ ش (١٠يولية‏ 
عام 574١م)‏ بركة شفاعته تكون معنا » آمين(" . 

(4) نياحة القديس أنبا ابرآم (الأول) أسقف الفيوم والجيزة : 

+ ولد عام 1875 بعزبة بملوى (بالمنيا) من والدين تقيين » وعلمآه العلوم الدينية . 
وتمت رسامته شماساً فى كنيسة قريته , ثم ترتهب بدير " المحرق ' فى سن ١4‏ سنة » 
وكان وديعاً طاهر السيرة » فاستدعاه الأنبا ياكوبوس أسقف المنيا ورسمه قسآ . 

+ ثم صار رئيساً للدير المحرق لمدة © سنوات » صار فيها الدير ملجأً لعدد ضخم من 
الفقراء » مما اعتبره الرهبان إسرافاً فى أموال الدير » فتم عزله. فمضى مع بعض 
رهبانه إلى دير البراموس ٠»‏ فى عهد رئاسة القمص يوحنا الناسخ (البابا كيرلس 
+ وفى عام ١84١‏ رسمه البابا كيرلس الخامس أسقفاً للفيوم والجيزة . 

+ وقد اشتهر بالسخاء فى العطاء » وعمل المعجزات » كما امتاز بقراءة الكتاب 
المقدس باستمرار والتعليم الدائم وإنكار الذات والزهد والصراحة والشهادة للحق . 

+ وقد تنيّح يوم ٠١‏ يونية سنة ١4154‏ وشيّعه إلى قبره - بدير العزب بالفيوم - أكثر 
من عشرة آلاف من المسلمين والمسيحيين : وظهرّت منه معجزات كثيرة بعد نياحته 
(وحتى الآن) بركة صلواته تكون معنا ٠‏ آمين!") . 


+ + ب 
)١(‏ السنكسار القبطى (” بؤونة) . 
)١(‏ السنكسار القبطى (؟ بؤونة). 

كنا 
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معفم 


اليوم الرابع من شهر بؤونة | 


: شهادة القديس شنوسى (سينيسيوس)‎ )١( 
كان من بلدة ' بلكيم ' » وكان يرعى غنم أبيه فى صباه » فكان يوزع خبره على‎ + 
كما ان زوق‎ ٠ الأعاة ممه :ويقع :ظول للتيارضدضًا + وواللةاة لا يمان يذلك‎ 
المرضى والمحبوسين !! ا‎ 

+ وقد ظهر له ملاك الرب - ذات ليلة - وطلب منه أن يذهسب للوالى ويعترف 
بالمسيح أمامه . فلما استيقظ من نومه » أخبر أمه فلم تقبل » فهرب إلى إمرأة قديسة » 
تدعى ' مريم ' كانت ضيف الغرباء وتصنع خيرات كثيرة . 

+ فذهب إليها » واتفقا معآ على الاعتراف سوياً بالمسيح ٠‏ أمام الوالى . 

+ فمضيا حيث وجدا الوالى فى مركب راسية على شاطئ النيل بمصر ء واعترفا 
كلاهما بالمسيح أمامه . فقام بتعذيبهما » ولكن القديسة مريم نالت إكليلها » شفاعتها 
تكون معنا » أمين . 

+ أما القديس شينوسى (وداذة5326) فقد سنده الرب فى عذابه من أجله » ثم أرسله إلى 
والى إنصنا » فعذبه هو الآخر بكثرة !! ظ 

+ ومن بين تلك العذابات تقب كعب رجليه » وسحبه منهما » فى وسط المدينة » ولكنه 
لم ينله شئ من الأذى » بمعونة الله . ش 

+ فأحضر له الوالى ساحرا من أخميم » واستخدم معه سحره الشيطانى » شم أعطاه 
كأساً مملوءة بالمنم ليشربه » فرشم القديس الكأس بعلامة الصليب وشربه فلم يضّره !! 
+ فأمر الوالى بقطع رأسيهما بالسيف ء ونالا معآ إكليل الشهادة. بركة شفاعتهما تكون 
معنا » أمين . 

: )م1890-١.-0(‎ 48١/ نياحة البابا يوؤانس (5) البطريرك الإسكندرى‎ )١( 

+ وكان رجلا فاضلاً » وقد ترهب بدير شهران (بالمعصرة شمال حلوان) . 


ننضن 
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+ وفى أيامه اشتد الاضطهاد للأقباط ٠‏ وأُلزِمُوا بلبس العمائم الزرقاء ؛ وأغلقت كنائس 
ة جداً . ثم وصل ملك أسبانيا للتوسط للأقباط. فتم فتح كنيسة العذراء بحارة زويلة 


للصلاة بها . 

+ وكان فى أيامه القديس برسوم العريان ء وتنبّح وصلى عليه البايا (عام ©٠17١م)‏ . 

+ وكان آخر بابا يسكن بمصر القديمة (أبى سيفين) حيث نقل كرسيه إلى كنيسة 

العنراء بحارة زويلة عام 10 م » وحيث حدثت زلزلة ضخمة » شسملت سوريا 

ومصر » وأتلفت مبان كثيرة . 

+ ولما تنيّح تم دفنه بدير شهران » بركة صلواته تكون معنا » أمين 
جام 


0 


: نياحة القديس يعقوب المشرقى المُعترف‎ ٠ 

+ كان راهباً فى أديرة المشرق (سوريا) فى أيام الإمبراطور البيزنطى يوبيانوس » 
ولما تم قتله تولى بعده أخوه 'فالنز ' الأريوسى . فسمح للأزيوسيين الهراطقة بفقتح 
كنائسهم » وإغلاق الكنائس الأرثوذكسية » إلى أن يقبلوا فكرهم الهرطوقى المنحرف . 
+ فحزن القديس ومضى إلى القسطنطينية والتقى بالإمبراطور الشرير فالنز وهو 
ذاهب للحرب ٠‏ وطلب منه أن يفتح كنائس المؤمنين (الأرثوذكسية) لينصره الرب فى 
الحرب » وأن لم يفعل فسوف ينهزم » ويموت محترقاً . 

+ فازداد غضباً من القديس وأمر باعتقاله لحين عودته من الحرب : فقال له القديس: 
' إن عدت سالماً » فلا يكون الرب قد تكلم على فمى ' 

+ وفعلا انهزم وتم حرقه » وتمت نبوة القديس ‏ فأخرجوه من الحبس بإكرام » وآمن 


. السنكسار القبطى (0 بؤونة)‎ )١( 
لكل‎ 
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كثيرون من الأريوسيين بصحة الأرثؤذكسية » واعترفوا بأن ابن الله المسيح (الكلمة) 
+ وظل القديس يجاهد » حتى تنيّح بسلام » بركة صلواته تكون معنا ١‏ آمين . 


حم د نان 


شهادة القديس تادرس الراهب : 
+ ولد بالإسكندرية » وتزهب بدير قريب منها » ونما فى النعمة . 
+ وأرسل الإمبراطور قسطنطينوس: (الأريوسى) جورج:-الأريوسى ليكون بطريركاً 
بعد نفى البابا القديس أثناسيوس الرسولى . وجرت صراعات بين الجنود وبين الشعب 
الأرتونكسى » مات فيها كثيرون » فى عهد هذا البطريرك الدخيل . 
"ونا هم رك سين دوين وجلال :اا انون ومع لني ناريطل تف 
يديه ورجليه وأن تجزه الخيل فى الإسكندرية » حتى تقطغت أعضاؤه . 

+ وقد نال ثلاثة أكاليل (عن زد اقيم سجر روي لود برع لاعت 
تكون معنا » آمين . 


: شهادة الجندى أبسخيرون القلينى ورفاقه‎ ٠ 

+ كان من مدينة قلين (بكفر الديخ حايا) ٠‏ وكان جلنياًبقوات لبان رك عيدب 

(حاكم الصعيد) القاسى القلب . 

+ فلما صدرت أوامر دقلديانوس الكافر بالعبادة الوثنية» وقف القديس إيسخيرون وبين 

للناس ضلال دقلديانوس ولعن أوثانه» فتم حبسه فى قصر الوالىء ثم قادوه إليه فى أسيوط. 
فوم 
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+ وقد آمن معه خمسة من زملائه الجنود (وهم ألفيوس ٠‏ وأرمانيوس ٠‏ وأركياس ء 
وبطرس ٠.‏ وقيرّايون) واتفقوا على الاعتراف بالمسيح وسفك دمهم على اسمه . 

+ فلما اعترفوا بالإيمان قام أريانوس بتعذيبهم » فبعضهم تم صلبه » والآخرون قطعوا 
رؤوسهم » ونالوا بذلك أكاليلهم . شفاعتهم تكون معنا ٠‏ آمين . 

+ أما القديس إيسخيرونفقد ضربوه بشدة ء ثم سلخوا جلده من رأسه حتى رقبته . شم 
ربطوه فى ذيل الخيل » وجوه فى المدينة كلها » وصبوا فسى قمه رصاصآا » 
وعصروه بالهنبازين ء ثم ألقوه فى نار مستوقد حمّام عام . وفى كل هذه التجارب 
الصعبة كان ملاك الرب يسنده ويشفيه ٠‏ 

+ ولما احتار فيه الوالى استدعى ساحراً يُدعى " ألكسندروس ' » فأعد سما للقديس ء 
وقال :" يا رئيس الشياطين أعمل فى هذا المسيحى ' » فلم يُصبه أى ضرر !! . 

+ فقال له القديس : " إن الشيطان الذي استعنتَ به » هو يُعذبّك » بقوة سيدى يسوع 
المسيح " . فاعتراه الروح النجس . وبدأ يخبطه فى الأرض ٠‏ إلى أن اعترف بالمسيح 
ربا وإلها . فقطع أريانوس رأسه » ونال إكليله . 

+ ثم قام الوالى بتعذيب القديس إيسخيرون جولة أخرى ء ولكنه كان شاكراً الله الذى 
يدّعاه » حتى نال إكليله بقطع رأسه ٠‏ بركة شفاعته تكون معنا » آمين . 


. تذكار بناء كنيسة السيدة العذراء المعروفة بالمّحمة (بمسطرد) : 
+ وقد تم إنشاء هذه الكنيسة (45١١م)‏ عند البئر الباقية للآن » حيث نبع الماء منها 
عندما زارت العائلة المقدسة هذه المنطقة » وهى فى طريق العودة من دير المحرق 
إلى مصر القديمة والمطرية ومنها إلى مسطرد . 
لذن 
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+ وفى هذا اليوم يقام احتفلل سنوى هناك ٠‏ وكانت تحدث به معجزات كثيرة » ببيركة 
وشفاعة أم النور . ويشرب الزوار من مائها بركة للنفس ولشفاء الجسد » شفاعة 
البتول تكون معنا » آمين . 


ٍ : نياحة صموئيل النبى‎ )١( 
كان من سبط لاوى » وكانت أمه ' حنة "' عاقرا » وبمداومتها الصلاة بإيمسان‎ + 
. ولجاجة استجاب لها الرب ورزقها بابنها ' صموئيل " .عام 7770 لخلق العالم‎ 
ٍ . (حسب التقويم اليهودى)‎ 

+ فقدمته لعالى الكاهن حسب نذرها » حيث تتلمذ على يديه . ثم اختاره الله نبياً ».قم 
أمره بمسح شاول ملكاً لبنى إسرائيل . ولما فسد أمرّه بمسح داود بسن يسسى مكانه 
(راجع سفر صموئيل الأول) . 

+ وقد خدم الرب والشعب عشرين سنة »ء وقد تنيّح قبل ميلاد السيد المسيح بألف 
خمسة وكلاثين سدة ».بوكة صلوافه تكون معنا » آمين:: 


(1) شهادة القديس لوكيليانوس وأربعة آخرين : 
+ كان كاهناً للأوثان فى عهد الإمبراطور أورليانوس قيصر ء ولما رأى ما يقاسيه 
الشهداء من عذابات وحريق ولا تمسهم النار » تأكد أن الأصنام التى هو كاهن لها لا 
تقدر أن تفعل هكذا » بالإضافة إلى أنه لو تم إلقاتها فى النيران فسوف تحترق . 
+ فآمن أنه لابد أن الله الذى يساعد هؤلاء الشهداء هو إله حقيقى . 
+ فأعلن إيمانه قدام الإمبراطور : فبكته على ترك عبادة الأوثان . ثم وعده بأمور 
كثيرة » فلم يسمع له . 


مذارا 
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+ فعذبه بكسر فكه بالحجارة » وضربه بشدة: ثم علقه منكساء ثم حبسه. ثم استحضره 
ومعه أربعة من المسيحيين الذين كانوا معتقلين معه» وهددهم فلم يسمعوا له. 

+ فألقاهم فى أتون النار : فأرسل الله مطراً غزيراً وأطفأ النيران وحفظهم بسلام . 

+ ثم أمر بتعليق القديس على صليب ٠‏ بزعم أنه يعبد المصلوب. فتم تسميرته بمسامير 
على خشبة » إلى 1 إكليله » بينما قظع الإمبراطور رؤوس المؤمنين الأربعة ء 
بركة.شفاعتهم تكون معنا » أمين . ش 

(”) تذكار نقل أعضاء الشهيد مرقوريوس إلى مصر : 

+ سبق ذكر سيرة استشهاد القديس مرقوريوس (أبى سيفين) فى يوم 55 هاتور 
(ونرجو الرجوع إليها) . 

+ وفى عهد البابا يؤانس/ 44(17) تم نقل أعضائه المباركة إلى كنيسته بمصر 
القديمة (عام5 575-1١58‏ ١م)‏ 0 » آمين . 


3ه اتير فق 


اليوم العاشر م من ن شهر بؤونة . 0 


٠ ْ : شهادة القديسة دابامون‎ )١( 
رشح الشعب إنساناً يُدعىبرشنوفة (برصنوفيوس) للأسقفية » فهرب فسر | إلى‎ + 
. طحامون » حيث استضافه أخان هما : بصطامون وأودامون‎ 
50 ل‎ 
." والجهاد معد والأكاليل جاهزة ؟! قم وأذهب للوالى واعترف بالمسيح لتأخذ الإكليل‎ 
وأتوا إلى الوالى ؛‎ ٠ فقص الزؤيا على صديقيه. فاتفق الثلاثة على الاستشهاد‎ + 
. فعذبهم وألقاهم فى السجن . ثم سافر وأخذهم معه من بلدة بتشليل إلى سنهور‎ 
وهناك عرض عليهم التبخير للأوثان فرفضوا بشدة . فعذبهم وكان ملاك الرب‎ + 
يقوتهم على احتمال الآلام . ثم أخذهم معه إلى صا (صالحجر غربية) . ش‎ 

و 
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+ وفى هذه البلدة أبلغ كهنة الأصنام الوالى بأن القديسة " دابامون ' تلعن الآلهة 
(الأوثان) وكانت إمرأة صالحة » وكانت مداومة على الصلاة » وكانت لها إينة تَُسمّى 
" يونا " » وكانتا تعملان بالنسيج وتتصدقان بما يفضل عنهما . 

+ قلما عرف الوالى بذلك بعث سيافاً يُدعى ' أولوجى ' ليقتل دابامون » ولكنه تأثر 
بوداعتها وشكلها الملائكى » وحثته النعمة على ألا يقتلهما » بل أخذها إلى حيث كان 
يوجد الوالى فى زيارته للبلدة » وهناك إلتقت بالقديس برش نوفة وصديقيه فسلمت 
عليهم. 

ا ل ا الو 
أيام أخرى » وكان الرب يسندها . ثم أمر الوالى بحبسها . 

+ ثم عرض عليها ترك الإيمان فرفضت ٠‏ فأمر بقطع رأسها » فقتم إخراجها إلى 
خارج المدينة - والنساء من حولها باكيات - أما هى فقد سارت وهى فرحة بالإكليل . 
وضربت رأسها بالسيف » شفاعتها تكون معنا ٠‏ آمين . 

+ وظل القديسون الثلاثة فى الحبس إلى أن نال كل واحد منهم إكليله فى وقت تال . 
فقد استشهد القديس برشنوفة فى يوم 19 أبيب.. وبصط امون وأودامون فى ١"‏ 
أمشيرء بركة شفاعة الجميع تكون معنا » آمين . 

: )م"١‎ *( تذكار قرار إغلاق هياكل الأوثان وفتح الكنائس رسمياً‎ )١( 
صدرت أوامر الإمبراطور قسطنطين بغلق جميع البرابى (معابد الأوثان) فى الدولة‎ + 
الرومانية » ووصل الأمر إلى الإسكندرية فى هذا اليوم . ففرح المؤمنون وشاركتهم‎ 
. الملائكة فرحة انتصار الإيمان على عبادة الشيطان‎ 
وحم د اً لله‎ )١5 وكان ذلك فى عهد البابا الإسكندرى الكسندروس الأول (البطريرك‎ + 
. الذى كلل صبر القديسين بهذا الانتصار العظيم‎ 
: )م1718-1١5175(‎ ٠١*/ البطريرك الإسكندرى‎ )١6( نياحة البابا يؤانس‎ )*( 
. *كان من بلدة طوخ النصارى (بالمنوفية) وقد رباه والداه تربية روحية‎ 

لمك 
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+ وقد نما فى النعمة . وترّهب بدير القديس أنطونيوس ٠‏ وَرُمِيمَ قسا به . 

+ وقد اختير فى القرعة الهيكلية للكرسى المرقسى » فاهتم بتجديد الكنائس والأماكقن 
المقدمنة بالكنئن" » وحدذ وَعمر ذير الأتبايولا «:وكان كريا مذةاماقة سنة: وزهم له 
قسوساً وشمامسة ورهباناً )١7١(‏ . 

+ وقد زار كل بلاد مصر والأرض المقدسة » وكانت كل الطوائف تتبارك منه » لأنه 
كان متواضعا ورحوما » ومُحبا للخير. 

+ ثم تنيّح بشيخوخة صالحة » وتم دفنه بمقبرة البطاركة بكنيسة أبى سيفين بمصر 
القديمة » بركة صلواته تكون معنا » آمين!" . 

(4) نياحة البابا ديمتريوس الثانى البطريرك الإسكندرى/١١١‏ (855/١-1810١م)‏ : 
+ ولد بقرية بمركز ملوى بالمنيا » وترهب بدير القديس مقاريوس بوادى النطرون . 
+ ولما اتصف به من فضائل تمت رسامته بطريركا على الكرسى المرقسى . 

+ وقد أكمل بناء الكنيسة المرقسية الكبرى بالأزبكية (الدار البطريركية السابقة) وعدة 
مبان بها . واهتم بوقف دير أبى مقار بأتريس (بالجيزة) . 

+ وفى عام ١815‏ حضر الاحتفال بفتح قناة السويس للملاحة العالمية . وقابل 
السلطان العثمانى عبد العزيز » ومثرً من إجابته عليه » فوافق على إعطائه كثيرا مسن 
الأراضى الزراعية » وقفاً للمدارسء ولمساعدة الفقراء الأقباط . 

+ وقد طاف كنائس الوجه القبلى فى باخرة نيلية حكومية » وسعى إلى رد الضالين » 
وتثبيت المؤمنين » فى الإيمان السليم . 

+ ثم تنيّح بسلام » بركة صلواته تكون معنا » آمين . 


)١( .‏ السنكسار القبطى ٠١(‏ بؤونة) . 
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اليوم الحادى عشر من شهر بؤونة / 


| : شهادة القديس أقلاديوس‎ )١( 
كان ابن عم القديس يسطس بن الملك نوماريوس (السابق لدقلديانوس)!') وكان أبوه‎ + 
بطليموس أخو الملك . وقد امتاز القديس أقلاديوس بجمال الصورة وشجاعته فسى‎ 
حتى نال محبة أهل إنطاكية » فرسموا له صورة وعلقوها على باب المدينة.‎ ٠ الحرب‎ 
كما كان عالما بكتب الكنيسة . وقد سمع به ملك رومية فأراد أن يراه فاستقبله مسسع‎ + 
. قواده وأهل رومية » ثم مضى القديس لمحاربة الأرمن » وأنتصر عليهم‎ 
ولما عاد القديس. أقلاديوس (دداذ01210) إلى إنطاكية وجد دقلديانوس قد كفر»ء‎ + 
فتعاهد مع صديقه القديس بقطر بن رومانوس (وزير دقلديانوس) أن يسفكا دمهما على‎ 
. اسم المسيح‎ 
فظهر لهما الشيطان فى شبه رجل شيخ وقال لهما : " يا ولدنى » أنتما فى سن‎ + 
الشباب ومن أولاد أكابر » وأخاف عليكما من (بطش) هذا الملك الكافر » لأنه جبار‎ 
وقاسى » فإن قال لكما : اسجدا للآلهة (الأوثان) فوافقاه » وأما فى منزليكما فاعبدا‎ 
.!! " المسيح فى الخفاء‎ 
فأرشدهما الروح القدس أنه إيليس المخادع » فقالا له : " يا مملوء من كل شر » ويا‎ + 
فإنك لم تزل تقاوم طريق الرب ' . فحنق عليهما وتبدل إلى‎ ٠ ابتعد عنا‎ ٠ أبو الكذب‎ 
. شكل عبد أسود . وهددهما بالذهاب للملك والإيقاع بهما لديه‎ 
فأرسل دقلديانوس فى طلب القديس أقلاديوس (> مجدى) وطلب منه أن يعبد‎ + 
الأوثان وأن يُعيّنَ مكان أبيه » فوبخه القديس على عبادة الأوثان بشجاعة » فلم يجسر‎ 
. أن يفعل له شيئا فى إنطاكية‎ 


. أمشير‎ ٠ راجع سيرته يوم‎ )١( 
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+ فنصحه رومانوس بأن يرسله إلى مصر ليُعُذبٌ هناك» لأنه غير مطيع مثل إينه 
(القديس) بقطر ء فوافقه على رأيه . 

+ وكتب إلى والى إنصنا ( > أريانوس) بأن يلاطفه ٠‏ فإن لم يسجد للأوثان يقطع 
رأسه . فلما جاء إليه قبل يده وقال له " يا سيدى أقلاديوس لا تفعل هذا (رفض 
السجود للأوثان) وتخالف الملك " . 

+ فقال له القديس : " لم أرسل إليك لتؤثر علقَ بكلامك (المعسول) بل لننجز أمر 
الملك . فلما احتد أريانوس خلال النقاش ٠»‏ أخذ حربة وطعنه بها » فأسلم روحه » ونال 
+ فجاء المؤمنون وكفنوه ودفنوه مع صديقه الشهيد بقطر بن رومانوس . 

+ ولما انقضى الاضطهاد أتت أم القديس بقطر إلى مصر ء ونقلتهما إلى إنطاكية » 
بركة شفاعتهما تكون معنا ٠‏ آمين . 

(؟) تذكار تكريس هيكل ‏ 46 ل-هيدأ بكنيسة المخلص بالإسكندرية : 

+ تم بناء هيكل خاص باسم الشهداء )55١‏ الذين استشهدوا ببريسة شيهيت بيد 
البربر ودّعَى الهيكل المُقَآم فى كنيسة " السوتير " +5016 (التُخليص) بالإسكندرية 
بإسمهم » شفاعتهم تكون معنا » أمين . 


(1) تياحة قبل يمنفس البطريرك الإستتفرى السادس ( ١:‏ -159م): 

+ كان قد عمدُه القديس مارمرقس الرسول مع والديه . وكان مؤمناً فاضلا . 

ا ل ل 
بهم على الإيمان المسيحى . 

انا جلئن على لوطي قر ف - بعد البابا بريموس - رعى شعبه أعظم رعاية: 

تددح تهكوز سلا » شفاعته تكون معنا ء آمين . 


١ 
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(') تذكار رئيس الملائكة الجليل ميخائيل : 
١‏ نعل فى القرماين والعطى له راقو الى رن لون نزت - خليفة 
موسى النبى - وساعده فى حروبه ٠‏ بركة شفاعته تكون معنا » أمين . 
(*) نياحة القديسة أوفيمية : 
+ كانت متزوجة لرجل يحب عمل الخير » وخاصة فى الأعياد القبطية الدورية 
. الشهرية ء ولما اقتربت ساعة نياحته أوصى زوجته باستمرار عمل الخير وتقديم 
الننور فى أعياد العذراء والملاك ميخائيل . 
+ وأطاعت الزوجة الوفية الوصية » وصارت تصنع الخير فى الأعياد المذكورة. 
+ فجاءها إبليس - فى شكل راهبة - ونصحها بأن تتزوج » ولا تضيّع مالها فتحتاج » 
وأن زوجها صار فى الملكوت ولم يعد فى حاجة إلى فعل الخير . 
+ فقالت أوفيمية بحكمة : ' إننى قررت مع نفسى ألا ألتصق برجل آخر ء وإذا كان 
اليمام والحمام لا يعرف ذكراً آخر ٠‏ فكيف لا يكون الإنسان الذى خلقه الله على 
صورته ومثاله هكذا ؟! ' . 
+ فلما لم تطع عدو الخير تبدل شكله » وهددها بأن يأتيها بشكل آخر . 
+ وفى يوم ١7‏ بؤونة اهتمت بتقديم النذر لكنيسة الملاك كعادتها » فظهر لها إيليس 
- فى شكل ملاك - وزعم أنه الملاك ميخائيل ٠‏ وأن الله قد أرسله إليها اقنترك هذه 
الصدقات وتتزوج برجل مؤمن . 
+ كما ذكر إيليس لها بأن المرأة بلا رجل كالسفينة بلا قائد . كما حاول إقناعها بأن 
الآباء إيراهيم وإسحق ويعقوب وداود وغيرهم قد تزوجوا وأرضنوا الله . 
+ فأجابته : " إن كنت أنت ملاك الله » فأين هى علامة الصليب الذى معك ؟! ونلك 
لأن جندى الملك لا يخرج إلى مكان إلا وعلامة الملك عليه ' 
+ فغيْرُ عدو الخير شكله وبدأ يخنقها » فتشفعت بالملاك ميخائيل » فجاء على الفور 
وقبض على الشيطان : وبدأ يعاقبه » فقال له : ' إن الله قد أمهلنا إلى نهاية الدهر ' 
فأطلقه خازيا . 
+ ثم أعلن رئيس الملئكة ميخائيل اقديسة أوفيمي بأنها تقل سريعا من هذا العام . 
وأَغّْد لها الفردوس. وأعطاها السلام» وصعد عنها للسماء . 

1. 
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+ وبعد أن وفرّت احتياجات عيد الملاك » سلمت للأس قف والكهنة كل أموالها 
ليوزعونها على المساكين بجعا ررسي الرو وم رب 0 
صلاتها تكون معنا » آمين . 

+ وأما اختيار هذا اليوم تذكاراً لعيد الملاك الجليل " ميخائيل " ؛» فهو أنه كسان 

بالإسكندرية هيكلاً عظيماً » شيدته الملكة كليوباترا ووضعت فيه تمثالاً من النحاس 
يبع رجل” 
+ وكان يُقَآم عيده يوم ١7‏ بؤونة » وتقتّم له نبائح كشيرة من السكان الوثنيين 
بالإسكندرية » وظل هذا الاحتفال قائماً أكثر من "٠١‏ سنة ء إلى عهد البابا 
ألكسندروس (78-577) فى أيام الإمبراطور البار قسطنطين الكبير » حيث وعظ 
الناس بضرورة تحويل هذا المعبد إلى كنيسة باسم الملاك ميخائيل» وتحطيم هذا الصنم 
الذى هو عبادة للشيطان . 

+ وتمت الكنيسة التى صارت على اسم رئيس الملائكة ميخائيل » وطلب البابا من 
الشعب المسيحى أن يذبحوا الذبائح (النذور) ويوزعونها على الفقراء » حتى يكسبوا 
شفاعة رئيس الملائكة ميخائيل . 

+ وكانت هذه الكنيسة قد عرفت أيضاً باسم " القيسارية " » وكانت موجودة إلى الغزو 
ا ا ا كن - إلى 
الآن - فى هذا الموعد » شفاعته تكون معنا © آميك(1) 


)١(‏ ينقل نيافة الأنبا ديوسقورس - أسقف المنوفية الراحل - عن المؤرخ القبطى يعقوب روفيلة 
(تاريخ الأمة القبطية) أن هذا العيد أيضاً قد أخذ عن قدماء المصريين » النين كانوا يعتقدون أن 
زيادة ماء (فيضان) النيل تبتدئ فى الليلة الثانية عشرة من شهر بؤونة » ولا تزال تسمى : 0 
نزول النقطة ' » ويزعمون أنها تشير إلى ' دمعة إيزيس ' (إلهة الخصب والنماء عند المصرييمن 
القدماء) وهى الدمعة التى أراقتها حزنا على زوجها ' أوزوريس ' (إله الخير) الذى قتله ' تيفون " 
(إله الشر) » كما تقول تلك الأسطورة !! وأنه قد تم استبدال هذا العيد الفرعونى القديم بعيد لرئيس 
الملائكة ميخائيل » لتغيير فكر المسيحيين المصريين إلى هدف روحى سليم » بدلا من هذه العادة 
الوثنية القديمة . 
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: )4١15-7484( : نياحة القديس يوحنا أسقف أورشليم‎ )١١( 
ترهب بدير القديس إيلاريون الكبير بالقدسء مع القديس إبيفانيوس (أسقف قبرص‎ + 
المتنيّح سنة 7٠4م) » وبدأ خدمته زاهدا » ثم خدعه عدو الخير بمحبة المال‎ 
والمقتنيات » فجمع مالاً كثيراً » وأوانى فضية لمائدته » كما قصر فى العطاء للفقراء!!‎ 
أرسل واقترض تلك الأوانى » لعمل حفل‎ ٠ ولما علم القديس إبيفانيوس بما حدث‎ + 
لكبار رجال قبرص . ثم باعها وتصدق بثمنها . وكرر القديس يوحنا طلبها منه » حتى‎ 
أنه أمسكه من ردائه - فى كنيسة القيامة - فطلب القديس إييفانيوس من الرب يسسوع‎ 
أن يعطيه درساً » ففقد بصره . فبكى وتضراع إليه » فطلب القديس من الرب » فأبراً‎ 
. له عيناً واحدة !! » لكى تكون درساً عملياً له‎ 
فعاد للسخاء فى العطاء للفقراء » وزهد فى كل‎ ٠ ثم وعظه وذكره بسيرته الأولى‎ + 
. حتى أنه عند نياحته لم يجدوا معه درهماً واحدآ‎ » : 2 
. وأعطاه الله موهبة شفاء المرضى » صلاته تكون معنا » آمين‎ + 

(١7)تذكار‏ الملاك الجليل جبرائيل (اء2:3©) : 
+ هو أحد رؤساء الملائكة الأربعة المنيرين (ميخائيل ٠‏ غبريال ٠»‏ رافائيل » سوريال). 
+ وقد بشرّ دانيال النبى برجوع بنى إسرائيل من السبى البابلى ٠‏ وخلاصهم من 
الشيطان » وإعادة بناء هيكل أورشليم . كما بشرّه بموعد ميلاد السيد المسيح وقتله 
وخراب الهيكل وأورشليم » وعن مجئ المسيح الكذاب (اكتعطءناهة) . 
+ وهو الذى بشثّر أم النور بالخبل المقدس ء بعد 5 أشهر من بشارة زكريا الكاهن 
بميلاد يوحنا المعمدان (لوقا )١‏ . 
+ ولهذا رتبت الكنيسة أن يُعيّد له » وطلباً لشفاعته عنا ء آمين . 
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اليوم الرابع عشر من شهر بؤونة 


: شهادة القديسين أباكير ويوحنا وبطليموس وفيليا‎ )١( 
. كان القديس ' أباكير ' من دمنهور » وكان له أخ يُسمى ' فيليا " (محبة)!"‎ + 
وكان أباكير غنياً جداً (فى المال وفى النعمة) فاتفق مع إثنين من الكهنة » اسم‎ + 
أحدهما ' يوحنا " » والآخر " بطليموس ' (ومنقتةءاه:86) » أن ينالوا معاً أكاليل‎ 
. الشهادة على اسم المسيح‎ 
فذهبوا إلى بلدة " قرطسا " (بالبحيرة) واعترفوا أمام ولي يدان قفن سي‎ + 
السام < فل تسرب مدوز الم طرينهم في قار ملبقطلة ليع مالك الرن نيا‎ 

+ فأمر الوالى بربطهم فى ذيول الخيل ٠‏ وقامت بجرّهم من قرطسا إلى دمنهور . ولم 
ينالهم أذى بمعونة الله ل ل ل 
شفاعتهم تكون معنا » آمين . 

ل ل لي " أباكير " » وبفوا 
عليه كنيسة فخمة » أما الشهداء الثلاثة الآخرون » فقد كفنهم أهل دمنهور » ووضعوهم 
)١(‏ نياحة البابا يؤانس )١5(‏ البطريرك الإسكندرى ١١/‏ (9178١-1545١م)‏ : 
+ ولد بدير تاسا (مركز البدارى بأسيوط) من والدين تقيين » فنشأ على حياة القداسة » 
وأحب منذ صغره قراءة سير القديسين » فاشتاقت نفسبه للأقتداء بهم . 

+ فترهب بدير البراموسء ثم رسيم قساً فقمصاً. وصار رئيساً للدير » ثم صار مطراناً 
للبحيرة والمنوفية ووكيلاً للبطريركية بالإسكندرية » فأنشأ بها مدرسة للرهبان » 
وأرسل منها بعثات لليونان . 


)١(‏ وفى السنكسار القبطى ١4(‏ بؤونة) اسمه ' فيلبس ' ٠‏ علماً بأن القديسين " أباكير ويوحنا ' ليسا 
هما الشهيدان ' أباكير ويوحنا" » اللذان استشهدا فى العراق (راجع سيرتهما » يوم أمشير) . 
66 


5.0010 الا35ع10-1أم 600 


+ وقد شيد عدة عمارات ليزيد دخل الكنيسة » ونهض بالمدارس المرقسية » واختير 
عضوا بمجلس شورى القوانين ولجنة وضع الدستور وغيرها . 

+ وبعد رسامته بطريركا أنشأ مدرسة لاهوتية للرهبان بحلوان ورسم مطراناً قبطياً . 
وأربعة من الأثيوبيين لإثيوبيا » التى زارها لمدة ١7‏ يوماً . 

+ وبعد جهاد فى السهر على الكنيسة وتشجيع الأعمال الخيرية والعملية » رحل إلى 


السماء بسلام؛ صلاته تكون معنا » آمين 
+ الي 


: تذكار تكريس كنيسة مارمينا العجايبى بمريوط‎ )١( 

+ بعد استشهاد القديس ظل جسده مخفياً إلى أن أراد الرب إظهاره فى حينه . 

+ فقد كان راعى غنم يرعى بقرب كرم كان القديس مدفوناً فيه » فرأى خروفاً أجرب 
تمراغ فى برّكة ماء » وفى التراب» فبرئ فى الحال . 

+ وكان الناس يأخذون من تراب هذا المكان ويخلطونه بالماء ويدهنون به أجبسادهم 
فيبرأون من دائهم. وشاع هذا الأمر حتى سمع به إمبراطور القسطنطينية - فأرسل 
أبنته المريضة بالجذام .واستخدمت نفس الطريقة ونامت ليلتها. 

+ فجاءها القديس مارمينا - فى الحلم - وأعلمها بوجود جسده هناك: كما تم شفاؤها 
من مرضها . ولما تم الحفر عُثر على الجسد المقدس للشهيد » فبنى أبوها كنيسة 
باسمه هناك . وتم تكريسها فى هذا اليوم . 

+ وفى أيام الإمبراطورين أركاديوس وأنوريوس ( أوائل القرن 5) تم بناء مدينة 
كاملة سُّميت " مريوط ". وكانت تحدث معجزات كثيرة جدا هناك » إلى أن تخربت فى 
العصر العربى؛ وأعيد تعمير دير المنطقة فى عهد قداسة الباب! كيرلس السادس» 
شفاعتهما تكون معنا » آمين("). 


(') تراجع سيرة واستشهاد القديس مارمينا العجايبى» يوم ١١‏ هاتور . 
لاه 
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() تذكار نقل رفات القديس مارمرقس الرسول من إيطاليا إلى مصر : 

+ سبق أن تم نقل جسد القديس مرقس الرسول من الإسكندرية سراً » إلى كنيسة فسى 
مدينة البندقية بإيطاليا (#هنمء7؟) ماعدا رأس القديس التى ظلت بالإسكندرية إلى الآن » 
وظل هناك ١١‏ قرناً كاملاً . 

+ وفى يوم 74 يونية سنة 974١م‏ » فى السنة العاشرة من حبرية قداسة البابا الراحل 
كيرلس السادس (البابا/7١١)‏ تسلم وفد مصرى من مطارنة وأساقفة وكهنة وأراخنسة 
رفات كاروز الديار المصرية والوثائق الدالة عليه » وتم إعداد مزار خاص له أسفل 
الكاتدرائية المرقسية الجديد بدير الأنبا رويس بالعباسية بالقاهرة » شفاعته تكون معنا . 


آمين(). 


+ ذهب القديس بفنوتيوس إلى البرية الداخلية » ورأى جماعة من السواح وكتب 
سيرهمء ومنهم القديس 'أبا نفر" » حيث وجده عرياناً » ولكنه كان مستتراً بشعر رأسه 
ولحيته . 

+ فلما رآه القديس ظنه روحاً . فشجعه القديس أبا نفر ( - سعيد) وصلى الصلاة 
الربانية ثم خاطبه باسمه وقال :' مرحباً بك يابفنوتيوس " » فلما دعاه باسمه هدأ 
روعه. ثم جلسا يتحدثان بعظائم الله . 

+ وقد شرح له القديس أيا نوفر أنه سمع من رهبان ديره عظمة الحياة فى الخلوة مع 
الله . فقام ليلا وأخذ القليل من الخبز » وصلى إلى الرب يسوع ليهديه إلى مكان يقيم 
فيه. فوجد قديساً علمّه طرق السياحة الروحية فى البرية . 


)١(‏ السنكسار القبطى الحالى (يوم ١5‏ بؤونة) 
بم١.:‏ 
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+ ثم جاء إلى مكان اللقاءء الذى وجد فيه عين ماء ونخلة» كان يأكل ثمرها وظل هكذا 
٠٠‏ سنةء لم يشاهد فيها أى إنسان سواه !! . 

+ وبينما كان يتحدثان جاء ملاك الرب» وأعلم القديس بساعة نياحته؛ ثم ناولهما من 
السر الأقدس !! . 

+ ثم سجد أبا نوفر أمام الرب وودع القديس بفنوتيوس وأسلم روحه: فقام القديس 
بتكفينه فى ردائه» ودفنه فى موضعه. ثم سقطت النخلة وجفت عين الماء» لأن القدييس 
بفنوتيوس كان يريد البقاء فى هذا الموضع » ولكن كان ذلك بتدبير الله » لكقى يعود 
إلى ديره وينشر سير السواح الذين إلتقى بهم » بركة صلواتهم تكون معنا » أمين . 


: نياحة القديس لاتصون البهنساوى‎ ٠ 

' من أراد أن يُخلص نفسه يُهلكها (يُتعبهًا بالجهاد الروحى) ومن يُهلك نفسه (فى النسك 
والزاهد الشديد) يجدها ء لأنه ماذا يذ ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه ؟! أو 
ماذا يُعطى الإنسان فداء عن نفسه ؟ "' (لوهة : 5-1 3). 
+ فالتهب قلبه بحب التكريس والجهاد الروحى . فمضى إلى برية شيهيت » وأجهد 
نفسه بصلوات وأصوام كثيرة . فأمره ملاك الرب أن يمضى إلى القديس إيسيذورس 
أيلبسه إسكيم الرهبنة . وبعد امتحان له دام 4٠‏ يوماً » ألبسه له . ثم انفرد فى البرية . 
+ وهناك حضر له القديس 'بلامون" يطلب مشورته فى حروب الشياطين» مرجع 
إلى مكانه . 

ا ل لل ا ا اللا 
صلواته تكون معناء آمين . 
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اليوم م الثامن عشر من شهر هد يؤدقة " 0 !ْ 


:)6.66- 014 ( "6 / ياحة البيا داميقوس البطريرك الإسكندرى‎ ٠. 

+ وقد تزآهب فى سن صغيرة وزاد فى نسكه » ثم رسم شماساً بدير القديس يوحنا 
القصير » ثم تعّبد فى دير باترون (- الآباء) غربّى الإسكندرية . 
+ ثم اختاره البابا بطرس (الرابع) ليكون كاتبه ( سكرتيره) ومستشاره ٠‏ فسلك 
بالحكمة والنعمة حتى أحبّه الكل » فاختاروه للكرسى المرقسى بعده . 
+ وقد تعرّض لبدعة رهبان من أتباع ميليتيوس الأسيوطى » الذنين كانوا يشربون 
الخمر ليلة التناول » بزعم أن المخلّص ناول تلاميذه كأسين» فى المرة الأولى لم يقل 
عنها :" هذا دمى' » وفى المرة الثانية قال :" هذا هو دمى ' 
+ فأوضح لهم البابا دميان بأن الكأس الأولى كانت كأس فصح اليهود ١‏ وقد أبطلها 
بالكأس الثانية » وأن قوانين الكنيسة تمنع مَنْ يذوق شيئا قبل التناول من السر 
الأقدس . فرجع البعض عن فكرهم الخاطئ . وطرد البابا المعاندين » الذين تمسكوا 
برأيهم » من البرية . 
01000 


| : شهادة القديس جرجس الجديد ( الممزاجم)‎ )١( 

+ استشهد هذا القديس يوم ١‏ يونية سنة 455 م . وكان أبوه بدوياً مسلماً خطف فتاة 
مسيحية وتزوجها (رغماً عنها) وكانت من بلدة دميرة القبلية (بالدقهلية) . ولما أنجب 
ثلاثة أولاد » وكان فقيراً » لذلك ت تسمّى الثالث " بالمزاحم' . 


5٠ 
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+ وكان هذا الطفل يذهب مع أمه إلى الكتييسة ء فرأى أولاد المسيحيين يلبسون 
الملابس البيضاء أثناء التناول من الأسرار المقدسة ٠‏ فاشتاق أن يلبس مثلهم ٠‏ وأن 
تسمح له أمه بأن يأكل مما يأكلونه فى الهيكل . 

قرت نهدا الات يكن لوحت ااانا فيك سان لوطا قة يت 
بركة من القربان الذى يوزعه الكاهن على الشعب ٠‏ فصارت فى فمه كالعسل . 

+ فقال فى نفسه :' إذا كان طعم القربان الذى لم يُقدّس بالصلاة حلواً بهذا المقدارء 
فكيف يكون طعم القربان المقدس ؟! ' . وأخذ شوقه يزداد إلى الإيمان بالمسيح . 

+ ولما كبر » تم عماده فى دمياط وتزوج بمسيحية » ثم. عرف به المسلمون » فهرب 
إلى قطور ١‏ حيث خدم بكنيسة مارجرجس بها , ثم عاد إلى دميرة» حيث عرفه 
المسلمون + ودلمره للوالى:»:وكانت زوجت تشجعه على الاستثهاد على إسم الستيخ:: 
+ فلما تم حبسه ٠‏ احتشد المسلمون » وكسروا باب السجن وضربوه؛ وشقوا رأسه » 
وتركوه بين الحياة والموت . ولما أتى المسيحيون ليدفنوه - لأنهم ظنوا أنه قد مات - 
وجدوه حيا . 

+ ولما هددوه بترك الإيمان ولم يرجع عن رأيه» علقوه على صارى مركب. ثم أمر 
القاضى باعتقاله . وكانت زوجته تشجّعه وتَعلّمه أن يعتقد فى نفسه أن الذى نالته من 
أتعاب ٠‏ إنما كانت من أجل خطاياهة لئلا يسلب العدو منه جهاده بالافتخار بأنه صار 
كالشهداء . 

+ ثم ظهر له ملاك الرب » وعزاه وأعلن له أنه فى اليوم التالى سيتم قطع رأسه . 
فأخرجوه من الحبس ونال إكليله بالسيف عند كنيسة الملاك ميخ ائيل بدميرة » شم 
أحرقوا الجسد المقدس بالنار ء فلم يحترق . 

+ فألقوه فى برميل ورموه فى النيل . وبتدبير الله وصل إلى جانب جزيرة » فأختته 
إمرأة مؤمنة » وخبأتّه فى منزلها . ثم بنوا له كنيسة ووضعوا جسده فيهاء بركة 
شفاعته تكون معنا » آمين . 
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: شهادة القديس بشاى أنوب‎ )١( 

+ كان هذا ليون من للد بوش كز اط اللاتظبين/اتاسمة "ذهب الطلاء'). 
وكان جندياً ضمن رجال كبريانوس والى أتريب (- بنها) . 

+ ولما ثار الاضطهاد » فى أيام دقلديانوس الكافر (7005-707) اعترف بإيمانه أمسام 
والى أتريب . فعذبه » ثم أرسله إلى والى إنصنا ( أريانوس القاسى) حيث عذبه بشدة 
كعادته؛ ثم أمر بقطع رأسه خارج المدينة . 

+ فخرج وراءه جمهور كبير من الناسء» ومن بيذع مرو طن أسود أريانوس الوالى » 
وكان معه أسدان مقيدان بالسلاسل » فقطع أحدهما السلسلة » ووثب على القديس 
ليفترسه » وفى الحال ظهر ملاك الرب ٠»‏ وأخذ القديس وأتى به إلى عين شمس » 
وهناك تمت شهادته » بركة شفاعته تكون معنا » آمين . 

() تذكار إقامة أول قداس حبرى بالكاتدرائية المرقسية الجديدة بالأنبا رويس : 

+ تم افتتاحها يوم 1 يونية سنة ١114‏ بقداس رأسه قداسه البابا كيرلس السادس ء 
واشترك معه بطريرك السريان مار أغناطيوس يعقوب الثالث ومطارنة من السصريان 
والأرمن والهندرالأرثونكس)» وبمشاركة الإمبراطور هيلاسلاسى الأول إمبراطور 
إثيوبيا الراحل » ورجال الدين المصريين والأجانب . 

+ وبعد القداس اتجه الموكب إلى مزار القديس مرقس المُعّد له أسفل المذبح الرئيسسى 
للكاتدرائية » وأودع الصندوق داخل منبح رخامى : بركة شفاعته تكون معنا » أمين ٠‏ 

+ 3 


. ايوم العشرون من شهر ر بؤونة | 0 


٠‏ نياحة أليشع النبى 
+ تنيّح سنة "١15‏ للعالم » وكان تلميذا لإيليا النبى . وقد خدم الرب فى عهد أربعة 
ملوك . وصنع عدة معجزات » ومنها أنه شق نهر الأردن وعبرّه ؛ وبارك سيدة كان 


5١ 
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عليها دين » فاستعارت أوعية » وبارك الرب فى الزيت القليل الذى كان عندها » حتى 
امتلأت كل الأوعية وسددت دينها . 
+ كما أقام إين المرأة الشونمية من الموت ٠‏ وأبرأ نعمان الُرٌيانى من بيرصه » 
وحول الماء المالح حلوا فى إحدى الآبار . وأحال غلاء حدث إلى وفرة من الخيرات» 
فى نفس اليوم . 
+ ولما تنيّح » قام بعض الناس بدفن ميت فى نفس قبره؛ فلما لمس عظام النبى أليشع 
قام الميت وذهب إلى بيته . 
+ وقد تنبأ نحو 0٠‏ سنة » بركة صلاته تكون معنا » آمين() 

ك . 


ايوم الحادى والعشرون مر من شهر بؤونة. ا 


: تذكار بناء أول كنيسة على إسم أم النور بمدينة فيلبى ( باليونان)‎ )١( 
كانت القداسات تقام فى البيوت بسبب الاضطهادات. ولما كر المؤمنون فى مدينة‎ + 
فيلبى» شارك القديسان بولس وبرناباء فى بناء أول كنيسة تحمل إسم أم النور مريم‎ 

+ وصام الشعب أسبوعاً » فحضر السيد المسيح وباركهم وساعدهم حتى كَمٌل بناء 
كئيسة العذراء بقيلبى + 1 

+ ومنذ ذلك الوقت بدأوا بناء كنائس تحمل إسم أم النور » ومنها كنيسسة فى عهد 
القديس باسيليوس أسقف قيسارية » ووضع فيها 'أيقونة" مرس ومة للبتول » بركة 
شفاعتها تكون معنا » آمين . 
(؟) شهادة القديس تيموثاوس المصرى : 

+ كان هذا القديس من جنود أريانوس والى انصنا . ولما قرئنت رسالة دقلديانوس 
الكافرء التى تأمر بعبادة الأوثان» وثب هذا الجندى المؤمن ن الشجاع - فى وسط الجمع - 


)١(‏ راجع سيرته كاملة فى سفر الملوك الثانى (؟حم). 
5١7‏ 
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ومزقها قائلاً :" لا يوجد إله إلا يسوع المسيح ابن الله الحى ". 

+ فلما رأى الوالى جسارته قام نحوه » وأمسكه من شعره وألقاه على الأرض ٠‏ وأمسر 
الجند بضربه بشدة » ثم عصره بالهنبازين حتى تهّرأ لحمه . 

+ وكان يصرخ قائلاً :' يا سيدى يسوع المسيح » ليس إله إلا أنت ". 

+ فنظر الرب إلى صبره وشكره » وأرسل له ملاكه فشفاه . ثم تقدم نحو الوالى وقال 

له :" لا يوجد إله » إلا يسوع المسيح ابن الله الحى ". فجدد الوالى تعنييه بالعصر 

والتعليق. ثم وضعه فى قدر ماء مغلى » ثم طرحه خارج المدينة . 

+ فأقامه الرب سليماً » وعاد إلى الوالى » فقطع رأسه » شفاعته تكون معنا » آمين . 
(؟) نياحة القديس البابا كردونس ٠‏ البطريرك الإسكندرى الرابع (5؟ -- 01١م):‏ 
+ وقد تعمّد هذا القديس بيد الرسول مارمرقس كاروز الديار المصرية. وتعلم علوم 
الكنيسة فى المدرسة اللاهوتية المرقسية . 

+ولما جلس على الكرسى المرقسى رعى شعبه أفضل رعايسة نوافكم وميم 

وتعليمهم وإرشادهم » إلى أن تنيّح بسلام » بركة شفاعته تكون معناء آمين . 

جم ظ 


اه تذكار تكريس كنيسة القديسين قزمان ودميان وإخوتهما وأمهم :) 
+ وقد تمت شهادتهم فى يوم هاتور. وملخص سيرتهم كما يلى : 

+ وكانوا من شمال بلاد العرب؛» وهم القديسون قزمان » دميان» أنتيموسء ابرابيموس 
وأمهم ثاؤنوتى. وقد ترملت عليهم صغاراًء ولكنها كانت مؤمنة وعلمتهم علوم العالم 
وتعاليم الرب ومخاقته . 


)١(‏ للمزيد عن سيرتهم راجع مخطوطهم الذى قمنا بنشره؛ طبعة مكتبة المحبة » والسنكسارء يو 
3" هاتور » ويم ”7 بؤونة. 1 
45 
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+ وصار قزمان ودميان طبيبين ‏ وكانا يعالجان بالمجان» فجذبا كثيرين من الوثنيين 
للإيمان » وأما الأخوة الثلاثة فقد تكرسوا للعبادة فى البرية . 

+ ولما علم بهم دقلديانوس» أحضرّهم وأمرّهم بالتبخير للأوثان » فلم يقبلوا . فأمر 
بعصرهم بالهنبازين ٠‏ وألقاهم فى أتون النار ثلاثة أيام » ثم وضعهم على أمستئرة من 
الحديد المُحمّى تحته بالنار . وكان الرب يُقويّهم ويشفيهم. 

+ كما كانت أمهم تعزيهم وتشجعهم » فانتهرها الملك الكافر » وأمر بقطع رأسهاء 
+ ولم يجثئر أحد أن يدفنها سوى القديس بقطر بن رومانوس الوزيرء فأمر دقلديانوس 
بنفيه إلى مصر » حيث تعذب ونال إكليله . 

+ وفى اليوم التالى قطع رؤوس قزمان وإخوته » ولحقوا بأمهم فى الفردوس . بركة 
شفاعتهم. تكون معنا ء أمين . 

+ وبعد انقضاء الاضطهاد . بُنيّت لهم كنائس عديدة ٠‏ وأظهر الله فيها عجائب كثيرة 
بشفاعتهم!'). 


: نياحة القديس أبانوب الراهب‎ ٠ 
فى أيام دقلديانوس الكافر » وكان الوالى أريانوس القاسى‎ ٠ كان راهباً بدير بالصعيد‎ + 
. قديساً وقطع رؤوسهم فئ يوم واحد » فنالوا إكليلهم‎ ٠ قد عدب‎ 
وخلال تعذيبهم نطق أحدهم باسم القديس أيانوب (أبيو الذدمب) ء. فأمر أريانوس‎ + 
." بإحضاره . وقال له :" قدّم البخور للآلهة‎ 


» بقرية منيل شيحة مركز الجيزة‎ ٠ يمكن زيارة دير القديسين قزمان ودميان وإخوتهما وأمهم‎ )١( 
. والمقابل لمنطقة المعادى بالقاهرة‎ 
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+ فأجابه القديس :' لا يمكن أن أترك المسيح إلهى » وأعبد أوثاناً من حجارة "!! 
فعذبه بشدة » ثم نفاه إلى الخمس المدن الغربية (ليبيا الشرقية)» وحبسوه هناك فى جُجب 
امت لع 
+ ولما أصدر الإمبراطور قسطنطين » قراراً بتحرير المسيحيين المعترفين )”١7(‏ ؛ 
من الحبس وأمر بإحضارهم إليه فى القسطنطينية - : كان منهم أبانوب . 
+ وذهب إليه 77 قديساً (معترفا) » حيث قبّل جراحهم.وأمرّ بإعطائفهم مالآء قلم 
يرضواء وعادوا إلى بلادهم . 
+ وعاد القديس أبانوب إلى ديره » حيث تمّت رسامته قسأء رغما عنه (لاتضاع/). 
وبينما كان يُقتّس (- يصلى القداس) ووصل إلى عبارة " القدشات للقديسين .. ' رأى 
السيد المسيح جالساً فوق الهيكل» وهو يغفر خطايا التائبين المتقدمين للسر الأقدس. 
+وشكراً لمحبته ورحمته التى بلا حدود » وصلاة القديس أبانوب تكون معنا » آمين . 
+ + | 
اليوم الرابع والعشرون من شهر بؤونة | 
٠‏ شهادة القديس موسى الأسود : 
+ كان عبداً شريراً وفاسقاً . وقد كان تمفرطاً فى الطعام والخمر والسرقة والقتل . وقد 
مَل من كثرة الشر والدنس» فقصد إلى رهبان وادى النطرون ء حيث تقابل مع القديس 
مكاريوس الكبير » فوعظه وعمّده . ' 
+ ولما ترآهب تاب عن شره » وحارّبه الشيطان بشدة » مُذكرًا إياه بملذات الطعام 
والشراب والشهوات القبيحة. وكان القديس إيسيذورس يُعلمه ويرشده ويُعزّيه . 
+ وكان يقلل من حرب الجسد بالطواف على الرهبان بعد نومهم: وجلب الماء لهم من 
مسافات بعيدة . فحسده إيليس وضربه بقرح ردئ فى قدمه؛ فرقد فترة طويلة ٠‏ وزاد 
فى نسكه» فصار جسده كالخشبة المحروقة . 
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+ وقد أعطاه الله حكمة ونعمة ٠‏ فاجتمع عنده وناظ تر اه وار ترهدا لهس 
يي و ا ا 
من الذى أتى بهذا الأسود إلى ههنا » اطردوه " 

+ فخرج موسى الأسود وهو يخاطب ذاته ويقول 0 اللون " 

فاستدعاه البطريرك وقال له :" يا موسى .. لقد صرت كلك أبيض * 

+ وقد تنبأ القديس أبو مقار الكبير ذات مرة وقال للرهبان :' إنى أرى فيكم واحداً له 

إكليل الشهادة ". فقال له موسى الأسود لحرا يرل 

فبالسيف يُقتل '. 
عد لو ع ا يه . فقال للرهبان الذنين 

عنده :" من شاء أن يهرب منكم فليهرب". ثم سألوه " وهل ستهرب يا أبانا ؟! ". 

+ فقال لهم :" أنا لى سنين طويلة أنتظر هذا اليوم ". 

+ فهرب البعض وبقى ‏ رهبان ٠‏ فقتلهم البربر ء مع .القديس موسى الأسود . 

+ وكان أحد الرهبان قد اختفى وراء حصير » فرأى ملاك الرب وبيده إكليل وهو 

واقف ينتظرء فخرج الراهب من مخبته وأسرع إلى البربر » حيث قتلوه هو الآخر. 

ونال الإكليل الجليل 

ل ا 

للتوار ؛ ولم يكن يدين أى خاطئ؛ كما ترك لنا ذخيرة هائلة من التعاليم العظيمة » 

شفاعته تكون معنا » أمين . 

+ فانظروا - يا إخوة - إلى حلاوة التوبة وثمارها الجميلة » فهى التى حولت شخصاً 

كافراً وقاسياً وظالماً وقاتلاً ولصاً » وجعلته أب حكيماً ومُعَلِماً عظيماً ومعزياً وكاهناً » 

وواضعاً لقوانين الرهبان » ومذكوراً على المذابح ( فى القداسات ) » وجسده حاليا 

(> فى زمن الكاتب » وحتى الآن ) » بدير البراموس العامر . 

0 حيبي 
41 
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اليوم الخامس والعشرون من شهر بؤونة | 


: شهادة القديس يهوذا أحد السبعين تلميذاً‎ )١( 
. كان يهوذا بن يوسف(' أحد الرسل السبعين الذين اختارهم الرب يسوع‎ + 
وقد بشر فى عدة بلادء وذهب إلى اللاهًا حيث شفى الملك 'أبجر" من مرضه وعمّده‎ + 
ودخل مدينة " أرات ' !! » وضربه واليها ثم سمّر فى رجليه نعالاً وجرّه نحو ميل.‎ + 
ثم صلبه وضربه بالسهام » فأسلم روحه ونال إكليله . شفاعته تكون معنا » آمين!").‎ + 
وهو كاتب الرسالة السابعة من رسائل الكاثوليكون7©.‎ + 
: (؟) نياحة البابا بطرس (؟؛) البطريرك / ؟" (/55-851هم)‎ 
لما تنيّح البابا السابق ثيؤدوسيوس فى المنفى بأمر الإمبراطور فسبسيانوس لأنه لم‎ + 
يوافقه على قرارات مجمع خلقيدونية المنحرف (١45م) تقدم أعيان الإسكندرية إلى‎ 
والى المدينة (البيزنطى) » وكان رجلاً صالحاً مستقيم الرأى: وأظهروا له حزنهم من‎ 
عدم وجود بابا لهم . - ش‎ 
فأشار عليهم بالذهاب سرا لدير الزجاج ( جنوب غرب إسكندرية) كما لو كانوا‎ + 
ذاهبين للصلاة فيه» ويرسمون مايختارونه . وبالفعل تم اختيار البابا بطرس الرابعء»‎ 
. وأقام فى دير إييفانياً (الظهور الإلهى) فى جنوب دير الزجاج‎ 
الرأى الأصح أن ' يهوذا ' هو الملقب لباوس وتداوسء؛ هو شقيق رين و (الصغير)‎ )١( 
وهم أبناء مريم زوجة كلوبا (حلفى) وهى خالة الفادى بالجسد (أخت أم النور)‎ ٠» ويوسي وسمعان‎ 
وليسوا أبناء يوسف النجار » كما زعم كاتب هذا السنكسار وغيره.‎ 
قيل إنه بشر فى بلاد العرب وفارس مع القديس سمعان القانوى الرسول » وأنه لما أراد ملك‎ )١( 
فارسء المدعو برداين» محاربة الهنود واستشار سحرته فلم يأتوه برأى؛ بينما قال له الرسولان إنه‎ 
وهو ما تم بالفعل » فأطلق لهما حرية التبشير » ولكن كهنة‎ ٠ سيأتيه رسول من الهند طلبا للصلح‎ 
. الوثنيين قتلوهماء ونالا إكليل الشهادة (سنكسار 25 بؤونة)‎ 
. طبعة مكتبة المحبة‎ ١ (؟) راجع تفسيرنا لرسالة يهوذا الرسول‎ 
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+ وكانت فى ضواحى الإسكندرية - فى ذلك الوقت 77 قرية - كل سكانها مسن 
الأرثوذنكس » وحولها 5٠١‏ دير قبطى . 
+ وداوم البابا بطرس الرابع على إرسال الرسائل للمؤمنين فى مصر وليبيا والنوبة 
وأثيوبيا » وكان يطوف على الأديرة واعظأً ومعلماء واستمر فى ج هاده من أجل 
الإيمان » حتى تنيّح بسلام » صلاته تكون معنا » آمين(". 

+ جام 


: نياحة القائد والنبى يشوع بن نون‎ )١( 

+ ولد بمصر قبل الخروج بثلاث وخمسين سنة (470 5510-1 للعالم). 

+ وكان تلميذاً لموسى النبى » وصعد معه إلى جبل سيناء لسماع الوحى واستلام 
الوصايا . وقد شجعّه الرب ووعده بأن يكون معه» وطالبه بدراسة الشريعة وقراءتها 
باستمرار . 

+ وقد استولى على ٠7‏ مدينة من مدن الفلسطينيين الوثنيين » وقام بتقسيم الأراضى 
المستولى عليها على أسباط بنى إسرائيل» وخصص مدناً للكهنة » ومدناً للملجأ » يلجا 
إليها القائل الغير عمد لحين ثبوت موقفه القانونى بالإفراج ٠‏ أو بالإدانة » منعاً من 
اعتداء أهل القتيل عليه . 

+ وقبل موته أوصى بنى إسرائيل بطاعة الله » وإلا نالهم عقابه الشديد » وقد عاش 
٠‏ سنةء وتم دفنه بنابلس» صلاته تكون معنا ء آمين(". 


. السنكسار القبطى يوم ©" بؤونة‎ )١( 
راجع تفاصيل حياته وأعماله فى سفر يشوع.‎ )١( 
6. 
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)١(‏ تذكار تكريس كنيسة الملاك جبرائيل بالفيوم: 
+ فى هذا اليوم تم تكريس كنيسة باسم رئيس الملائكة الجليل '"جبرائيل" (غبريال : 
اءنءطدن) المْبشّر ء فى جبل النقلون بالفيوم (دير الملاك الحالى بالفيوم » وقد تم كشخف 
الكثير من أجساد الشهداء به أخيراً )» برّكة شفاعته تكون معنا » آمين . 

+ الى 


: شهادة القديس حنانيا الرسول‎ )١( 
أقامه الرسل أسقفا على دمشق ؛ فبشر بها.وفى بلدة بيت جبريل أيضا ء وعتو‎ + 
كثيرين . كما عمد الرسول بولس (شاول الطرسوسى سابقاً) الذى أرسله الرب إليه فى‎ 
دمشق(0.‎ 
12111110101 0 وقد أجرّى 007 ز ز زؤ[ [ؤ‎ + 
. ويتقدمون إليه للعماد على اسم المسيح‎ 
وقد قبض عليه الوالى الرومانى 'لوقيانوس" وعذبه بعدة عذاباتء. ومنها حرق‎ + 
جنبيه بمشاعل نار وغيرهاء ثم أمر برجمه خارزج دمشق. وبذلك رحل إلى الفردوسء»‎ 
شفاعته تكون معنا ء أمين.‎ 
: (؟) شهادة القديس توماس الشندلاتى‎ 
: كان هذا الصبى فى سن املق ران ون فالات زرك لوطه خروين)‎ + 
» وكان ذات مرة يرعى الخنازير فى الحقل » فظهر له رئيس الملائكة ' ميخائيل"‎ 
وأمره أن يمضى للوالى ويعترف باسم المسيح.‎ 
فذهب إلى الحاكم الرومانى العام بالإسكندرية واعترف أمامه بالمسيح فطلب منه أن‎ + 
. يعبد الأوثان ؤوعده ييأن يجعله كاتبا (سكرتيراً خاصاً) لمفرّفض بحكمة‎ 


.١6-١ :5 راجع سفر أعمال الرسل‎ )١( 
ليت‎ 
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+ فأمر الشرير بعصره بالهنبازين » ثم تمشيط جسده بأمشاط حديدية . وكان يطلب 
المعونة من السيد المسيح . فأرسل له ملاكه فشفاهء ثم ألقوه فى السجن . 

+ وكان للسجان ابن مريض ٠»‏ فصلى له القديس توماس ء فشفاه الله . 

+ ثم طلب منه الحاكم أن يعبد الأوثان ٠‏ فوافقه . ففرح بذلك وأحضره إلى البربا 
(المعبد الوثنى). فصلى الصبى المبارك إلى الرب لكى يحطم الأوثان» فانكسرت فعلاء 
وهجم شيطان على الوالى » إلى أن اعترف رغما عنه بأنه لا إله إلا يسوع المسيح . 
+ وبعد ذلك تم حبس القديس توماس بدون طعام ولا شراب - لمدة ١6‏ يوما - وكان 
ملاك الرب يفتقده » ويقدم له طعامه وشرابه . 

+ ثم صّلِب منكس الرأس » فنزف دما من أنفه » وأخذنت امرأة من دمه عووضعه على 
عينى طفلها الأعمى «فأيصر فى الحال . 

+ ونزل ملإك الرب وخلصه من الصلب ٠‏ فأمر الوالى بحبسه . 

+ ثم ل ل » دون أن يؤذيه !! ثم 
ضربه الوالى بالحراب . 

+ وكان معه - فى تلك العذابات الشاب ببنوده من البندرة » وأنبا شنوسى من بلكيمء 
وكان الثلاثة يعزون بعضهم بعضا ء خلال التعذيبات . 

+ ثم مر” بمرّحلة عذاب أخرى » حيث سكبوا على رأسه زيتا وزفتا مغليا. ثم وضعوه 
فى إناء وغلوه به » ثم قطعوا من أعضائه؛ ثم عصروه » وعلقوه ووضعوا فى عنقه 
حجرأ كبيرا !! ونتّّاه الله من كل تلك العذابات. 

+ ثم أرسلوه إلى أريانوس - فى إنصنا - ولكن لما وصلوا إلى بلدة : 'طوة"' (فى بنى 
سويف) قطعوا رأسه . وقد آمن خلال تعذيياته 7٠١‏ رجلء 5 من النساء ٠‏ شفاعة 
الجميع تكون معناء آمين . 
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٠‏ نياحة البابا ثيؤدوسيوس البابا الإسكندرى 0 رضنا 0 - د 
+ كان عالماً وقد أثار عليه عدو الخير الحرب بقيام بعض الأشرار برسامة رئييس 
شمامسة يدعى 'فاكيوس" بطريركاً آخرء وكان القديس ساويرس الانطاكى يقيم ببس خا 
فكان يعزى الأنبا ثيؤدوسيوسء الذى تم نفيه هو الآخر 
+ وثار الأقباط وطلبوا من الوالى البيزنطى إعادة بطريركهم الشرعى إلى كرسيه 
+ وحاول الإمبراطور جستنيان إستمالة الأنبا قيؤدوسيوس للمذهب الخلقيدونى فلم 
يقبل» فنفاه إلى الصعيد » وأغلق كنائس الأرثوذكس ٠‏ فقاموا ببناء كنيستين - خارج 
الإسكندرية - بإسم مارمرقس وقزمان ودميان . 
+ وظل البابا منفياً 74 سنة ٠‏ ولكنه كان يرسل الرسائل لشعبه لتثبيتهم على الإيمان 
السليم (الأرتوذكسى) » ووضع تعاليم كثيرة » صلاته تكون معنا ء آمين . 


: شهادة سبعة نُسَاك بجبل تونا (تونا الجبل بالمنيا)‎ )١( 
كان النْسّاك "القس باسيدى» وكوتولوس » وإرداما » وموسى » وإيسىء باراكلاس»‎ + 
. وراهب آخر هو كوتولوس ». من منطقة بجبل تونا‎ 
وظهر ملاك الرب للقديسين باسيدى وكوتولوسء وأمرهما أن يمضيا وأن يعترفما‎ + 
٠» بإسم المسيح» فأسرّعا نحو الوالى الرومانى . فالتقيا بالقديسين السابقين فى مركب‎ 
. واتفقوا جميعا على سفك دمائهم على إسم المسيح‎ 
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+ ولما اعترفوا بالمسيح عذبهم الوالى » وجعل فى أعناقهم حجارة ثقيلة » وحبسهم فى 
السجن . فظهر لهم السيد المسيح وعزاهم وشفاهم ووعدهم بالملكوت . 

+ وتم إرسالهم إلى الحاكم الرومانى العلم فى الإسكندرية؛ فألقاهم فى أوانٍ بها زفت 
وزيت » وأوقدوا نيراناً تحتها » حتى ارتفعت ألسنة اللهب إلى نحو ٠١‏ ذراعاً. 

+ ولما أخرجوهم شفاهم السيد المسيح؛ فقاموا وذهبوا إلى الحاكم؛ واعترفوا أمامه 
بالمسيح » وآمن معهم ١٠١‏ شخصا لما رأوهم دون أدنى أذى. فتم استشهادهم كلهم 
فى يوم واحد . 

+ وأما النسأك القديسون فجددوا عقابهم لهم؛ ثم أحضروا لهم تمثالاً لأبوللو » وأمروهم 
أن يسجدوا له» فرفضوا ء ودفعوه من على المقعد » فسقط على الأرض » وأنكسر إلى 
عدة قطع . ْ 

+ فأمر الحاكم بقطع أرجلهم. ثم قَطِعّت رأس القس باسيدىء ثم الخمسة بعده ء وتم 
إحراق كولوتوس الشماس:ء - شفاعتهم تكون معنا آمين . 

: استشهاد القديسين أباهور » وأنبا بشاى وديودورة أمهما‎ )١( 

+ كان أباهور جندياً فى إنطاكية (بسوريا) فأتى إلى الإس كندرية واعترف بالسيد 
المسيح . فأمر الحاكم العام بقطع يده المنى » وربطه فى مؤخرة ثور> وجرٌّه هكذا فسى 
داخل المدينة . 

+ ثم عذبه بوضع صفائح حديد مُحمَّى على جسمه ء ثم قطع يده الأخرى » وسكب فى 
حلقه الرصاص » ثم ألقاه فى حفرة مملؤه بالأفاعى » فلم تضره. وإذ كان يستغيث 
بالسيد المسيح » فى كل مرة » فكان يقؤيه ويُعيده إلى كامل صحته » لأنه يتألم من 
أجل إسمه. ولأنه قادر على كل شئ ٠‏ ولا يعسر عليه أمر . 

+ وخلال مراحل تعذيبه السابقة جاءت أمه 'ديودورة" » وفرحت بجهاده الروحى من 
أجل الإيمان المسيحى . فأعلموا الحاكم بها » فاستحضرّها وعرّض عليها عبادة 
الأوثان فلم تقبل » فهددها فلم تخف . 
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+ فأمر بوضع أعواد ساخنة من الحديد فى جنبها. وكانت أثناء ذلك ترتل للسرب 
وتمجده وتشكره » لأنها استحقت أن تنال برّكة الألم7') من أجل اسمه. وظلت ترنم 
إلى أن أسلمت روحها بيد الرب» ونالت إكليلها . بركة شفاعتها تكون معنا » آمين . 
+ أما القديس أباهور فقد ألقوه فى وعاء به زفت وقطرانء وكان خلال الغليان » يسبح 
الله » ويشكره » لأنه حفظه بدون ألم . 3 

+ فأعلموا الحاكم بما يجرى للقديس - وهو فى هذا الوعاء المغلى 5500002 
واحتار وغضب (بغباء) وكانت فى يده حربة فطعن بها القديس فى صدره » فأسلم 
الروح » ونال إكليله شفاعته تكون معنا » آمين . 

+ ولما جاء اد هونان إلى لاملاو باق ا شري ل ال حرام ل 


شهر نسئ ء شفاعته تكون معنا » آمين . 
0-5 56 


نل ذ تب ٠‏ 


: تذكار ميلاد القديس يوحنا المعمدان‎ ٠ 

+ أنما وضعته أمه أليصابات 0025 
سنوات طويلة . وكان أبوه ' زكريا ' الكاهن صامت بأمر الملاك غبريال » ولكنه يوم 
ختان " المعمدان " فى اليوم الثامن » حسب شريعة موسىء تكلم بعدما كتب اسمه علسى 
لوحة» وشكر الله على عطاياه راقبا جوع روعي رع الدع قدي در 1 
حسف ” 

ل ع ا ا 
أبوه إلى جناح الهيكل » وجاء الجند يسعون وراءه » فحفظه ملاك الرب,وأتى به إلسى 


.59 :١ فيلبى‎ )١( 
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برية " الزيفانا " (غرب البحر الميت ٠‏ حيث كانت تعيش جماع ة رهبانية يهودية 
حملت اسم : " الأسينيين () ) . 

+ وقام الجنود بقتل والده زكريا الكاهن بالهيكل (مت *7: 5؟) . 

+ وظل الصبى. فى البرية نحو ١.‏ سنة » إلى أن خرج للخدمة علسى ضفاف نهر 
الأردن . وعاش على الجراد والعسل البرى » ولبس وبر الإبل الخشن . 

وق تهلاله الغيد: الموج ران اعيلم عو اليد الشاء ‏ لاتوينا مه الست اركح , 
وخدمته ( التى لم تدم سوى 8 أشهر فقط) وشهادته للمسيح الفادى . . 

+ وقادته شهادته للحق ٠‏ إلى أن يقتله الملك هيرودس » من افنق إرضاء عشيقته 
الفاسقة (وقد أثبتت سيرته أن الحياة البشرية لا تقاس بطولها » ولكن بعْمقها ء وبيما 
فيها من جليل الأعمال الخالدة) وكانت شهادته يوم ” توت . بركة شفاعته تكون معنا 


5 
5 ج ل في 


: شهادة القديسة فيرونيا‎ )١( 
عذراء » فيما بيسن النسهرين (شمال‎ ٠ كانت هذه البتول فى دير للراهبات يضم‎ + 
. " العراق) برئاسة خالتها القنيسة ' أوريانا‎ 
اللطنها مكل الاواراء؟ اكد روي ب لجيا العاي زايطو‎ 
. يومين يومين وتصلى طويلا‎ 
ولما اشتد اضطهاد دقلديانوس 9 #حه.7) هربت الراهبات من الديرء» ماعدا‎ + 
. الرئيسة وهذه القديسة وراهبة أخرى‎ 


(') تم الكشف عن أدوات ومخطوطات الأسينيين سنة ١5417‏ . وعُرفت باسم مخطوط ات البحر 
الميت ٠‏ ومن دراستها تمت معرفة أسلوب حياتهم وعبادتهم . ش 
حت 


5.0010 الا35ع10-1أم 600 


+ فهجم جنوده على الدير وضربوا خالتها » فقالت لهم فيرونيا : " خذونى أنا واتركوا 
هذه العجوز " . 

تتبعها وهى باكية . فعرض عليها والى المدينة عبادة الأوثان ووعدها بجوائز كثيرة » 
+ فأمر بضربها بالعصى ثم تقطيع ثوبها ليظهر جسدها للحاضرين » فدعت خالتها 
بانتقام الله منه » لأنه قصد أن يُظهر عُرى هذه العذراء الطاهرة . 

+ ثم أمر الوالى بوضعها فى الهنبازين حتى تمزّق لحمها » وكانت تدعو الرب 
ليساعدها . ثم قطعوا لسانها وكسروا أسنانها وأحرقوها بالنار . وكان الرب يقوّيها 
ويقيمها سالمة من كل أذى . 

+ فلما تحير الشرير مما جرى لها ٠‏ أمر بقطع رأسها . ونالت إكليلها » بركة شاعتها 
تكون معنا » آمين . 

(؟) نياحة القديسين الكاهنين بيوخا وتيابن!" : 

+ كان هذان القديسان كاهنين فى كنيسة بتونا الجبل ٠»‏ التابعة لتندا (بالمنيا) . 

+ وكانا مباركين. وكان الله يساعدهما على عمل معجزات كثيرة إزركان المرضى 
يبرأون عندما يستحمون بماء " اللقان " (المُصليَ عليه) عندما يعطيانه لهم. 

+ وحدث أن كان القس تيابن (بنامون) يصلى القداس » أن جاءه من يدعو للقاء واللده 
وكان على وشك الموت ٠‏ فلم يقبل . ولما انتهى من القداس وجده قد تنح . وكان 
ناظرا للكنيسة » ولديه أدواتها » ولم يُعرّف أين كانت موضوعة. 

» يذكر السنكسار القبطى إن اسمه ' بناين ' » وكتاب الصادقالأمين : ' بنامون ' وهو المُرجّح‎ )١( 


فى نظر: نيافة الأنبا ديوسقورس ٠‏ أسقف المنوفية الراحل . 
ك6 
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+ فمضى إلى البرية للقاء القديس أنبا دانيال قمص شيهيت » فأرشده إلى قديس عرّتفه 
بمكان أدوات الكنيسة . 

+ وبعدما سار هذان القديسان سيرة فاضلة » وبخدمة باذلة » تند بسلام . وشيّدت 
لهما كنيسة » ظهرت فيها عدة معجزات » صلواتهما تكون معنا » آمين . 


: نياحة القديس تداوس (لباوس) الرسول‎ ٠ 
كان من الرسل الأثنى عشر »ء الذين اختارهم الرب يسوع للخدمة المكرسة (ويرى‎ + 
. )5 : ٠١ كثير من العلماء أنه هو نفسه الرسول " سمعان القانوى ” مت‎ 
ولما حل عليه الروح القدس (بمواهبة) يوم الخمسين » بشر فى عدة بلاد » ورد‎ + 
. كثيرين من اليهود والوثنيين إلى الإيمان وعمداهم‎ 
وقد استقر فى سوريا أخيراً » حيث عمد كثيرين » ونالته شدائد كشيرة (إهانات‎ + 
وضربات) من اليهود ومن الوثنيين » ولكن الرب يسوع سنده » إلى أتم خدمته وتنيّئح‎ 
. بسلام » بركة صلواته وشفاعته تكون معنا » آمين‎ 
++ ا+‎ 


9 


(١)نياحة‏ القديس البابا كيرلس الأول (عمود الدين) البطريرك/ ؛ ؟ (؟5١444-41م):‏ 
+ كان ابن أخت البابا ثاؤفيلس (البطريرك 77) ودرس فى مدرسة الإسكندرية 
المرقسية اللاهوتية » ثم أرسله خاله إلى دير القديس مقار الكبير فى البرية . حيث 
تتلمذ على يد قديس شيخ يُسمى " صرابامون " ؛ وبعد خمسة أعوام رسمه خاله شماساً 
وجعله واعظاً وكاتباً له (سكرتيراً) . فجذب القلوب بعظاته الباهرة . 

ف 
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+ ولما خلف خاله رد على كتابات الإمبراطور الجاحد " يوليانوس " . كما رأس 
مجمع أفسس المسكونى الثانى " بأفسس " (١47م)‏ وحرم هذا المجمع (الذى ضم ٠٠١‏ 
أسقف) الهرطوقى نسطور ء وكتب ؟١‏ فصلاً ردا على أرائه الفاسدة تؤكد أن : " الله 
الكلمة (المسيح) هو طبيعة واحدة » وكذلك هو مشيئة واحدة " 

+ وقد شرح الأسفار المقدسة » وكتب مقالات روحية ولاهوتية عظيمة . 

+ ومرض قليلاً » ثم تنيّح بسلام » بركة صلواته تكون معنا ٠‏ آمين . 


: نياحة القديس كلستينوس بابا رومية‎ )١( 
كان تلميذاً للقديس بونيفاسيوس بابا رومية » وكان راهباً فاضلاً وعالما . وتولى‎ + 
. بعده (سنة 477م) وقد حقد عليه الإمبراطور الجاحد يوليانوس‎ 
فظهر له الملاك رافائيل - قفى حلم - ودعاه للذهاب للبطريرك الإنطاكى‎ + 
ديمتريوسء ثم ظهر القديسان اغناطيوس ويونيفاسيوس للإمبراطور الجاحد - فى رؤيا‎ 
. وهدداه » فأعاده إلى كرسيه فى رومية‎ - 
)485( و لمااجدف لليوطوقئ: سطون :+ وندد: 4 النجبع التستكرتى الكالة‎ 
لمحاكمته» لم يقدر كاليستوس حضوره بنفسه » فأوفد إثنين من كهنته ومعهما رسالة‎ 
. بحرم الهرطوقىء الذى تم حرمه ونفيه إلى صعيد مصر‎ 
ولما اقتربت ساعة رحيل القديس كاليستوس ظهر له القديسان أثناسيوس الرسولى‎ + 
. " وبرنيفاسيوس وقالا له : " أوص شعبك , لأن المسيح يدعوك إليه‎ 
فحذّر شعبه من الذتاب الخاطفة (الهراطقة) » وأعلن لهم أن لثلين من القديسين‎ + 
يطلبانه ليكون معهما فى الفردوس - فى نفس الوقت - مع القديس كيرلس الأول‎ 
الإسكندرى » والقديس لوقيانوس » أسقف صان (صان الحجر بالشرقية) . بركة‎ 
. صلوات الجميع فلتكن معنا * آمين‎ 


لد 


0 
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5 اا لوي ار ين : 

+ لما تم استشهادهما(') فى عهد دقلديانوس ١7(‏ لوو اا ع ؛ 
ووضعوهما فى كنيسة مارمرقس جنوب الإسكندرية . وظلا هناك إلى عهد البابا 
كيرلس (عمود الدين » فى أوائل القرن 5م) » حيث ظهر له ملاك الرب وأمره ينققفل 
جستيهما إلى الكنيسة المرقسية » التى على شاطئ البحر ٠‏ إلى أن يتم بناء كنيسة 
باسميهما هناك . 

+ وقد تم الاحتفال بهذه المناسبة فى هذا اليوم » وكانت هناك بربا (معبد وثنى) »فلما 
رأى الوثنيون الداخلون إليها ما يحدث.من أجساد القديسين فى كنيس تهما المجاورة » 
آمنوا واعتمدوا . وبمرور الوقت هُجِرّت البربا » وغطتها الرمال ٠‏ بركة شفاعتهما 


تكون معنا » أمين . 


: شهادة القديسين الرسوليين بطرس وبولس فى روما (517م)‎ ٠ 
» اختار الرب القديس بطرس الرسول » فى اليوم الثانى بعد عماده من يد المعمدان‎ + 
بعدما اختار أخاه اندراوس‎ 
وبعد حلول الروح القدس على الرسل والتلاميذ السبعين يوم الخمسين » خدم القديس‎ + 
© بطرس فى أورشليم والسامرة وإنطاكية » وفى غيرها » وعمل معجزات كثيرة (أع‎ 
وفى أواخر أيامه ذهب إلى رومية » وإلتقى بالقديس بولس . وقد قبض عليه‎ . )١5 : 


. راجع سيرتهما واستشهادهما يوم ؛ أمشير‎ )١( 
8ؤظ‎ 
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الإمبراطور نيرون ٠‏ وأمر بصلبه . فطلب أن يصلبوه منكس الرأس (فى ميدان 
الفاتيكان بروما) حيث نال إكليله . 

+ وقد كتب رسالتين جامعتين للمؤمنين » شفاعته تكون معنا ء أمين . 

+ أما القديس بولس الرسول (شاول الطرسوسى سابقاً) فقد ولد قبل المُخلص بسنتين 
فى مدينة طرسوس (جنوب تركيا) وهو يهودى من سبط بنتيامين » وكان فريسياً 
متعصباً » وخبيرا بالتوراة وغيوراً عليها بشدة . 

+ وكان يحرس ملابس اليهود المتعصبين » الذى كانوا يُرجِمون الشماس اسطفانوس 
(وكان قريباً له) . 

+ وبينما كان فى طريقه ليعذب المسيحيين فى دمشق » ظهر له الرب يسوع فى 
منتصف النهار » فى الطريق » وعرّفه بذاته » وهدده بعدم اضطهاد أولاده (لآأن من 
يضطهد مسيحى » "يضطهد المسيح نفسه " : أع ؟ : 5) . 

+ فما خضع شاول الطرسوسى للرب يسوع ء أمره بلقاء القديس حنانيا » فى دمشق » 
فقام بتعميده » وانفتحت عيناه على الإيمان وعلى محبة المسيح وخدمته . 

+ ويسجل سفر أعمال الرسل ماعاناه القديس يولس (-الصغير 5بادة6) . 

+ وقد كتب 4 ١‏ رسالة عامة وخاصة ء للكنائس فى آسيا وأوريا . 

+ وتم حبسّه فى روما مرتين » وكان يصنع معجزات عظيمة (أع 15 : ؟١)‏ . 

+ وقد قبض عليه نيرون وأمر بقطع رأسه خارج روما (517م) بعدما عذبه بشدة . 

+ وبينما كان الرسول بولس فى طريقه مع السياف . إلتقت به شابة مؤمنة. من 
أقرباء نيرون الظالم » وأعطته غطاء رأسها . وعزاها وأرجعها . وبعد قطع السياف 
رأس القديس بولس . رجع فى طريقه ٠»‏ والتقى بالفتاة نفسها . 

+ فلما سألته عما فعله بالقديس بولس فأجابها : " إنه ملقى (فى دمائه) حيث تركتيه » 
ورأسه ملفوفة بقناعك " . 

+ ققالت له : " كذبت !! ققد عبر على - هو وبطرس - وعليهما ثياب سماوية » وعلى 


غرف 
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رأسيهما تاجان مُرصعان بالجواهر » وقد ناولنى قناعى » وهاهو " . فأمن واستشهد . 
+ بركة شفاعة الجميع تكون معنا ؛ دائماً أبديا » آمين17١)‏ . 


تيجا 


: شهادة القديس أولمباس الرسول‎ )١( 
كان من التلاميذ السبعين الذين اختارّهم الرب . وقد حل عليه الروح القدس‎ + 
. (بمواهبه) يوم الخمسين (50مع6:مء2)‎ 
وقد خدم مع الرسل » وحمل رسالتّى القديس بطرس الرسول إلى كنائس الشتات‎ + 
(د:همكةذ) ثم ذهب معه إلى رومية (فى أواخر أيامه) حيث كرز بها » وعلّم كثيرين‎ 
. من اليهود والرومان‎ 
وكان حاضراً صلب القديس بطرس . ولما استشهد » أنزله عن الصليب » وكفه»‎ + 
. وأسرع بنقله إلى بيت أحد المؤمنين برومية‎ 
فوشى به الأشرار أنه من تلاميذ القديس بطرس الرسول » فاستحضره نيرون‎ + 
. الطاغية » وسأله عن إيمانه » فأقر بأن المسيح هو الإله الحق‎ 
. ' ثم عذّبه الإمبراطور القاسى بشدة . ثم سأله : " أية ميتة تريد أن تموت بها ؟!‎ + 
فأجابه القديس : ' أريد أن أموت من أجل المسيح وكفى !! ولك أن تميتتى بأية‎ + 
. " وسيلة تريدها » لأصل إلى مُرادى (الملكوت) سريعاً‎ 
. فأجابه نيرون بضربه بشدة » ثم صلبه مُنكس الرأس مثل مُعلمه القديس بطرس‎ + 
. وهكذا نال مُرآده . شفاعته تكون معنا » آمين‎ 


» يوليو) هو يوم قطر صوم الرسل‎ ١١ - يُعد عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس (5 أبيب‎ )١( 
وتقام فى هذا اليوم صلاة ' اللقان ' » كما هى‎ ٠ والذى يبدأ فى اليوم التالى لعيد العنصرة (الخمسين)‎ 
. عليه الحال فى عيد الغطاس وخميس العهد‎ 

2١ 
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: شهادة القديسة ثيؤدوسيا وآخرين‎ )٠( 
لما وجدت أن ابنها " بروكوبيوس " قد صار مسيحياً » وأن الملك.قام بتعذيبه بشدة‎ + 
. إمرأة للشهادة للمسيح‎ ١7 » بسبب إيمانه » مضت ومعها إثنان من الأمراء‎ 
فأحضروه لها فى اليوم التالى - من حبسه - بعدما ظهر له السيد المسيح فى الليلة‎ + 
نفسها وشفاه . فلما رأته أمه - والذين كانوا معها - أنه فى كامل صحته . صاحوا‎ 

جميعاً أمام الوالى وقالوا : " نحن نؤمن بإله بركوبيوس " ٠.‏ 

+ فأمر الملك بقطع رقابهم » وتالوا أكاليلهم » » شفاعتهم تكون معنا » أمين . 
+ أما القديس بروكوبيوس »ء ققد نال إكليله - هو الآخر - فى الأسبوع التالى/" » 
ولحق بوالدته فى الفردوس . 


)0( نياحة القديس أنبا شنودة رئيس المتوحدين (ونغملممسطعة) : 

+ ولد هذا القديس بسلابات (شندويل بسوهاج) وكان أبوه مزارعا » وله أغنام . وفى 

سن السابعة كان يذهب شنودة (- ابن الله) مع الرعاة : وكان يغطيهم طعامه » ويظضل 

هو طنائماً إل المساءء حيث كان يتركهم ويصلنئ قرب يرئكة ماء:. 

+ وقد شهد أحد الرعاة أنه رآه وهو راكع يصلى يصلى » وشاهد أصابعه المرفوعة أمام الله 

مثل عشرة مصابيح متقدة . 

+ فلما رأى والداه ما نالته من نعمة وهام ترق ف التاتعةتمل شد ذاه سي 

خاله " أنبا بيجول " (رئيس أحد أديرة أخميم) . ولما طالبه أبوه بأن ييارك إينهء 

وضع القديس يد الصبى على رأسه وتنبأ له وقال : "بازف على أنحايا يني لابحبك 
بتضدين أب لجماعة عفر 5 

5052007 70 

بعد نياحته » واتخذ نظام " الشركة " الذى وضعه القديس باخوميوس (مع بعض 

التعديل) .© ْ ا 


. راجع سيرته واستشهاده » يوم 4 أبيب‎ )١( 
يضرف‎ 
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+ وبلغ عدد الرهيان فى أيامه (النصف الأول من القرن الخامس الميلادى).١٠٠8١‏ 
اصت ارو زتريه دراك طعي ابر" ابارووي الو ٠‏ بدير 
آخر يحمل اسمه . 

+ وله كتابات عظيمة باللغة القبطية (اللهجة ١‏ لصعيدية) ومواعظ ومقالات وأقوال 
روحية » وقوانين للرهبنة » كما أن له معجزات كثيرة جدا » وكان يكشف الله له عن 
سلوكيات الذين كانوا يأتون إليه من العلمانيين ويوبخهم » كما قام بتحويل كثير من 
معابد قدماء المصرين إلى كنائس!(') » وحل مشاكل الشعب الذين كانوا يطلبون 
مساعدته . | | 

+ وقد حضر المجمع المسكونى الثالث بأفسس (١47م)‏ مع البابا كيرلس الأول (عمود 
الدين) » وفى طريق عودته » رفض تلاميذه أن يُرَكبوؤه معهم فى سفينته إلى 
الإسكندرية » فحملته سحابة إلى بلدته . 


0 


+ وقد أبصر السيد المسيح - فى رؤيا دوا عر فك بناعةابولحته + فلسعد لها ٠‏ وودع 

رهبانه وأوصاهم وصايا كثيرة » ثم رحل بسلام » بركة صلواته تكون معنا » آمين . 
(؟) شهادة القديس إغناطيوس بابا رومية! : 

+ تولى الكرسى الرسولى (الرومانى) فى عهد إطرانيوس الملك (الإمبراطور تراجان 


(1) للترودس مراتة ومعجزفه وكلمات ارا مخطوظ ميري الذى عبتت العلاجتة ارسق 
'أميلينو ؟ . وأعددناه » ونشرته منكتبة مارجرجس » بشبرا مصر.. 
)١(‏ والواقع إن القديس اغناطيوس هذا لم يكن بابا لروما » وإنما كان بطريركاً لإنطاكية (بسوريا) . 
وقد رسمه القديس بطرس الرسول سنة 19 » وقام تراجان بإلقانه للوحوش عام 17١٠م‏ (فى ملعب 
نيرون بروما) . 
+ ويذكر السنكسار القبطى (7 أبيب) سيرته على أنه إغناطيوس الإنطاكى » مع أنه ورد فى هامش 
هذا السنكسار أنه استشهد يوم 74 كيهك ٠‏ وبالتالى فلم.يكن ثمة داع لتكرار تسجيل استشهاده يوم / 
أبيب فى هذا السنكسار . 
+ أما سنكسار رينيه باسيه (825560 2) فقد أشار إلى استشهاد اغناطيوس الإنطاكى يوم 74 كيهك » 
والى إغناطيوس الرومانى يوم 7 أبيب ٠‏ وبنفس الأحداث » والعصر ء والعنذاب . ولذلك نرى 
الاكتفاء بذكر سيرة هذا الشهيد العظيم تحت يوم 74 كيهك » وحذف ما جاء عنه فى السنكسار 
القبظى ٠‏ وفى السنكسار الموجود الآن بأيدينا » لمخالفته للواقع » ولعدم التكرار بلا مبرر » لأنه لا 
يُعقل أن يستشهد القديس فى شهر كيهك ٠»‏ ثم فى شهر أبيب !!1. 

زفة 
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> وسسدزةء1) » ولما بلغه أنه يدعو للإيمان بالمسيح » استحضره » وعرض عليه 
عبادة الأوثان » فلم يواققه . 

+ فعذبه » ثم هجم عليه أسد 1087 
يعْد الأسد يقترب منه !! 

+ فجاء المؤمنون وحملوا جسده » ودفنوه بكرامة » بركة شفاعته تكون معنا » آمين . 


: نياحة القديس أنبا بيشوى‎ )١( 
كان من بلدة شنسا التابعة لمصر ء وكان له ستة أخوة . وقد تركهم أبوهم ورحل‎ + 
للمجد . وجاء ملاك الرب إلى أمه فى رؤيا وأعلن لها أن الرب يريد منها إيناً لكى‎ 
!! " يخدمه , فقالت له : " خذ ياسيدى من تريد‎ 
فأمسك الملاك بيد أنبا بيشوى . وكان نحيف الجسم . وأعلن لأمه أنه هو الذى‎ + 
- . اختاره الرب لخدمته‎ 
فمضى إلى برية شيهيت » حيث ترهب لدى القديس أنبا بموا . وأجهد نشفسه فى‎ + 
نسك زائد » وعبادة كثيرة » حتى إستحق أن يرى السيد المسيح . فحمل إسم " حبيب‎ 
" مخلصنا الصالح‎ 
وكان يربط شعره فى حلقة فى قلايته الصغيرة » حتى لا يغلبه النعاس » بل يظل‎ + 
!! مصلياً طوال الليل‎ 
- #ولما سم طيع بافسلنا خاعة شد لخن يكال الوح لين ؛ حمل عدة ققف‎ 
ولها ثلاث آذان - ومضى إليه » فلفت نظره إليها . وسأله الشيخ الساذج عن سر عمل‎ 
!! ثلاثة أيدٍ لها‎ 
فأعلن له القديس بيشوى أنه يؤمن ' بالثالوث " فى كل شئ . قم شرح له أقنوم‎ + 
الروح القدس - من نصوص الكتاب المقدس - وأقنعه بأنه أحد الأقانيم الثلاثة . ثم‎ 
. عاد القديس إلى برية شيهيت بسلام‎ 
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+ وكان للقديس تلميذ » ذهب لبيع شغل يديه » فتأثر بفكر واحد من العالم » فلما عاد 
إلى البّرية رأى القديس أن نعمة الله ليست حألة عليه » كما سبق . فلما فحص الأمر 
معهوغرافه خطادء صتلى له أمبوعا كاملا » حت :رائ تعنة الله حالة طلسي وانية 
بشبه حمامة » ودخلت فيه . فشكر الله . ونصحه بعدم قبول كلام غير المؤمنين 
بسذاجة بل سؤال أهل العلم والدين السليم فيما يسمعه (وهو درس هام لكل نفس فى 
كل مكان وزمان) . ش 
+ ولما هجم البربر على برية شيهيت (وادى النطرون) مضى القديس إلى جبل إنصنا 
(بالمنيا) وتنيّح هناك » ثم أعيد جسده مع جسد القديس بولا الطموهى - صديقه 
ورفيقه- إلى ديره بوادى النطرون (وهما هناك إلى الآن) » بركة صلواةت هما تكون 
معنا » آأمين . 
(؟) استشهاد القديسين أبيروه وأخيه أتوم : 
+ كانا من سنباط (مركز زفتى غربية) وكان أبوهما يوحنا وأمهما مريم تقيين ومحبين 
لعمل الخير . ولما بلغ أبيروه عمر ٠١‏ سنة » وأتوم 71 سنة ء ذهبا إلى الفرما (أشرق 
بورسعيد الحالية) للتجارة . 
+ وهناك وجدا الجند ومعهم جسد الشهيد الطبيب أنبا " نوا '(:81) فأعطياهم مالا : 
وأخذا جسده إلى منزلهما » وجعلاه فى تابوت رخامى ٠‏ وعلقًا أمامه قنديلاً » فظفهرت 
منه معجزات كدثيرة . 
+ وفكر الشابان الحكيمان فى زوال الدنيا ونعيم الآخرة . فاتفقا على الشهادة على اسم 
المسيح . فورّعا أموالهم على المساكين . وآتيا إلى الإسكندرية » حيث اعترفا بالإيمان 
أمام حاكمها العام (الرومانى) . 
+ فأمر بتعذيبهما بالضرب بالسياط » ووضعهما فوق سرير حديد وإيقاد النيران 
تحتهما » فأنزلهما ملاك الرب » وشفاهما من جراحاتهما . فتم حبسهما . 
+ فعرض عليهما الوالى السجود للأوثان . ولما رفضا ضريهما بشدة » ودهن 
جراحهما بملح وخل وجير حى (إمعاناً فى آلامهما) وكانا صابرين وشاكرٌين على 
يتركة الألم من أجل المسيح ٠‏ الذى كان يشفيهما ويعزيّهما . 
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+ ثم وضعوهما على سرير تحته النار مرة أخرى ء ثم قلعوا أظافر أيديهما وأرجلهما. 
ثم ضربوهما بالحراب ٠»‏ ولكن الرب المُحب عزاهما وشفاهما . 

+ وكا تيتبيييا مات زوجة الواتى :اقتاليما أن يسايكاء طن فوته مهنا 
فمن محبتهما صليًا إلى الله من أجلها . فأقامها من الموت . فأمن الوالى بالمسيح هو 
وكل رجاله معه . وأطلق سراح القديسين . 

+ فعادا إلى بلدتهما سنباط ء وباعا أملاكهما ووزعاها على المساكين . وأعطيا جسد 
الشهيد " نوا " لرجل قديس يُدعى " صرابامون " وأوصياه بأن يوقد أمامه القنديل 
باستمرار . 0 

+ ثم مضيا إلى الوالى واعترفا بالمسيح أمامه»فأمر بضربهما وجرّهما فى الطرقات»ء 
حتى سال دمهما على الأرض . فأخذت منه إمرأة صمّاء وخرساء » ودهنت به أذتيها 
ولسانها » فسمعث وتكلمت » ومجدث الله . فأمر الوالى بحبسها فى السجن »ثم كَطِعنت 
رأسها مع القديسين أبيروه وأتوم » شفاعتهم تكون معنا ٠‏ آمين . 

+ ثم جاء بعض المؤمنين من سنباط وكفنوهما وحملوهما إلى بلدتهما وخارجها توقفت 
الحوانا وعم ختريها ,ثم سوا يونا يقول:© هذا هو الموؤضم الث كار السريت 
+ فبنوا لهما كنيسة » ووضعوا فيها جسديهما مع جسد الشهيد "نوا" (ويْقال أن 
جسديهما الآن بكنيسة القديسة بربارة بحى مصر القديمة)!" . 

(؟) شهادة القديس بلأنا القس : 

+ كان من بلدة " برا " التابعة لإيبارشية سخا (بكفر الشيخ حالياً) . 

+ ولما حدث الاضطهاد الشديد » واستشهد كثير من المؤمنين » اشتهى أن ينال إكليله 
على إسم المسيح ؛ لليذهب معهم إلى الفردوس . 

+ فقام بتوزيع كل أمواله على المساكين » وسافر إلى والى إنصنا (القاسى القلب) 
وَاعْعَرف أمامهابالايمان بتتجاعة : 


)0( السنكسار القبطى عيوم م أبيب : 
غرف 
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+ فقام الشرير بتعذيبه بشدة وبعدة طرق صعبة + عدة أيام متوالية - وكان الرب يُقويه 


(4) شهادة القديس أنبا بيما() : 

+ كان شيخاً لبلدة " بنكلاوس " التابعة للبهنسا (ببنى سويف حالياً) وكان رجلا غنياً فى 
المال والنعمة » ومحباً للمساكين وفعل الخير . 

+ فظهر له السيد المسيح - فى رؤيا - وأعطاه السلام »ثم قال له رب المجد : * قم 
وأذهب إلى الوالى واعترف بإسمى ء فأن لك إكليلاً مُعدَا " . 

+ فقام من النوم ووزع كل ماله على المساكين » لس شرع عه فتن 
الرب » ومضى إلى البهنسا . واعترف أمام الوالى " لوقياس " ياسم المسيح . 

+ فلما علم أنه ناظر الكنيسة » طلب منه تسليم أدواتها وأوانيها التى بعهدته » وأن يعبد 
الأوثان . ٍ 

+ فقال له القديس : " أما الأوانى فلن أسلم منها شيئا » وأما بالنسبة لعبادة الأوثان » 
فأنا لا أعبد إلا الرب يسوع المسيح " . 

نالقسع رجاه ؛ ولق اللاي اده لة حوفت » ثم عذبه بالهنبازين 
ووضعه على سرير حديدى ء وأوقد تحته النيران » فخلصه الرب أيضاً . فأمر الوالسى 
بإرساله للحاكم الرومانى العام بالإسكندرية. 

#افتم جيسة فى السجن:- أفظهن له كراب كناك وطاك وأعطاد موعية كقاء المرطسئ 
وإخراج الأرواح الشريرة . ش 

+ فقام بشفاء أخت القديس يوليوس الأقفهصى» فشاع خبر معجزاته فى كل المدينة . 
وآمن كثيرون بالمسيح . 

+ فاغتاظ الوالى وأمر بتعذيبه بالهنبازين وقلع أظافره » وجره فى شوارع المدينة وهو 
ميد بالسلاسل , ثم طرحوه فى مستوقد الحمّام العام » ثم علقوا فى رقبته حجراً ثقيلاً» 


. أو ' بيمانون ' » فى السنكسار الحالى (8 أبيب)‎ )١( 
اع‎ 
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ورموه فى البحرء ولكن الرب نجاه منها !! . 

+ ثم ألقاه الحاكم العام فى أتون النار » فكان فيها يصلى (مثل الثلاثة فتية فى بابل). 

+ ولما تضايق وتحيّر الوالى فيه » أرسله إلى والى الصعيد ( القاسى القلب) فأعاد 
تعذيبه» من جديد » ومن ذلك أنه صلبه منكس الرأس » ووضعه فى وعاء وأشعل تحته 
النيران » ولكن الرب كان يظهر له فى كل مرة » ويُنجيّه بمعجزة ظاهرة . 

+ وأخيرا أمر الوالى بقطع رأسه ونال إكليله» وقام رجال القديس يوليوس الأقفهصى 
بكتابة سيرته ونقلوه إلى بلدته . شفاعته تكون معنا » آمين . 


(ه) نياحة القديس كراس السائح : 
+ كان أنبا كراس (ودم9©) شقيقاً للملك ثيؤدوسيوس الكبير. 
+ ولما رأى القديس فساد العالم وسرعة زواله والظلم الشديد فيه» أرشده الرب إلى 
جوف الصحراء الليبيةء حيث لم ينظر وجه إنسان سنين طويلة جداً . 
+ وقد أرشد الرب القديس القس 'بموا" ليذهب إليه ليدفنه بعد نياحته ويكتب سيرته . 
وظل سائراً مسافة طويلة جداً » إلى أن وصل إلى مغارته . 
+ فناداه القديس كراس من داخل المغارة وقال :" أهلاً بالأنبا بموااقفس شيهيت" !! 
فدخل إليه وسلم عليه » وظلا يتحدثان عن أحوال العالم؛ وعن المؤمنين وغير ذلك . 
+ وكشف الله - عن أحوال أهل الجحيم - فى رؤيا للقديس يموا هناكء وأعلمه القديمن 
كرأسء بأن الرب يُخفف من متاعب القاطنين هناك قليلاً "كل يوم أحد ' !1 . 
+ ولما حل المساء » جاء الرب للسائح العظيم » وأعلمه برحيله من العالم » فصلى 
وسجد » وأسلم الروح بيد الرب المحب . ١‏ 
+ فبكى القديس بموا » وصلى وكفنه فى عباءته» ودفنه فى مغارته» وعاد إلى ديره. 
وأخبر الرهبان بسيرته» بركة صلاته تكون معنا » آمين . 

ام 

ع 


5.0010 الا35ع160-1أم 60 


: شهادة القديس سمعان كلوبا الرسول‎ )١( 
كان هذا القديس ابن كلوبا (حلفى)7) زوج أخت أم النور مريم » وقد صار أس قفا‎ + 
على أورشليم بعد استشهاد أخيه القديس يعقوب بن حلفى الذى كان أول أسقف للمدينة‎ 
المقدسة().‎ 

+وقد صنع معجزات كثيرة » وكسب كثير من اليهود للإيمان المسيحى . وكان يحض 
على الطهارة والعفة » فوصلت إلى الإمبراطور تراجان وشاية كاذبة بأن يُفرّق بين 
النساء وأزواجهن . 

+ فاستحضره (إلى روما) وعذبه بشدة لكى يترك الإيمان فلم يقبل» فأمر بقطع رأسه ء 
ونال إكليله » مع شماسة عذراء تدعى ' تون" وكان عمره ١٠٠١‏ عاماً . شفاعتهما 
تكون معنا » آمين. 

:)م155-1١65؟( نياحة البابا القديس كلاديانوس البطريرك الإسكندرى / ؟‎ )١( 

+ كان قديساً وعالما » وتمت رسامته على الكرسى المرقسى بعد سلفه البايبا 
مركيانوس . 

+ وقد ظل يُعلم ويعظ ويهذب شعبه بالفضائل ٠‏ إلى أن تنيّح بسلام بالإسكندرية » صلوائه 
تكون معنا » آمين . 


جي 


(') يذكر السنكسار القبطى ( أبيب) إن كلوبا (حلفى) كان شقيقاً للقديس يوسف النجارء خطيب أم 
النور 11 . 
(5) راجع أع 7١-5 :١6‏ . 

كر 
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ْ : شهادة القديس تادرس أسقف الخمس المدن الغربية‎ )١( 
رسمه البابا ثاونا أسقفا على منطقه الخمس المدن الغربية (ليبيا الشرقية)‎ + 
وتامممامءم ".و بعد سنة من رسامته أثار دقلديانو س الاضطهاد على المسيحيين‎ " 
.)م"١9(‎ 
. وأرسل واي من قبلّه إلى ليبيا فسمع أن هذا الأسقف يثيت المسيحيين على الإيمان‎ + 
. فاستحضره وأمره أن يقدم الذبائح للأوثان‎ 
" فأجابه القديس وقال :" إننى كل يوم أقدم الذبيحة (صلاة القداس) لخالق الأصنام‎ + 
0 . ) (المسيح‎ 
" فقال له الوالى :" إذن يوجد إله آخر غير أرطاميس (21402) وأبللون‎ + 
فقال له الأسقف :" نعم . إن يسوع المسيح خالقهما".‎ + 
فاغتاظ من جواب القديس؛ وأمر بتعذيبه. وتعرض للتعنيب بالضرب والصلب‎ + 
» وغير نلك70). وإذ وخ عد د إيمانه بفاديه قطعوا رأسِه ء ونال إكليله‎ 


شفاعته تكون معنا ن أمين . 
)١(‏ شهادة القديس تادرس أسقف كورنثوس وثلاث نساء والواليسان ون 
وديجنيانوس: 


+ لما وشى الأشرار إلى الواليين بأنه مسيحى» وأنه رئيس كنيسة كورنكوس ١‏ 
استحضراه وسألوه عن معتقده . فأقر يأنه مسيحى. 

+ فعاقباه بعدة أنواع من العذابات » ثم زحف على الأرض ودفع المائدة الموضوع 
عليها الأصنام أمامهما قلبها . 


)١(‏ للمزيد من دراسسة سيرته وكل 7 ز ز ز ز ز ز ‏ 111111 :* تاريخ 
كنيسة بنتابوليس' طبعة مطرانية البحيرة .)١945(‏ 
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+ فاغتاظ الواليان وجددا له العذابات. ثم أمرا بتدليك جراحاته بشعر خشن مغموس 
فى خل وملح (لإشعاره بمزيد من الألم). 

+ وكان يوبخهما على تركهما الإله الحقيقى » وسجودهما للحجارة صنعة أيدى البشر. 

فأمرا بقطع لسانه . فأخذته إمرأة مؤمنة» فتناوله منها القديس ووضعه مكانه. وبقوة 
الله عاد صحيحا كما كان » فآمن عدد كبير من الحاضرينء كما آمن الوالى لوكيوس . 

+ فاغتاظ الوالى ديجنيانوس وقتل القديس وثلاثة من النساء» كن يسرن خلفه إلى 
ساحة الإعدام . وكانت حمامة وطاووس يحومان حول رأس القديس إلى أن تم قلع 
رأسه . فطارتا فورا » وشاهدهما الواليان. 

+ ثم أقنع لوكيوس زميله الوالى الآخر بالإيمان بالمسيح. ثم سافرا إلى جزيرة قبرص» 

حيث وجذا واليها يعذب بعض المسيحيين هناك ٠‏ فاعترفا كلاهما له بالإيمان » ونالا 
إكليل الشهادة » شفاعة الجميع تكون معنا » آمين . 


(؟) نياحة البابا غبريال السابع البطريرك/8؟ (14١-551١م)‏ : 

+ ولد بمنشاة الدير المحرق بأسيوط . ومضى منذ حداثته إلى برية شيهيت. وتآهمب 
بدير السريان . واختير بطريركا لعظم تقواه. 

+ وقام بتجديد أديرة أنبا أنطونيوس وأنبا بولا والدير المحرق . 

+ وكان يعظ ويعلم رعيته فى فترة صعبة جدا (بعد الغزو العتمانى لمصر)ء وقد 
اضطهده ه الوالى العثمانى » وألزمه بدفع غرامة مالية باهظة . وطلب منه أمورا تضر 
بصالح رعيته . فاختار ترك الرئاسة الدينية لغيرهء وطبق قول الرب :" ليسس حب 
أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه ' (يوه١‏ : "). ش 

+ ثم امتحنه الرب بتجربة صعبه فظل صابراً » وشاكرا» ونال الطوبى التى أعطاها 
الرب للمطرودين من أجل ابر (مت 5: )٠١‏ ثم مرض قليلاً ورحل من العالم؛ فى 
بلدة الميمون (ببنى سويفب). صلاته تكون معنا ء آمين . 

ظ الي 
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+ وكانا من بلدة شبرَاملس (مركز زفتى غربية) . وكانت أم القديس يوحنا عاقراً : 
فصلى أبوه إلى الله طالباً أن د يعطيه ولدأ يجعله يخدم الرب . 

ل و ا و لو ل ا له 
'يوحنا" . ولما كان عمره ١١‏ سنة كان يرعى غنم أبيه » وكان يعطى غذاءه للرّعاة 
وعابرى الطريق ٠‏ ويبقى هو صائما حتى المساء . 

+ فلما عرف أبوه بذلك التصّرفء أتى إليه ليعرف صحة الخبرء فخاف الصبى أن 
ُعاقبه » وأراد الهرب » فأمسكه وقال له :" أرنى غذاءك اليوم ' . فقال له :" أدخل 
لتراه فى العشة ' !! . 

+ فلما دخل وجد المقطف مملوءاً خبزاً ساخناء فتعجب وأعلم أمه . وقررا أن يتفرغ 
لدراسة كتب الكنيسة . فحفظ الكثير منها . ولم يقبل رأى والديه فى تزويجه مُفضلا 
حياة البتولية . 

+ وفى سن .18 سنة رّسم قسأء وصار اين عمه سمعان تلميذاً مكرساً معه. 

+ وهو الذى سجّل معجزاته . ومنها شفاء أمراض كثيرة» وفتّح عين غلام كان بعين 
واحدة . وأخذ جندى ظالم شعيراً من إمرأة أرملة فقيرة فماتت فرّسته » كعقاب له . 

+ وكان الله قد أعطاه موهبة الكشف عن خطايا الأشرارء فكان يوبخهم عليهاء 
ويدعوهم للتوبة عنها !!. 

+ وقيل إن إبنة ملك إنطاكية - المدعو مرتيانوس - قد ابتلعت حية فآلمتها . فعرّفه 
وزيره بالقديس يوحنا القس المصرى »ء الذى فتح عين غلامه: فعرف القديس بالروح 
حاجته للسفر إليه 

+ فخطفته سحابة من شبرّاملس إلى انطاكية؛ وأدخلته إلى سرير الملك,فلما رآه ذعرء 
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فعرقه بنفسه . فأحضر إليه إبنته » وبصلاته خرجت الحيّة من جوفها : فحاول مكافأته 
بأموال وتحف فلم يقبل » وحاول الملك إبقائه عنده وجذبه من ردائه . فخطفته سحابة 
وأعادته إلى بلدة خدمته. 

+ ولما أثار دقلديانوس الاضطهاد مضى مع ابن عمه سمعان إلى الإسكندرية» واعترفا 
بالمسيح أمام الحاكم الرومانى العام » فعذبهما كثيراً » ثم أمر بقطع رأسيهما . ونالا 
إكليل الشهادة » بركة شفاعتهما تكون معنا ٠‏ آمين . 

+ وجسد هذا الشهيد فى سمنود الآن ( فى عهد الكاتب). 


: تذكار نياحة القديس أنبا إشعيا المتوحد ببرية شيهيت‎ )١( 

+ كان مع القديس أبو مقار الكبير . وتتلمذ على يديه كثير من الرهبان . 

+ وله أقوال روحية ونسكية » وتعليمية عظيمة ( مسجلة فى بستان الرهيان) ومنها 
الدعوة إلى الاهتمام بربح الفضائل» والتحفظ من الخطية مهما بدت تافهة: لأنها تلد 
خطايا أخرى خطيرة. 

+ وأن الحكيم هو الذى يتأمل فضائل الغير ويقتنيها لنفسه » أما الجاهل (روحيا) فهو 
الذى يتأمل شرور الناس » ويدينهم عليها . 

+ وأن الصلاة بالمزامير ياستمرار (- بالأجبية) تحفظ النفس من الدنس . 

+ وأن من الحكمة الارتباط بوسائط النعمة» والابتعاد عن المناصب والرئاسات؛ وحفظ 
الحواس؛ والسلوك بوداعة, ومحاسبة النفس باستمرارء والتدرب على الصمت والطاعة 
وعدم محبة المديح » وشكر الله على المرض. 

+ " ولتلازم محبة المساكين لتخلص من محبة المال ". 

+ " لا تعمل عملاً بدون مشورة ؛ لتعيش فى فرح وراحة(" ' . 


جا + 


. راجع كتابنا ' بستان القديسين ' (طبعة المحبة) الجزء الأول‎ )١( 
رحد‎ 
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: التذكار الشهرى لرئيس الملائكة ميخائيل‎ )١( 
وهو الشفيع للمؤمنين أمام الله » والحامى لهم من الأخطار وحافظ الأنهار والزروع:‎ + 
وفى هذا اليوم قتل الملاك ميخائيل تنينا عظيما كان يعانى منه المؤمنون فى تخوم‎ + 
. أبصالى‎ 
. بركة شفاعته المقبولة » تكون معنا » آمين‎ + 
: (؟) شهادة القديس أباهور السرياقوسى‎ 
ولد ببلدة سريانوس (بمحافظة القليوبية حالي) وكان أبوه يعمل حداداً» وكانت له‎ + 
٠ أخت (وهى الشهيدة مهرائيل)‎ 
ولما مضى إلى الفرّما (شرق يورسعيد) اعترف بالمسيح أمام الوالى » فعذبّه كشيراً؛‎ + 
ولكن الرب كان يشفيه ويعزيه » حتى اندهش والى الفرما الرومانى ؛» فآمن هو‎ 
٠ وإمرأته وإبنته ونالوا إكليل الشهادة على يد الوالى الذى جاء بعد اعتزاله الحكم‎ 
فقام هذا الوالى الجديد بتعذيب الشاب أباهورء فحفظه الله . فاضطر أن يرسله إلى‎ + 
أريانوس - والى أنصنا القاسى - فاستخدم معه كل وسائل الوعد والوعيد» ثم عذيه‎ 
٠ بالهنبازين » ثم علقه منكس الرأسء ثم عوقب بالحرق بالنار » وغير ذلك‎ 
؛)١(سوقايرس وأخيراً أمر بقطع رأسه » فنال إكليل الشهادة» وتم نقل جسده إلى‎ + 
بركة شفاعته تكون معنا » أمين. ش‎ 


ل ل د را 
+ آهب منذ صغره؛ وجاهد فى النسك بشدة » وحفظ الكثير من الأسفار المقدسة عن 


ظهر قلب ء مثل المزامير وأسفار الأنبياء الصغار الإثنى عشر . 


)1غ( للمؤيد راجع سيرته وجهادهء فى مخطوط باسمه:ونشرناها حديثا (طبع مكتبة المحبة). 
قت 
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+ وكان إذا قرأ فى أى سفر لهؤلاء الأنبياء » كان يحضر ذلك النبى عنده» إلى حين 
انتهائه من قراءاته !! . 

+ وكان كلما رفع يديه إلى الله تصير أصابعه مثل عشر شمعات منيرة . 

+ وكان فى رهبنته لا يقبل النظر إلى النساء . وذات مرة إلتقت به إمرأة مريضة » 
وبها ألم شديد فى أحشائهاء فأسرع بالدخول إلى مغارته ٠‏ ولم تلحقه . فأخذت - بإيمان 
من التراب الذى سار عليه -ووضعته فوق مكان الألم » فزال فى الحال . 

+ وذات مرة إلتقى بثلاثة رجال (ملائكة) منيرين» وأعطوه ثلاشة مفاتيح (كرمز 
للخدمة الكهنوتية) . وأعلنوا له قائلين :" لابْد أن تؤتمّن على (قيادة) كنيسة الله '. وهو 
ما اتحقق فعلاً يعد فيل ': 

+ ولما تولى الأسقفية » كان يصلى القداس بنقاوة قلب . فكان ينظر ملائكة ترفرف 
بأجنحتها فى الهيكل !! . 

* وكان هذا الأسقف جيد المنطق فى وعظهه ويجذب الشعب » فلا يمل أحد من سماع 
كلماته ( وله نبوّة عما سوف يحدث للكنيسة المصرية فى نهاية الأيام). 

+ ولما أعلمه الرب بُقرب نياحته » أحضر شعبه ووعظهم؛ وثبتمّهم على الإيمان» 
وأوصاهم كثيرا بأهمية حفظ الوصايا والاستعداد الدائم للرحيل للأبدية . 

+ ثم أسلم روحه الطاهرة بيد الرب المحب ٠‏ بركة صلواته تكون معنا » آمين . 

+ وأظهر الرب من جسده معجزات كثيرة » حتى أن تلميذه أخذ قطعة من كفنه. وكان 
الرب يشفى بها كل من يذهب إلى تلميذ القديس. 


(؟) شهادة القديس أبامون : 

+ كان من طوخ التابعة لكرسى بنها (قليوبية)» وقد ظهر له رئيس الملائكة ' ميخائيل" 
وطلب منه أن يذهب إلى والى إنصنا » المدعو "أوخيوس" » ويعترف بالمسيح أمامه . 
+ فمضى إليه واعترف بإيمانه بشجاعة. فعذبه بالهنبازين: وبالحديد المحمّى بالنارء 
وضرّبه بالسياط» ثم ألقاه فى مستوقد حمام عام » ثم سلخ جلده ووضع على جسده 
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جمر نار. وكان الرب يقويه على احتمال هذه الآلام الشديدة ويشفيه منها » فشكره 
كثيراً على معونته وتعزياته . ْ 

+ فاستحق أن يظهر له الرب يسوع وعزّاه وقواه» ووعده بأن يكون معه فى سماه . 

+ وصنع معجزات كثيرة» وهو فى الجسد » وبعدها نال إكليله أيضا . 

+ وكان القديس يوليوس الاقفهصى حاضراً قطع رأسه » فأخذه ولقه فى لفائف فاخرة» 
وأرسله إلى بلدته» يركة شفاعته تكون معنا » آمين . 


(*) شهادة القديس شنودة الجديد : 

+ كان يعيش فى الأيام الأولى لغزو العرب لمصر (141م) . وكان مؤمناً فاضلا 
كاملا » ومنفذاً لوصايا الإنجيل بمحبة . ١‏ 

+ وقد أوقع بعض الأشرار بينه وبين الوالى العربى » الذى استمع لوشايتهم 
الكانبة.فاستحضئره إلى قصره » وعرض عليه ترك دينه فرفض بالطبع . 

+ وجاهر القديس بإيمانه بالسيد المسيح الفادى الوحيد . فغضب منه الوالى وعذبلته 
كثيراً » فلم يترك إيمانه؛ وتذكّر وعد الرب الصادق والأمين :" كن أميناً إلى الموت » 
فسأعطيك إكليل الحياة " (رؤ؟: .)٠١‏ 

+ ولما فشل الوالى فى إثنائه عن إيمانه قطع رأسه » وفاز بإكليل الشهادة وإكليل 
احتمال الظلم » شفاعته تكون معنا » أمين . 


+ جا 


: شهادة القديس بروكوبيوس الأورشليمى وآخرين‎ ٠ 
ولد فى أورشليم من أب مسيحى يُدعى "خرستوفورس" (أى اللابس المسيح ) وأم‎ + 


وثنية تدعى " ثيؤدوسية" . 
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+ ولما مات زوجها أخذت أبنها الشاب " بروكبيوس إلى إنطاكية وقدمت هدايا 

لدقلديانوس الكافرء ليعينه والياً على إحدى المدن . فوافق على تعيينه حاكماً 

للوسكندرية. 

+ وبينما كان بروكوبيوس فى طريقه إلى عمله الجديد؛ وابتعد قليلاً عن إنطاكية» سمع 

صوتا يذم قبوله للمنصبء ويهدده بالموت , لأنه خالف أمر الله . 

+ فقال له الشاب :" مَن أنت يا سيدى ؟! أسألله أن تُظهر لى ذاتك ". 

+ فظهر له صليب من نور ء وسمع صوتاً يقول له :" أنا يسوع ابن الله المصلوب 

فى أورشليم ". فارتعب وذهب إلى بلدة بيسان (بيت شان بفلسطين) وصنع له صليباً 

من ذهب على مثال الصليب الذى ظهر له . 

ا د ا الي د 
بقوة الصليب الذى معه. 

5 ' الآن » يجب عليك أن تدم الضحية (الذبيحة) للألهة (الأوثان) الى 

نصرّتك على أعدائك "!!. ٠‏ 

+ فأجابها :' يجب أن أقدم الذبيحة لربى يسوع المسيحء الذى نصرّنى بقوة صليبه ". 

+ فلما سمعت أمه ذلك , أرسلت وأخبرت دقلديانوس بما حدث . فأرسل إلى والسى 

قيصرية ( بفلسطين ) ٠‏ ليتأكد من الأمر ويعذبه » إن أصئر على إيمانه بالمسيح . 

7 لتحاو الراتي أعادة وكرت التدرين يماي باوتررية يده وباي اتوت 

على الموت , ثم حبسه . ثم ظهر له السيد المسيح - فى السجن - ومعه ملائكته 

الأبزار + وفكة من قيده + وياتكه وشفى جراحة . 

+ وفى الغد سأل عنه الوالى ٠‏ لأنه توهّم أنه مات . فلما رآه الناس سايماً » تعجبوا 

وأمنوا بإلهه » وكان منهم أحد الولاة » ١7‏ سيدة ‏ وأم القديس ثيؤدوسية . ققطع 

رؤوسهم ونالوا كلهم أكاليلهم يوم * أبيب . شفاعتهم تكون معنا ٠‏ آمين . 
ايت و ل ل اليا ثم استدعاه وقال له:"أنا 


ا ش 
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أبقيتك هذه المدة » لترجع إلى عقلك » وترحم نفسك من الألم » وتقدم التضحية للالهة". 
+ فقال له القديس : " إن السيد المسيح هو وحده الإله الحقيقى » وأما هذه التمائيل - 
المصنوعة من الحجارة والأخشاب - فهى ليست آلهة » وهى لا تضر ولا تنفع " !! 
+ فغضب الوالى » وأمر بشق جنبه بسيف . فلما مد السياف - المدعؤ أرش يلاوس - 
يده بالسيف ليشق جنبه » يبست يده فى الحال !! » وسقط على الأرض ميتا . 
+ فأمر الوالى الشرير بضرب القديس وتجريح جسده بالسكاكين » ثم يُلقوا علسى 
جروحه خلا » ثم قيده الجند من رجله وجروه إلى السجن ٠.‏ 
+ ومكث هناك " أيام » وكان الوالى خلالها يفكر ماذ! سيعمل معه !!. 
+ ثم استحضره وألقاه فى حفرة بها نيران » ولكن الرب نجاه » ولم يحدث له ضرر ٠‏ 
فأمر بقطع رأسه ء فاستراح ونال إكليله » بركة شفاعته تكون معنا » آمين ٠‏ 

+ بج بي 


: نياحة القديس إفرآم السريانى‎ )١( 
كان والده كاهناً للأصنام » وكارهاً للمسيحية » ولكن روح الرب.قاد مار إفرآم إلى‎ + 
القديس يعقوب السروجى مطران نصيبين (جنوب شرق.تركيا) فوعظه وعلمه مبادئ‎ 
٠ الإيمان المسيحى » وبقى عنده‎ 
فاستمر هذا الشاب فى العبادة والجهاد الروحى والعلم . حتى فاق أهل زمائه (أوائل‎ + 
٠ القرن 5) » حتى كان ينتصر فى جداله مع الوثنيين‎ 
. وأخذه القديس يعقوب معه إلى المجمع المسكونى الأول فى نيقية (؟©)‎ + 
وقيل له إنه (إشارة عن‎ ٠ وذات مرة رأى نوراً ممتداً من الأرض إلى السماء‎ + 
. القديس باسيليوس (الكبير) أسقف قيسارية (أسيا الصُغفرى) » فاشتاق أن يبصره‎ 
. فذهب إليه . وكان يوم عيد‎ 


مغ 
5.0010 الا35ع160-1أم 600 


+ ولما دخل إلى الكنيسة ووقف فى زاوية » نظر القديس وهو يرتدى ملابس الخدمة 
المُذقبة والغالية الثمن » فشك فى الأمر (بينما كان القديس يرتدى المسوح أسفلها) . 
وأظهر الله لمار إفرآم قداسته بأن أراه حمامة بيضاء على رأسه (كرمز للروح القدس 
الحال عليه) . 

+ وكشف الرب للقديس باسيليوس عن وجود مارإفرآم بالكنيسة » فاستدعاه وسلم 
عليه» ودار حوار عن طريق مترجم (حيث كان القديس باسيليوس يتح دث اليونانية 
ومار إفرآم يتكلم اللغة السريانية) . 

+ ثم طلب القديس مار إفرآم من الرب أن يفهما بعضهما بدون مترجم » فحلت نعممة 
الله عليهما ووهيتهما (الترجمة) فتكلم كلاهما بما يفهمه الآخر . وقام القديس باسيليوس 
برسامته شماساً مكرساً (462202) . 

+ وزاد القديس.مار إفرآم فى جهاده الروحى بعد تكريسه ١‏ وقام بكتابة الكثير من 
المقالات والأشعار الروحية » التى ضمها التعاليم الأرثوذكستية » للرد على الترانيم 
التى نشرها الهرطوقى أريوس وحفظهًا للعمة (هذاه15) بهدف نشر أفكاره الضالة. 

+ كما أنه له العديد من التأملات والميامر الكثيرة » وساعد فى عمل الخير » وخاصة 
عندما حدثت مجاعة فى زمانه » حيث حث الأغنياء على العطاء للفقراء ء» حتى 
عبرت الضيقة بسلام » كما صنع معجزات كثيرة » وجادل الهرطوقى " ابن ديصان “© 
حتى تغلب عليه بالحكمة المُعطاة له من الله . بركة صلواته تكون معنا » آمين . 

: شهادة القديسة يوليطة وإبنها الطفل قرياقوس‎ )١( 

+ كانت يوليطة أرملة ولها طفل فى سن الثالثة » وقد تركت موطن ها فى إيقونية 
وذهبت إلى طرسوس (بجنوب آسيا الصُغرى) بسبب اضط هاد الوالى للمسيحيين 
هناك ولأن عم طفلها وثنى طمع فى ثروة أخيه الراحل . 

+ ولكن تم الإبلاغ عنها بأنها مسيحية . فذهبت مع طفلها " قرياقوس ' إلى الوالى . 

+ فلما عرض عليها عبادة الأوثان » لتنجو من العذابات » قالت له " إن قولك هذا لا 


اححكق 


000110-65 10165.00 


يقبله عقل طفل ابن ثلاث سنوات " . فقال لها " نسأل طفلك هذا ' . 

+ فصاح الطفل وقال : " إن معبوداتك حجارة من صنع أيدى البشرء وليس إله سوى 
سيدى يسوع المسيح " . فخزى الوالى . 

+ وقام الوالى بتعذيبه هو وأمه » وكان الرب يشفيهما ويسندهما » فآمن كثشير من 
الوثنيين ونالوا أكاليل الشهادة مع يوليطة وابنها » بركة شفاعتهم تكون معنا » آمين . 


» + + 


: نياحة القديس يوحنا صاحب الإنجيل الذهبى‎ (١) 
+كان من رومية » وكان تروفيموس والده غنيا . ولما كان يدرس فى شبابه فسى‎ 
مدرسة » طلب من أبيه أن يُجِلّد له الإنجيل الذى يقرأ فيه برقائق من الذهب.ففعل ذلك‎ 
. أبوه » وفرح به يوحنا كثيرا‎ 
وذات مرة نزل عندهم راهب من القدس ء فطلب منه يوحنا الصبى أن يأخذه معه‎ + 
ولن يوافق أبوه على ذلك » وأن‎ ٠ للرهبنة فى فلسطين . فعرّفه أنه صغير السن‎ 
الرهبنة شاقة فى جهادها . ش‎ 
. فقام يوحنا وسافر وحده إلى الأرض المقدسة » وألْح على رئيس الدير أن يقبله‎ + 
فأفهمه أن الرهبنة صعبة لمن هو فى عُمره » ولكن لما رأى ثبات عزمه » حلق له‎ 
. شعره ء وألبسه ثوب الرهبنة‎ 
وقد أجهد نفسه بعبادات كثيرة » حتى هزل جسمه . وكان رئيس الدير يقول لهة‎ + 
1 
ترفق بنفسك . وسر مثل سائر الإخوة . فكان يقول له : " إن قفوة الله » وصلاكك‎ "5 
. " عنى » هى تعيننى‎ 
ورأى يوحنا الشاب - بعد عبادة /ا سنوات - من يقول له فى رؤيا :" قم واذهب إلى‎ + 
والديك» لتأخذ بركتهماء قبل إنتقالك من هذا العالم". وتكررت هذه الرؤيا ثلاث ليال.‎ 


5:٠ 
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+ فلما أعلم بها رئيس الدير » وافق على سفره لوالديه . وبعد خروجه من الدير وجد 

مسكيناً عليه ثياب بالية » فأخذها منه وأعطاه ثيابه . ولما وصل إلى منزل أبيه وأمسه 

(فى رومية) قضى نحو ثلاث سنوات - فى عبادة حارة - فى عشة أمام بيته ٠‏ 

+ وكان يقتات خلالها من فضلات مائدة أبيه التى كان يلقيها الخدم . وكانت أمه 

تتضايق من رائحة ثيابه الرثة !!. 

+ ولما أعلمه الرب بأنه سيتنيّح بعد ” أيام » استدعى أمه وأعطاها الإنجيل الذههى » 

وطلب منها أن تتذكره كلما قرأت فيه . فأرته لأبيه فعرف أنه إبنه يوحنا . 

+ فطلب منهما أن يدفناه بملابسه » بعدما عرفهما بنفسه . ولما تيّح كفنته أمه بالثياب 

التى كانت قد جهزتها لعُرسه » فمرضت فى الحال . وتذكر زوجها التعهد التسى 

قطعته: فألبسه ثيابه القديمة » ودفنه فى العشة » حسب طلبه . وحدشت من جسده 

عجائب كثيرة » فبنوا له مكانها كنيسة باسمه » بركة صلواته تكون معنا » آمين . 

(؟) تذكار نقل جسد القديس جاؤرجيوس (مارجرجس الرومانى) لمصر القديمة : 

عت اليوم كنيسة مارجرجس بمصر القديمة بتذكار نقل أعضاء أمير الشهداء 

ماجرجس إليها » وذلك أن راهباً يسمى " القمص مرقس " » كان رئيسا على دير 

القديس صموئيل المعترف بالقلمون (غرب مغاغة) » كان يفتقد المسيحيين كل سنة . 

+ وذات مرة بات عند رجل عربى كعادته » فظهر له القديس مارجرجس الرومانى 

(ونانع:660) فئ رؤيا » وعرّفه بنفسه ثم قال له : " خذ جسدى ء من المرأة التى تأتيك 

به غدا » وضعه فى كنيستى التى بمصر القديمة " (فى بابليون) . 

+ وفى اليوم التالى جاءته إمرأة وأعليتة أنة لنييا:صندوقاً كن احسينه زيكيا - قبل 

موته - من كنيسة القديس جاؤرجيوس (باللد) بفلسطين . فمضى معها وشاهد 

الصندوق . وأعلم البابا | غبريال الخامس /88 (577-15:05 ١م)‏ . 

+ فجاء قداسته مع د بعض الكهنة والشعب . وحملوا ذخائر القديس بإكرام . وأتوايه 

إلى كنيسته (بجوار كنيستّى أبى سرجة وبربارة) بمصر القديمة » وظهرت منه آيات 
5 شفاعته وصلواته تكون معنا » آمين(" . 


. أبيب‎ ١5 يوم‎ ٠» السنكسار القبطى‎ )١( 
6١ 
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: شهادة القديسة أوفيمية‎ ٠ 
كانت هذه المؤمنة البارة تسير فى الطريق (فى إنطاكية) فرأت " بريسقوس " . أحد‎ + 
٠ وهو يسير وقد اقتاد عددا من المسيحيين‎ ٠ نواب الإمبراطور الكافر دقلديانوس‎ 
. والجُند يجروّنهم بسلاسل كالحيوانات‎ 
فحزنت فى قلبها » وبكت بشدة » وتقدمت ووبخت هذا النائتب الشرير.وقالت له‎ + 
بشجاعة : "يا حجرى القلب وقاسى الأحشاء : لماذا لا تتحننَ على هؤلاء: القديسين ؟!‎ 
. ' أما تخشى أن يُهلكك إلههم ؟!‎ 
فمضى الشرير وأعلم دقلديانوس الكافر بما قالته» فاستحضرهاء وسألها عن إيمانهاء‎ + 
والتدخين تحتهاء‎ ٠ فاعترفت أنها مسيحية » فعذبها بالضرب والكى بالنار » والتعليق‎ 
. فرسمت ذاتها بالصليب » ورقدت وفازت بالإكليل » شفاعتها تكون معنا » آمين‎ 


جا 


ل 


: شهادة القديس يعقوب الرسول (ابن حلفى) أسقف أورشليم الأول‎ ٠ 
كان القديس يعقوب (الصغير) أبن يوسف النجارء وكان أصغر أولاده, وكان بقولا‎ + 
طاهراء ودعى "أخو الرب"؛ من أجل أنه ترّبى مع السيد المسيح فى بيت يوسف أباء!')!‎ 


)٠١:" لم يكن القديس يعقوب إبناً للقديس يوسف النجار » بل كان إبناً لحلفى (كلوب)) (مت‎ )١( 
ولء١‎ :١13586 5٠: ١6 وكان أشقاؤه : يوسى وسمعان ويهوذا وعدة بنات (مت 1" : كه وعمر‎ 
وكانت أمه تَدعَى ' مريم ' وهى أخت أم النور مريم ء حيث أنجبتها أمها‎ )١ : ١ ءيهوذا‎ ٠١ : >45 
» حنة بعد تكريس البتول مريم . وتزوجها حلفى (بالسري يانية) وفى اليوناتية "كود ' (قدمه016)‎ 
ء)/:١5هوكا‎ 4 ا مو او و‎ 
” وقيل إنه هو أول واضع للقداسات (ويصلى به الأرمن ن إلى الآن) » وأنه استقر فى ' إخلية :متهيو‎ 
(راجع‎ ٠ (جنوب القدس) حيث كانت أول كنيسة فى العالم . وكانت منذ القديم مقرأ لأسقفية السريان‎ 
. كتابنا : ' القدس وبيت لحم * ء طبعة المحبة)‎ 
فى‎ 


5.0010 الا35ع160-1أم 60 


+ وقد أقامه الرسل أول أسقف للمدينة المقدسة (وسْمّى " برأس الكنيسة المحلى " » 
باعتيار أورشليم الأم - 5؛نادمه366 - لكل الكنائس فى العالم.ومنها خرجت البشارة 


لكل المسكونة) . ظ 
+ وقد رأسّ المجمع الرسولى الأول بأورشليم سنة 57 م » والذى سجله سفر أعمال 
الرسل ٠ )١5(‏ 


+ وقد دعى بالأصغر (655! 786) تمييزا له عن القديس يعقوب (الكبير) شقيق القديس 
يوحنا الرسول ٠‏ واين زبدى . 

+ وقد دعاه اليهود " البار " » لأنه لما تأخر المطر فى إحدى السنوات - فى فلسطين - 
صلى إلى الله » فاستجاب الرب له وأرسل مطرا غزيرا » ارتوت به الأرض ؛: كما 
سجله المؤرخ اليهودى " يوسيفوس " 

+ وكان القديس يلبس إزارا فقط (بدون ثوب) وكان كثير السجود أثناء العبادة » حتى 
تورمت رجليه وتجلدت ركبتيه (صارتا كخف الجَمل) . 

+ ولما دخل الهيكل اليهودى ليُعلم ٠‏ سألوه عن أمر السيد المسيح ٠‏ وكانوا يظنون أنه 
سيقول إنه مجرد أخ له . فصعد على الإنبل (المنبر) وشرح لهم ربوبيته وأزليته 
ومساواته مع الله الآب » فصرخوا قائلين : " قد جتف البار ' !! . 

+ وحنقوا عليه » وضربوه بشدة » وأخذ واحد عصا من عصى القصارين (عمال 
البتياض) وضربه بها على رأسه » فأسلم روحه الطاهرة بيد الرب (وقيل إن اليهود قد 
ألقوه من فوق جناح الهيكل إلى أسفل قبل ضربه بالعصا) » وقد عرف بأنه لم يأكل 
لحما » ولم يشرب خمرا طوال حياته » بركة شفاعته تكون معنا ٠‏ آمين . 

+ لم 


9 


: شهادة القديس مار بطلان الطبيب‎ )١( 
ولد فى بلدة " تعميدون " (بسوريا) من أب وثنى إسمه " استوخيوس ' وأم مسيحية‎ + 
. تدعى ' أونالة * . وقد علّمه أبوه مهنة الطب‎ 


”امع 
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+ وكان بالقرب منه قس » كان كلما مر بطلان أمام منزله ورأى فيه كمال العقل 
وكثرة العلم » تحسر عليه » لعدم معرقفته بالل : 
+ ولما أكثر الكاهن من الصلاة إلى الله ليهتيه لطريق الخلاص », أعلمه الرب بأنه 
سيؤمن على يديه . ففرح بتلك البشرى . 
+ ونم توفت بيتهما الصنداقة ؛تحدث القن منعة عن فبك الفيسادة الرقيوة وقعرف 
الديانة المسيحية والآيات التى تتبع مؤمنيها » فاشتهى بطلان أن يجمع بين الطب 
والمعجزة فى العلاج . | | 
+ وذات مرة لدغ ثعبان إنسانا وظل راقدا بجواره » ولما صلى طالب من السيد المسيح 
أن يُظهر قوته فى شفائه وقتل الحية السامة . فلما انتهى من طلبته قام الرجل سليمآً 
ومات الثعبان . فازداد إيمانه بالمسيح . ومضى إلى القس واعتمد .٠‏ 
+ ولما جاءه رجل أعمى ليعالجه » طرده أبوة من منزله » ولكن بطلان سأل " من 
الذى طلبنى ؟! " ٠‏ فأجابه أيوه : " إنه أعمى وليس لك حيلة فى شفائه " . فقال له 
"سترى مجد الله "!!. 0 00 
+ ثم استدعى الأعمى وقال له : " هل إذا أبصرتت تؤمن بالإله الذى فتّح عينيك ؟ ' 
فأجايه : ' نعم "  .‏ ش ش 
#أفلنا شين الأضى يميلاة القديين:2 آمن الأعمدى وأو اقتينن .وم اتفميدهما . 
+ ولما تنيّح أبوه وزع ماورثه على المساكين » وظل يعالج المرضى بدون أجر ء 
على شريطة أن يؤمنوا بالمسيع . فاغتاظ زملاؤه الأطباء وشكوه للوالى هو والذنين 
آمنوا عن طريقه. 
+ فاستحضرهم وهددهم ء فلم يتركوا إيمانهم » فعاقبهم بشدة » ثم قطع رؤوسهم ونالوا 
أكاليلهم » بركة شفاعتهم تكون معنا » آمين . 
+ أما القديس مار بطلان فقد زاد الوالى من تعذيبه» ولكن الرب سنده . فألقاه للثسودء 
فلم تؤذه . وكان الرب يقويه . 
+ ثم أمر الشرير بقطع رأسه » ونال إكليله » شفاعته تكون معنا » آمين . 

56 
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: شهادة القديس بضابا أسقف قفط وآخرين‎ )١( 
ولد هذا القديس بمديئة أرمنث من أبوين مسيحيين :“ربياه فى مخافة الله مئذ صغره‎ + 
وقد صادق ابن خالته " اندراوس" ؛ وعاشا معاً يقرآن الكتب المقدسة ويصومان يومين‎ 
. بلا طعام ولا شراب‎  ًايعوبسأ‎ 
» ولما فكرًا فى تفاهة العالم وكثرة متاعبه وشهواته : ذهباً إلى الجبل شرق النيل‎ + 
حيث إلتقيا مع قديس يُدعى " إسحق " » شجعهّما على التوحد فى مغارة . وتنبأ لبضابا‎ 
بأن يكون راعياً لقطيع المسيح وستحل به شدائد عظيمة » وكذلك سينال اندراوس مسن‎ 
. الألم المبارك‎ 
ولما نميا فى النعمة قام أسقف يدعى تادرس برسامة بضابا قسأً واندرواس شماسآا‎ + 
يوماً من مغارتهما بالجبل لصلاة القداس ببلدة قريبة.‎ 4٠ (دمة46) ء وكانا يأتيان كل‎ 
ولما ذهب القديس يضابا إلى بهجورة (بقنا) صلى لإنسانة » فأيطل الله سحر‎ + 
. الشيطان وعادت سليمة . ثم ذاعت معجزاته فى كل الصعيد‎ 
» وتقدم أهل قفط (بقنا) للبابا بطرس الأول (خاتم الشهداء) لرسامته أسقفاً عليم‎ + 
فأرسل له قداسته رسالة » فأطاع مشيئة الله . وأثناء قيام الأسقف بضايا يصلاة القداس‎ 
.!! تحول الخمر إلى " دم " » فتعجب البابا‎ 
ولما أثار دقلديانوس الاضطهاد (7٠م) مضى أريانوس الوالى إلى جنوب الصعيد‎ + 
. لتعذيب المسيحيين » ققرر القديس بضابا أن ينال إكليله على اسم المسيح‎ 
» فأحضر شعبه ووعظهم ودعاهم للشهادة . وضرورة الارتياط بكل وسائط النعمة‎ + 
. حتى لا يغلبهم عدو الخير‎ 
فمضى الأسقف بضايا والشماس اندراوس والأب خريستوذولوس », إلى أسنا معهماء‎ + 
. بعدما أعلمهما بأن الثلاثة سينالون الأكاليل » كما أعلنه له الرب فىرؤيا‎ 
ولما كان الوالى يعذب المسيحيين ويقطع رؤوسهم » كان القديس بضابا يرى‎ + 
. الملائكة تضع الأكاليل على الشهداء » ثم يأخذونهم بكرامة إلى السماء‎ 


مم 
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+ وعمد أريانوس إلى اللين والى التهديد » فلم يفلح . وقام يحبسه مع صاحبيه . فظهر 
له ملاك الرب الجليل " ميخائيل " وأعلن له أنه سينال " أكاليل (لنسكه منذ صغره + 
رعاية شعبه بحكمة + للشهادة للمسيح) . 

+ ونال بضابا مع صديقيه الأكاليل الموعود بها » بعد عذابات عديدة » ومعهم نفوس 
كثيرة » شفاعة الجميع تكون معنا » آمين!" . 


شهادة القديس الأمير تادرس الشطبى : 
+ كان أبوه " يوحنا " مسيحياً وكان من بلدة " شطب " (بأسيوط)': وقد كم تجنيده 
-رغماً عنه - أثناء الحرب بين الفرس والروم . فعاش في إنطاكية وتزوج بإبئة أحد 
الأمراء الوثنيين » ورزق منها بالأبن ' تاؤدورس ' (سسودمءم؟) [ عطية الله ] . 
+ ولما أرادت أمه (الوثنية) أن تَدخِله معبداً للأوثان لعبادتها ء رفض أبوه يوحنا ء 
فغضبت منه زوجته وطردته . فأنى الأب إلى مصر . ظ ظ 
+ وظل الصبى عند أمه » ولكن كان أبوه مداوماً على الصلاة إلى الله » ليهديه طريق 
الخلاص . فأضاء الرب فلبه » ومضى فى شبابه إلى أسقف قديس وتعمد , فحزنت 
أمه على ذلك » ولكنه لم يهتم بكلامها . 
+ وتترج فى رتب الجندية » حتى صار قائداً . وشارك فى الحرب وانتصر . 
+ وينما كان الأمير تادرس في بلدة ' أوخيتوس " علم بأن أهلها يعبدون ثعباناً هائلا 
(طوله ١7‏ ذراعا) ويقدمون له الضحية البشرية » وفى وجوده هناك تقرر أن يُلقى له 
ابن أرملة مسيحية . فالتقى يها القديس وسألها عن سبب بكائها . 
+ فنزل عن حصائه وصلى طالباً معونة الرب » وقتل برمحه الثعبان (التنيّن) وخلّص 
ابن الأرملة . 


. أبيب» وسيرة بضابا من إعدادناء طبعة مكتبة المحبة‎ ١5 السنكسار القبطى‎ )١( 
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+ ولما جاء لمصر للبحث عن أبيه (فى شطب) إلتقى به . وظل معه إلى أن تنيّح » شم 
عاد إلى إنطاكية » حيث وجد أن دقلديانوس قد كفر وأثار الاضط هاد . فتقدم إليه 
الأمير تادرس وأعلن إيمانه أمامه يشجاعة . 

+ فألقاه فى النار . فأسلم الروع » ونال إكليل الشهادة » بركة شفاعته تك ون مغناء 
آمين . 

+ وأخذت إمرأة مؤمنة جسده (وقيل إنها أمه) بعدما دفعت أموالاً كثيرة للجند » وأخفته 


إلى أن انقضى زمان الاضطهاد . وقد بُنيت على اسمه كنائس كثيرة ٠‏ 
الي 


(١)التذكار‏ الشهرى للطوباوية أم النور مريم : 
+ نطلب شفاعتها المقبولة لدى مخلصنا الصالح ؛ وأن نقتدى دائماً انقلياة وبفضائلها 
الكثيرة . الرب يستجيب لطلباتها وشفاعتها من أجل القارئ والكاتب » كل حين ٠»‏ 
والحمد والشكر لله ٠‏ إلى الأبد » ين . 

(؟)نياحة القديس سوسينيوس الخصى : 
+ كان هذا البار أحد رجال قصر الإمبراطور ثيؤدوسيوس الكبير . وكان كثير 
الرحمة : مملوءاً نعمة وحكمة . 

+ وخلال انعقاد المجمع المسكونى الثالث فى أفسس (477م) لمحاكمة الهرطوقى 
"نسطور " »ء كان القديس سوسينيوس فى خدمة القديس كيرلس الكبير (البابا 
الإسكندرى ورئيس المجمع) » وباقى أعضاء المجمع ؛ مُفَرّضاً من قبل الإمبراطور 
تيؤدوسيوس ٠‏ 
+ وحدث أنه قد مرض فى وجود البايا كيرلس (عمود الدين) » وأعلم سوسينيوس 
قداسته بأن الرب يستدعيه للفردوس . فقال له البابا : " أتريد أن أصلى إلى الرب 2 
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ليعطيك العافية " ؟ 
+ فأجابه بأنه يريد أن ينهض من المرض فقط لكى يُوزع كل أملاكه على المساكين » 
ثم يرقد فى الرب ٠‏ وهو ماحدث بالفعل . وصلى عليه القدييس كيرلس . وأمر أن 


يُعمل له تذكار فى هذا اليوم » بركة صلاتهما تكون معنا ٠»‏ آمين . 
اج 


: شهادة مكاريوس بن باسيليدس الوزير‎ )١( 
لما أعلموا دقلديانوس بأنه لا يعبد الأوثان , أمر بإرساله إلى أرمانيوس الحاكم العام‎ + 
. بالإسكندرية‎ 
. فودع أمه المؤمنة وأوصاها بالعطف على المساكين » ومساعدة الضعفاء وسافر‎ + 
#فلما كام أزماتيوس أنه ابن :ورين دكلدياتومن لأطفه . ولم يسمع لخداغه » فعذيه‎ 
» عذابات كثيرة. وفيما كان يتم تعذيبه اختطقت روحه للسماء ورأت مواضع القديسين‎ 
. ومواضع الأشرار » ومكان أبيه فيها‎ 
ثم أرسله أرمانيوس إلى بلدة نقيوس (بالمنوفية) وهناك عذبوه وقطعوا لسانه‎ + 
وذزااعية : وجقار! ابن متكماة بالثار ف تيه‎ 
منها أن قوم كانوا مجتازين مع ميت لدفنه . فطلب‎ ٠ وقد أجرى الله على يديه آيات‎ + 
: من السيد المسيح أن يُظهر مجده » وصلَّى بإيمان » فاستجاب الرب وأقام الميث‎ 
وعرف الجموع بما رآه ة فى الجحيم » وأعلن أن المسيح هو رب الكل » فآمنت‎ 
. الجموع. وقطعت رؤوسهم ونالوا أكاليلهم بركة شفاعتهم تكون معنا » آمين‎ 
وتصادف أن مر الوالى أريانوس » فرأى ماحدث » فأخذ معه القديس مكاريوس فى‎ + 
إلى أن وصلت إلى شطانوف (بالمنوفية) فلم تتحرك . وكان الرب قد ظفهر‎ ٠ المركب‎ 
. للقديس - فى رؤيا - وأعلمه بأنه سينال إكليله فى تلك البلدة‎ 
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+ فأمر الوالى بأن يصعدوا بالقديس فوق تل ويقتلوه هناك . وبذلك نال إكليله فى 
المكان الذى أعلنه الله له . وظل مدفوناً هناك » إلى أن تملك الإمبراطور قس طتطين 
الكبير » فأتى أمير مؤمن - من عنده - اسمه ألوجيوس » وقام بهدم كثير من البرابى 
(معابد الأوثان) وبنى مكانها كنائساً . 

+ فظهر له القديس مكاريوس - فى رؤيا - وأعلمه بمكان جسده » فقام بالعثور عليه 
وبنى له كنيسة » وظهرت منه معجزات كثيزة » شفاعته تكون مغنا » آمين . 

(؟) شهادة القديس لاونديوس : 

+ كان من مدينة طرابلس (بلبنان) وكان والداه مسيحيين . وكان جميل الصورة 
والطباع » ومداوماً على قراءة وحفظ الأسفار المقدسة ٠‏ وبالذات مزامير داود . 

+ ولما صار جندياً كان يعظ رفاقه الجنود » موضحاً لهم فساد العبادة الوثنية » وجمال 
الحياة مع المسيح » فى دنياه وسماه . ومنهم من أطاع صوت الحق : ومنهم من أطاع 
صوت أابليس ٠‏ فشكوه للقائد . 

+ فاستحضره وسأله عن إيمانه وتمّسكه به مهما كانت المتاعب , واستش هد بقول 
الرسول بولس: " مَنْ سيفصلنا عن محبة المسيح ؟ أشدة ؟ أم ضيق ؟ أم اضطهاد ؟ 
+فغضب منه القائد وطرحه فى السجن ٠‏ وفى اليوم التالى أحضره وسأله : " بأية قوة 
(ستلطة) تجرؤ على مخالفة (أوامر) الملك وتبعد الناس عن عبادة الآلهة ؟ ' . 

+ فأجابه القديس : " بحق إننى أود أن يأتى الجميع إلى طاعة (وصايا) المسيح . ولو 
أنت تركت ضلالك وعبدّت المسيح » لورثت الملكوت الأبدى " . ثم سخر من الأوثان؛ 
التى لا تنفع ولا تضر . 

+ فاج بكري رشك :يكن سال ننه خلن الأرسن . وكان يشكر الله على بركة الألم 
+ فرّثى له أحد أصحابه الجنود » وهمس فى أذنه قائلاً : ' إنى أشفق عليك وأرثشي 
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لشبابك ء لذلك أريدك أن تذبح للآلهة » فيعفى (القائد) عنك " . 

+ فطرده القديس » وصرخ فيه قائلاً : " اذهب عنى ياشيطان ' . 

+ فضاعف القائد من.تعذيبه بالجلد » حتى تهرأ لحمه وسال دمه على الأرض » ثم 
أمر بأن يُغطس فى البح ر(المتوسط) فلم ينله أذى ٠‏ فأمر بربطه وجرّه إلى السجن ». 
ليرى ماذا سيفعل معه ؟ ا 

+ ولكنه تنيّح فى السجن ٠‏ ونال إكليله » فأعطت إمرأة مؤمنة غنية أموالاً كثيرة للجُند 
وللسجّان» حتى أخذت الجسد الطاهر ٠‏ وكفنته فى ثوب مُذهب » ووضعته فى تابوت 
فى بيتها » إلى أن أنتهى زمن الاضطهاد , فبّْنيت له كنيسة(') » شفاعته تكون معناء 


(١)شهادة‏ القديس (القائد) لونجينوس : 

+ كان هذا القائد يونانى الجنس من بلدة فى كبادوكيا (بآسيا الصئغرى) » ولما عن 

الإمبراطور طيباريوس قيصر الوالى بيلاطس البنطى لحكم ولاية اليهودية » أخذه معه 

إلى فلسطين . ا 

+ وكان لونجينوس أحد الجنود الذين تولوا صلب السيد المسيح . وبعدما أسلم الروح 

طعنه بحرية . فخرج من جنبه دم وماء 7 فتعجب وبالأكثر لما رأى إإظلام الشمس 
ك 

وأنشقاق حجاب الهيكل وتشقق الصخور وقيام بعض الموتى من القبور . 

+ وكان لونجينوس حاضرا عند تكفين جسد الفادى » وعند وضعه فى القبر» ووقت 


ختم القبر » وعند قيامة المُخلص والقبر مغلق . 


. تكريس كنيسته يوم أول بؤونة‎ )١( 
ك2‎ 
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+ فتحيّر وسأل الله أن يكشف له سر هذه الأحداث. فأرسل له القديس بيطرس الرسول» 
فأعلمه بقصة الخلاص . فآمن وترك الجندية » وذهب إلى بلدته ليبشر فيها بالمسيح 
(وقيل إنه صار أسقفا وصنع معجزات كثيرة) . 

+ فلما سمع به بيلاطس , اغتاظ ء وشكاه للإميراطور طيباريوس ,٠‏ فأمر بقطع رقبته. 
ونال إكليله . شفاعته تكون معنا » أمين. 

(؟)شهادة القديسة مارينا : 

+ كانت من أسرة وثنية غنية بإنطاكية . ولما ماتت أمها أرسلها أبوها لمربية مسيحية: 
وكانت تحكى لها سير الشهداء وتنعمهم فى الملكوت ٠»‏ فاشتاقت أن تصير شهيدة على 
اسم المسسيح . 

+ فلما خرّجت - ذات مرة - مع جواريها وجدت فى طريقها الوالى لوقاريوس. 
فأعجبه جمالها » فأحضرها له الجند بالقوة . فسألها عن اسمها وإيمانها . فلاطفها 
ووعدها بالزواج منه فلم تقبل . 

+ فعذبها بتمشيط جسدها بأمشاط حديدية ثم تدليك جراحها بخل وملح . ثم حبستها . 
وظنوا أنها ماتت . 

+ فجاءفاملاك الري:وقفاها ضام :.وبصلاعها غلبت تعبانا صبهما واقق تمفية:: 
+ وعاد الوالى يتوعدها ويهددها » ثم أمر بعصرها ثم حبسها » فنزل ملاك الرب 
وشفاها . ثم أتاها إيليس لينصحها بطاعة الوالى لكى تستريح من الألم » ققالت له: 
'كف عنى يا شيطان ' . ثم ربطته بعلامة الصليب ٠‏ وطلبت منه أن يذكر لها كيف 
يُحارب البشر ؟!. 

+ فشرح لها عدو الخير كيف يحارب باللذات وإلسرقة ومحبة العالم (تفضيل الماديات 
عن الروحيات) . كما أنه يسعى لكى ينام المؤمن ويكسل عن الصلاة » حتى لا يطلب 
من الله غفران خطاياه " (وهو درس هام لكل نفس).ثم طردته من أمامها !! 

+ ثم أمر الوالى بإلقائها عارية فى وعاء به رصاص مغلى . فصلت إلى الله ليعتبره 
معمودية لها . فغطست فيه ورشمت ذاتها بالصليب باسم الآب والأبن والروح القدس . 
وأنقذها الله من آثاره . 
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+ كما معت صنوثا من السماء وان أنها قدا تعمتت + وعلى اثر ذلك آمن كفيروق 
ونالوا أكاليلهم » شفاعتهم تكون معنا » آمين . 

+ ولما أمر الوالى بقطع رأسها » أخذها السياف إلى خارج المدينة » ولكنه أعلن لها 
إنه يرى ملاك الرب ومعه إكليلا من نور ساطع . ولما صلت أحنت رأسها للسياف » 
فرفض فى البداية» ولكنها قالت له : ” إن لم تقطع رأسى فليس لك معى نصيب فى 
ملكوت السموات ش 

+ فضرب عنقها » وكذلك ضرب عنقه أيضاً.واستشهد على اسم المسيح » ورحلا معآاً 
إلى الفردوس » شفاعتهما تكون معناء أمين . 


+ وقد أظهر الله من جسدها عجائب » ويوجد جزء من يدها (- الكف) بكنيسة العذراء 
بحارة الروم - بالأزهر - بالقاهرة!"" . 


+ جا 


: استشهاد القديس أبانوب النهيسى‎ )١( 
ولد هذا القديس الصبى فى بلدة نهيسة (مركز طلخا دقهلية) من أبوين مباركين‎ + 
. ورحومين . وقد ربياه فى مخافة الله‎ 

+ ولما بلغ أبانئوب سن ١7١‏ سنة أثار دقلديانوس الاضطهاد (*0.”م) . 

+ وكان محِباً للذهاب للكنيسة ولسماع العظات . وسمع الكاهن يعظ المؤمنين ويُثْبتتهم 
على الإيمان:ويذل كواتهم يمن أجل الممنو: . تفتملى فيل الأكليل: : 

+ ولما كان والداه قد تنيّحا » فقد فكر بحكمة - رغم حداثة سنه - أن يوزع ماورثته 


)١(‏ أما القديسة * مارينا * الراهبة (القبطية) » فقد تنيّحت يوم ١5‏ مسرىء وراجع سيرتها فى كتابنا: 
' قديسو مصر ' (طبعة المحبة) ص 758١‏ . 0 
. (أموهظ 02 كاستدقعط1! , بجنوعا :0 ) + 
7" 


5.0010 الا35ع160-1أم 60 


عنهما من مال على المساكين . وقال لنفسه : " إن العالم يزول وكال شهوته " 
(ليو7: .)1١١‏ 

+ ثم أتى إلى سمنود . وبينما كان ماشياً على شاطئ البحر (فرع دمياط) إلتقى بالوالى 
" لوقيافوس " . فاعترف قدامه باسم المسيح . 

+ فعذبه بشدة » ثم اركبه معه فى المركب » وهو متجه إلى الجنوب . وصلبه على 
الصارى (التقلع) وجلس الشرير يأكل ويشرب . فتجمّد السائل فى الكأس فى يدهء 
وأدرك الجنود العمّى فى بصرهم !!. 

+ ونزل ملاك الرب من السماء وحل قيد القديسء» ومسح الدم الذى كان يسيل من فمه. 
+ وهبت رياح شديدة دفعت المركب لسرعة الوصول إلى أتريب (بنها) وهناك خلع 
الجنود مناطقهم (أحزمتهم) وطرحوها أمام واليها » واعترفوا بالمسيح » ونالوا أكاليل 
الشهادة » شفاعتهم تكون معنا ٠‏ آمين . 

+ وقام والى أتريب بتعذيب الصبى أبانوب » بوضعه على سرير حديد وأوقدوا تحته 
النيران . فصلى طالب معونة الله » فخلّصه من تأثيرها . 

+ ثم نشروه بالمنشار ٠‏ ثم قطعوا أجزاء من جسمه » ولكن كان ملاك الرب يشفيه 
ويُعزيّه فى كل عذاب . 

+ ثم مضوا به إلى الحاكم الرومانى العام بالإسكندرية » فعذبه هو الآخر عذاباً شديداء 
لعدم إنكاره المسيح . ثم أطلقوا عليه ثعايين سامة فلم تؤذه » بل أسرع إحداها والتنف 
حول رقبة الحاكم » فارتعب ورجا القديس إنقاذه منه » فصلى من أجله » فابتعد عنه 
التعبان . 

+ ومع ذلك أمر بتعذيب أيانوب مرة أخرى » وكبان القديس يوليوس الاقفسهصى 
حاسرا +« فاتتطم مقه حن سيركه ومتيلها'(كما عن غادقه) :+ 

+ ولما لم يفلح معه الحاكم أمر بقطع رأسه . فظهر له السيد المسيح » وعزاه وقوآهء 
ووعده بأن أى مكان يكون فيه جسده يتم فيه شفاء المرضى الذين يطلبون شفاعته . 
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+ ولما استشهد القديس نقل يوليوس الاقفهصى جسده إلى بلدته (نهيسة) » وبنيت على 
أسمه عدة كنائس ٠‏ شفاعته تكون معنا » أمين . 

(؟) نياحة البابا سيمون الأول البطريرك /؟؛: (؟5515-١٠/م)‏ : 

+ كان سريانياً وترهب بدير الزجاج (جنوب غرب الإسكندرية) » فنما فى النعمة وفى 
المعرفة الروحية » وحفظ أكثر كتب البيعة . 

+ ورسمه البابا أغاثون قساً . ثم انتّخِب للكرسى المرقسى بإعلان إلهى . 

+ وسلم تدبير البطريركية لأبيه الروحى » واعتكف هو فى الأصوام والصلوات 
والقراءات » وكان يأكل الخبز والملح والكمون وبعض البقول فقط . 

+ وأثار عليه عدو الخير الحرب » فحسده بعض الكهنة » وأتوا بساحر ققدم سُما- 
بصفته دواء - قلم يتأثر به » ثم قدموا له التين المّطعم بالسم الشديد » فعانى منه . 

+ فلما ذهب الوالى العباسى إلى الإسكندرية » ورأى شحوب وجه البابا سيمون » 
وعرف السبب ء أمر بحرق الكهنة والساحر » ولكن تشفع البابا من أجل هم » فتعجب 
من وداعته ورحمته » فأحرق الساحر وحده . ووافق على ترميم الكنائس والأديرة . 

+ فبنى ديرين عند حلوان (جنوب مصر القديمة) . 

+ وكان قد أقام كاهناً يُدعى ' مينا " مسئولاً عن الكنائس وعّهدها » من مال وكتبء 
ثم أصيب هذا المسئول بمرض شديد . فصبلى البابا لأجله » وأرسل تلميذآً له ليتعمرف 
مكان عهدته قبل موته . 

+ فلما وصل إلى بيته علم بموته » ولكنه قام من الموت وأعلن أنه - بصلاة البايبا- 
هبت له الحياة من جديد . وشرح للحاضرين كيف وقف أمام عرش المسيح » وكان 
معه بطاركة الإسكندرية من مارمرقس إلى أنبا إسحق . وأنهم وبخوه على إخفاء 
عهدته عن البابا » ولما أرادت الملائكة إدخاله إلى الجحيم تشفع الآباء من أجله»أمام 
الرب يسوع ٠‏ وأعلنوا أن البابا سيمون مازال يصلى من أجله (فى العالم) . 
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+ وصفح الرب عنه وأعطاه فرصة أخرى لرد كل عهدته . وظل يذكر ما حدث له 
ا » آمين . 
ل يف 


: نياحة القديسة المعترفة تكلا تلميذة القديس بولس الرسول‎ )١( 
يُسمّى " سيفاروس " فى إيقونية (بآسيا‎ ٠» لما دخل القديس بولس بيت رجل مؤمن‎ + 
* الصُغرى) ليعظ هناك , سمعته الفتاة ' تكلا " من خلال طاقة (- نافذة) بيتها » لمدة‎ 
أيام » فدخل كلامه إلى قلبها . وأراد أهلها منعها من متابعة عظات القديس بولس فلم‎ 
يقدروا . ش‎ 
فشكوا الرسول للوالى . ولما لم يجد عليه علة حبسه.‎ + 
. فنزعت تكلا ملابسها الفخمة وحُليها ومضت إليه لكى تخدمه فى السجن‎ + 
فأمر الوالى بحرقها . وكانت أمها تصرخ وتقول : ' أحرقوها لكى تخاف باقى‎ + 
النساء » لأن كثيرات من زوجات الأشراف قد قبلن كلام بولس ". فطرحوها فى النلر‎ 
. !! ولم تحترق‎ 
ولما ذهبت إلى إنطاكية رآها أحد الحُكا نيا‎ + 
. فأعلنت له أنها عروس للمسيح‎ 
فشكاها للوالى افألقاها لوحو قل + تالت لقذة فلن :انق انتوق قفد لقت لاف‎ + 
الوحوش تلعق أقدامها فقط . ثم ربطوها فى ثورين وجرّوها فى شوارع المدينة » فلم‎ 
.!! يلحقها أدنى أذى‎ 
فآمن أهل ها . وأخيراً‎ ٠ ثم عادت للرسول بولس فى إيقونية » وبشرّت بالمسيحية‎ + 
. رحلت إلى عالم المجد يسلام » صلاتها تكون معنا » آمين‎ 
: (؟) تذكار بناء كنيسة باسم القديس مرقوريوس (ابى سيفين)‎ 
وأما سيرة خياته وشهادته » فقد كانت يوم 75 هاتور : ويمكن الرجوع إليها فى هذا‎ + 
. اليوم . بركة شفاعته تكون معنا » آمين‎ 
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() شهادة القديس إسحق : 
+ كان من بلدة شما (مركز أشمون بالمنوفية) وكان يعمل فى بستان . وكان صالحاً 
ووديعاً ناسكاً » يصوم يومين يومين ويأكل البقول ٠‏ ويُعطى باقى أجرته للمساكين . 
+ فظهر له الرب - فى رؤيا - وأمرّه أن يذهب إلى الوالى ويعترف باسمه أمامه ٠‏ 
+ قفقام ووزع ما لديه من مال على المساكين » ثم صلى وطلب معونة الرب . فعذبه . 
الوالى كثيراً » ولكن كان الوب أبيعزيّه ويشفيّه . 
+ ثم قطع رأسه ونال إكليله » شفاعته تكون معنا » آمين . 
(4) شهادة القديس أنبا أندونا : 
+ كان من بلدة " ببا " (ببنى سويف) وكان والداه صالحين ورحومين . ولما سمع 
بالعذابات فى أيام دقلديانوس » مضى بنفسه إلى أريانوس الوالى فى إنصنا . واعترّف 
بالمسيح أمامه . 
+ فأمر الوالى بضربه بالسهام » فلم ينله أذى » فأرسله مع قديس يُدعى إييماخوس - 
وشهيدين آخرين - إلى حاكم الإسكندرية . فحبسهم الحاكم العام فى السجن هناك . 
+ ثم قام بتعلّيق القديس أندونا منكس الرأس ٠‏ إلى أن نزل منه الدم . ثم عذبه عذايا 
آخر . 
+ ولما اغتاظ من عدم طاعته له » أرسله إلى والى الفرما (شرق بور سعيد) » فوجد 
هناك قديساً يدعى " مينا " » فرتحا بلقائهما معاً فى السجن . 
+ فعذبه والى الفرما » ومشّطه بأمشاط حديدية وكواه بالنار » وألقاه فى وعاء به نيت 
مغلى ٠‏ ولكن الرب كان يشفيه فى كل مرة . 
+ وأخيراً قطع رأسه » ونال إكليله » شفاعته تكون معنا » آمين . 
00 شهادة القديسة ليارية : 
+ كانت من بلدة " دمليانا " بجوار دميرة (بالدقهلية) . وكان والداها صالحين . وكانت 
طاهرة: ومداومة على الصوم والصلاة . 

2.25 


5.0010 الا35ع160-1أم 600 


+ وكانت فى سن ١١‏ سنة ء» فظهر لها رئيس الملائكة " رافائيل " وقال لها : " لماذا 
تجلسين والجهاد قائم والأكاليل جاهزة ؟! " . 
+ فقامت ووزعت مالها على المساكين ٠‏ وأتت إلى سوسنة (سرسنا » مركز الشهداء 


منوفية) . 
+ وكان الرب قد ظهر للقديس شنوسى ء وعرّفه بتلك القديسة . فلما رآها عزاها 
وشددها . 1 


+ فاعترفت أمام الوالى بالمسيح . فعذبها بشدة » ثم مشط لحمها » ووضع مسامير 
محمية بالنار فى أذنيها . ثم أخذها مع عدد كبير من المؤمنين فى المركب وسافر . 
+ وبينما كانت المركب تسير (فى النيل) خطف تمساح طفلاً . كان وحيداً لأمه. 
وكانت من بين الركاب » فصرخت وبكت . 

+ وصلت القديسة إلى الرب يسوع ء فترك التمساح الطفل دون أذى . 

+ ولما وصلت المركب إلى ' طوة " طرح الوالى القديسة فى أتون النار ؛ فلم تمسها 
بضرر » فقطعوا رأسها ونالت إكليلها » شفاعتها تكون معنا » آمين . 

(1) شهادة القديستين مُوجى وتكلا : 

+ كانت هاتان الفتاتان من بلدة قراقص بالبحيرة » قرب الإسكندرية . 

+ وتربيتا عند معلمة فى البلدة . وحدث عند عبورهما بحيرة مريوط شاهدتا الوالى 
وهو يعذب المسيحيين . فتعجبتا من قسوة قلبه » ومن احتمالهم . 

+ ثم ظهر لهما الرب يسوع وأراهما مجد القديسين والشهداء » وشجعهما على 
الاستشهاد . فركبا فى مركب إلى الإسكندرية » وهناك اعترفتا بالمسيح - أمام الوالى 
- فعذبهما بشدة » ثم قطع رأس القديسة " موجى " . وأرسل القديسة " تكلا" إلى 
دمطوء حيث نالت إكليلها هناك » بركة شفاعتهما تكون معنا » آمين . 

(10) شهادة القديس أباكراجون : 

+ كان من البتانون (منوفية) وكان فى البداية لصاً - واتفق معه شابان على السرقة فى 
البرية . فمضوا إلى قلاية راهب ليلا . 
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+ وانتظروه حتى يفرتخ من صلاته » ققضى الليل كله فى الصلاة » فتعبوا وسمعوا 
تضرأعاته فجزعوا . ولما كان الصباح خرج إليهم الشيخ ٠‏ فخروا عند قدميه معترفين 
بخطاياهم » وألقوا سيوفهم وتابوا وترّهبوا عند الشيخ . 
+ وأجهد أباكراجون نفسه بالعبادات والصوم ء فتنبأ له الشيخ بأنه لايد أن يستشهد 
على اسم المسيح . 
+ وبعد ” سنوات أثار الشيطان دقلديانوس على اضطهاد الكنيسة (07”) فودع أيباه 
الروحى . وأخذ بركته وأتى إلى " نقيوس " (بالمنوفية) . 
+ فوجد الإمبراطور مكسيميانوس (زميل دقلديانوس) فاعترف أمامه بالإيمان . فعذيه 
عذاباً شديداً » ومشط لحمه » ودلك جراحه بقماش خشن . 
+ ثم أخذه معه إلى الإسكندرية » حيث علقوه على صارى المركب . خمس مرات ٠»‏ 
والحبال تنقطع فى كل مرة . فوضعوه فى جوال وطرحوه فى البحر » فأخركجه ملاك 
الرب إلى الشاطئ » وأمره أن يذهب إلى سمنود . 
+ وهناك صنع عدة معجزات » وعلى رأسها إقامة إبنة القائد يسطس (- عادل) من 
الموت ؛ فأمن هو وجنوده - 5176 زجلا د وفالوا أكاليلهم » شفاعتهم تكون معناء 
آأمين . ا 
+ وتم صلبه على شجرة مُنكس الرأس ٠‏ وظل هكذا لمدة عشرة أيام » إلى أن نزف 
الدم من أنفه » ولكن الرب حفظه من الهلاك . 
+ ثم أرسلوه إلى الإسكندرية » حيث طعنوه بالحراب وكسروا ظهره . 
+ ثم ظهر له السيد المسيح ٠‏ وعرفه بأنه قد إنتهى جهاده » ووعده بأن كل من يطلب 
شفاعته» يُحقق له الرب مُراده . وتم قطع رأسه ونال إكليله» بركة شفاعته تكون معناء 
آمين . 
+ وقد ظهر ملاك الرب إلى كاهن من منوف وعرفه بمكان جسد القديس ء وأمرّه 
بأخذه . ولما انقضى الاضطياد شيدت كنيسة باسمه فى البتانون 3 
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() شهادة القديس دوماديوس السريانى : 

+ ترّبى فى بلاد فارس (إيران) وعرف علوم الفلك » وكان يشتهى أن يكون مسيحياً . 
فتقابل فى سوق مع راهب فارسى اسمه " أوغالوس " . فعرف منه طريق الله » وفرح 
جداً بالإيمان الجديد » حتى أنه تعى كل أهله للمسيحية . 

+ ثم اعتمد وترآهب . وصار يعمل جهادات روحية كثيرة » فحسده بعض الرهبان ٠»‏ 
فذهب إلى دير آخر باسم القديس ' سرجيوس " . حيث رسم شماساً . وأقام مع متوحد 
قس ء مدة ٠١‏ سنوات ٠.‏ عاش فيها على النبات فقط . 

+ وبينما كان يصلى القداس مع هذا القس رأى حمامة حسنة المنظر جداً » فى المنبح: 
فحاول أن يطردها برأسه خوفاً من الدم المقدس فى الكأس . وكانت رمزاً للروح 
القدس , فأعلم الأسقف بذلك . فرسمه قساً . 

+ ولما ذاعت شهرة قداسته » وأراد بطريرك ذلك المكان أن يقوم بزيارته . هرب 
وأتى إلى كنيسة باسم القديس ' قزمان " » وصارت تجرى على يديه معجزات كثيرة . 
+ ولما مر الإمبراطور يوليانوس الجاحد على مغارته » وهو فى طريقه لمحاربة 
الفرس أعلموه بأمره » فأمر برجمه هو وتلميذه » ونال إكليله . وبتعد عدة سنوات 
أظهر الله جسده المقدس ٠‏ فبنوا له كنيسة » وأظهر الله فيها عجائبه » بركة شفاعته 
تكون معنا ء آمين(" . 

(9) نياحة القديس أنبا بلامون السائح (5١"م)‏ : 

+ كان سائحاً بالجبل الشرقى قرب نجع حمادى ؛ وقد حاربه الشيطان بشدة » فأرشده 
الرب للقاء القديس أنبا تلاصون فوق صخرة فى الصحراء » حيث صلياً وتعزياً معاً , 
ونزت لهما مائدة من عند الرب ٠‏ فأكلا معأ » ثم عاد القديس بلامون إلى مكانه . 

+ وكان هذا القديس يجاهد بنسك شديد ؛ مداوماً على الصلاة ليلا ونهاراً . 

+ وأعطاه الله موهبة الشفاء » وكانت الوحوش تأتى إليه » فيطعمها بيده » وتلحس 


)1( السنكسار القبطى عيوم ١8‏ أبيب : 
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قدميه . وكان لا يفطر سوى السبت والأحد بنصف خبزة ء كان يرس لها الله له مع 
غراب (مثل القديس أنبا بولا أول السواح) . 

راع عا ينيه يبنا وسور( ا 0 
واكتسب منه طريقة النسك والفضائل » ثم اختبره فى حياة الجهاد الروحى لمدة " 

أشهر ء ثم ألبسه إسكيم الرهبنة (5٠*م)‏ . 

+ ويعد سبع سنوات ظهر ملاك الرب لأنبا باخوميوس وطلب منه إتشاء دير (١""م)‏ 
وكان فى سن الثلاثين من عمره !! 

+ وبُمتَجِل للقديس بلامون معجزات كثيرة : ثم تنيّح بسلام » بركة صلواته تكون معنا 


أمين. 


: نياحة القديس البار يوسف النجار‎ )١( 
. كان رجلاً باراً » ولذلك استحق أن يُدعى أبا للمسيح بالجسد‎ + 
وقد اختاره الرب أن تعيش القديسة مريم العذراء فى بيته » ثم صحبها إلى بيت لحم‎ + 
٠ والى مصر مع الطفل يسوع ثم عاد معها ومع الطفل يسوع للناصرة‎ 
وقد حضر نياحته أبناء أخت أم النور يوسى ويهوذا وسمعان ويعقوب وثلاث بنات‎ + 
(وقيل إن أباهم كلوبا كان أخاً للقديس يوسف النجار) . وباركهم ؛ وودعهم » وبسط‎ 
٠ يده » وأسلم الروح‎ 
. وكان الرب يسوع حاضراً وقت نياحته » ووضع يده على عينيه وبكى‎ + 
٠ لميلاد السيد المسيح‎ ١5 وتم دفنه فى قبر أبيه يعقوب ء فى السنة‎ + 
سنة غير متزوج » 01 سنة متزوجآً ؛‎ ٠ سنة » منها‎ ١١١ وكانت جملة حياته‎ + 
. سنة مع أم النور مريم‎ 1 

و2 


5.0010 الا35ع160-1أم 60 


: )"88-519( ١١/ نياحة البابا تيموثاوس الأول البطريرك الإسكندرى‎ )١( 

+ وقد رعى شعبه أفضل رعاية » وحرسهم من الذئاب الأريوسية (الهراطقة) . 

+ وفى أيام الملك ثيؤدوسيوس الكبير » تم عقد المجمع المسكونى الثانى بالقسطنطينية 
(١8م)»‏ برئاسة البابا تيموثاوس الإسكندرى . لمحاكمة الهراطقة : مقدونيوس » 
وسابيليوس ٠‏ وأبوليناريوس . وأظهر ضلالهم » كما ورد فى اليوم الأول من شهر 
أمشير . 

+ واهتم ببناء الكنائس ٠‏ وكان عالما كبيراً » وترك الكثشير من الأقوال رداً على 
الهراطقة الأريوسيين » وتنيّح بسلام . بركة صلواته تكون معنا » آمين . 


: تذكار تدشين كنيسة القديس أبى فام‎ )١( 

+ تم أنشاء كنيستين باسمه فى طما (بسوهاج) وفى أوسيم (بالجيزة) وتذكارهما فى 
أول بؤونة» 77 أبيب . ش 

+ أما تاريخ حياته وشهادته» فهو تحت يوم77 طوبة» بركة شفاعته تكون معناء آمين. 


(؟) شهادة القديس أبامون : 

+ كان من ترنوط » وسافر إلى الصعيد » حيث رأى ما يقوم به أريانوس الوالى من 
اضطهاد للمسيحيين » فاعترف أمامه بالمسيح . 

+ فعذبه بالضرب بالسياط . وتمشيط لحمه ؛» وتسمير جسده بمسامير طويلة . وكان 
الرب يشفيّه ويقويه . 

* ولما نقلوه إلى الإسكندرية نال عذابات أخرى ؛ وكان الرب يسوع يظهر لهء 
ويشفيه ويقويّه ويعزيه » فآمن كثيرون بالمسيح بسببه » ونالوا أكاليلهم . 


١ع‏ 
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+ وكانت من بينهم عذراء تدعى " ثيؤفيلا " (مُحبّة محبّة بَةَ ش)ء اعترفت بشجاعة بالمسيح ٠»‏ 
ووبخته على عبادة أصنام من حجارة . فطرحها فى أتون النار » ولكن الرب أنقذها ء 
فاضطروا إلى قطع رأسها » كما قطعوا رأس القديس أبامون » بركة شفاعة الجميع 


: نياحة القديسة مريم المجدلية‎ ٠ 
رناب د نه ارقا جيك دوين اقافة وروا عا اكه‎ 
. فاستحقت أن تكون أول من رأى الرب يسوع فور قيامته . وأخبرت بها تلاميذه‎ 
وكانت من بين أعضاء الكنيسة الأولى التى انسكب عليها فيض الروح القدس " يوم‎ + 
تحقيقاً لنبوة يوئيل النبى (7 : 18) بإعطاء المواهب‎ ٠ الخمسين " (050م:765)‎ 
| . الروحية للجنسين‎ 
وقد أقامها الرسل " شماسة " (ووومهه»46) وخدمت معهم » وكانت قد كسبت‎ + 
. كثيرات إلى الإيمان بالمسيح » وساعدت - فى خلال تعميدهن - بيد الرسل‎ 
وقد عانت من تعييرات وإهانات اليهود » ولكنها تحملتها بصبر وفرح وشكر » قم‎ + 
. تنيّحت بسلام » بركة صلواتها تكون معنا » آمين("‎ 


9 و 


)١(‏ تذكر مصادر تاريخية تقليداً قديماً بأن مريم المجدلية قد ذهبت إلى روما لتبشير النساء هناك ؛ 

وأنه قد تم استدعاؤها أمام الإمبراطور الرومانى ' طيباريوس ' قيصر . فسألها : ' كيف يقوم ميت 

من الأموات بعد ثلاثة أيام ؟! ' فأخرجت بيضة » وقالت له متسائلة : ' كيف يمكن أن يخرج كائن 

حى (- كتكوت) من هذه البيضة التى يكسوها غلاف حجرى مُحكم ؟! ' . فتعجّب من حكمتها ومن 

جرأتها » وأطلق سراحها . 0 ش 
زغ 
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: تذكار نقل أعضاء القديس اندراوس الرسول إلى القسطنطينية‎ )١( 
فى هذا اليوم نفذ أمر الإمبراطور البار قسطنطين الكبير بنقل أعضاء الشهيد القديس‎ + 
. إندراوس الرسول (أخو القديس بطرس) ابن زبدى من مكان استشهاده بسوريا(‎ 
. وتم بناء هيكل له فى العاصمة البيزنطية (وقد اتخذه الروم شفيعاً - مممنهدم- لهم)‎ + 

(') شهادة القديس ورشنوفة (برصنوفيوس) : 
+ كان عالما وتقياً » ولما تم ترشيحه لمنصب الأسقفية هرب (من المجد الباطل) إلى 
بلدة طحامون (وربما : دلجمون) وبات عند أخوين محبين للمسيح . 
+ وفى تلك الليلة ظهر له ملاك الرب بأن يمضى إلى الوالى الرومانى ويعترف أمامه 
بالمسيح. 
+ ولما استيقظ من نومه أعلم الأخوين بما رأى » فاتفق الثلاثة أن يمضوا إلى الوالى . 
ولما فعلوا عذبهم ثم حبسهم ء ثم أخذهم معه إلى بلدة سنهور » حيث عذبّهم أيضاء 
ولكن ملاك الرب شفاهم . ١‏ 

+ ثم ذهبوا معه إلى بلدة " صا " (صالحجر) وهناك جمع عدداً من المعترفين بالإيمان 
المسيحى » وأعاد عليهم قراءة أمر دقلديانوس بعبادة الأوثان 3 
+ فهجم القديس برصنوفيوس - بغيرة روحية - وخطف القرار ومزقهء فأغتاظ الوالى» 
وأمر بطرحه فى النارء وبهذه الطريقة نال إكليله» شفاعته تكون معناء آمين9) . 

+ بي 

. راجع سيرته واستشهاده تحت يوم ؛ كيهك‎ )١( 


)١(‏ ولم يذكر السنكسار القبطى » ولا هذا السنكسار ٠‏ ما حدث لصديقيه ٠‏ ولكن من المتوقع ألنهما 
نالا إكليلهماء فيما بعد . 


نفد 
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: شهادة القديسين مرقوريوس وإفرآم‎ ٠ 
| . كانا أخوين بالروح » وقريبين بالجسد » وقد تمت ولادتهما فى مدينة أخميم‎ + 
سنة . فلما أثار عدو الخير الحرب‎ ٠ وقد ترهبا معاً - بدير بالصعيد - لمدة‎ + 
الروحية ضد التعاليم الأرثونكسية » سمح الإميراطور قسطنطينوس بن قسطنطين‎ 
. الأرثونكس‎ 
دوس معن تفذق امتونا انز يدنه ال الاسية امقببية الوواتفنة الأربرسون‎ 
وسكبا الخمر وألقيا بالخبز من فوق‎ ٠ أخذتهما الغيرة المقدسة » ودخلا إلى المذبح‎ 
ْ . المذبح‎ 
لا يجب أن‎ ٠» وقالا بشجاعة للحاضرين : ” من لا يعتمد على اسم الثالوث القدوس‎ + 
" يقدم قربانه » إلا على هياكل الأصنام‎ 
» فاغتاظ الآريوسيون » وظلوا يضربونهما إلى أن انكفسرت عظام هما‎ + 
. روحيهما بيد السيد المسيح ونالا الإكليل » شفاعتهما تكون معنا » آمين‎ 


1ظ فظ ف 


: شهادة القديس أبالى بن يسطس بن الملك نوماريوس‎ )١( 

+ كان هذا القديس هو ولى عهد الدولة الرومانية » وقد ذهب لمحارية الفرس . قلما 
عاد إلى إنطاكية وجد دقلديانوس قد تولى المملكة ء وتحوّل إلى الوثنية . 

+ ومع أن أبالى كان قادراً على محاربته واسترداد مملكته منه » لكنه اختار المملكة 
السمائية الدائمة إلى الأبد » مع ملك الملوك ورب الأرياب . 

+ فتقدم واعترف بالمسيح أمام الملك الكافر » فلاطفه كثيراً » ولم ية يفلح بإغراءاته جذبه 


ىا 
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للعبادة الوثنية » فنفاه مع أبيه يسطس وأمه ثيؤكالية إلى الإسكندرية . 

+ وكتب إلى أرمانيوس حاكم الإسكندرية بأن يلاطفهم أولاً » وإن عصوا عبادة 
الأوثان يوزعهم على.عدة أماكن ٠‏ لتعذيب كل واحد منهم فى جهة . 

+ وظهر السيد المسيح لأبيه يسطس. » وهو فى طريقه لمصر , وأعلمه بما سيحدث 
لأسرته » ووعده بملكوت السموات ٠‏ وعزاه وقوآه . 

+ ولما جاءت هذه الأسرة المباركة إلى الإسكندرية » حاول الحاكم العام خداعهم » فلم 
يقبلوا » ققام بتوزيعهم فى البلاد . 

+ فأرسل القديس يسطس إلى إنصنا » وزوجته إلى صا ٠‏ وإبنه أبالى إلى تل بسطة 
(الزقازيق) » وترك مع كل واحد غلاماً يخدمه . 

+ فلما وصل أبالى إلى تل بسطة واعترف بالمسيح ٠‏ عذبه الوالى بالحرق بالنار . 
وبالهنبازين ثم قطع بعض أعضائه . ثم ألقاه للأسود . وكان الرب يحفظه . 

+ فآمن كثيرون بالمسيح » لما رأوا شدة العذابات وهو لم يزل سليماً .. 

+ وأخيراً قطعت رأسه ونال إكليله » شفاعته تكون معنا » آمين . 

+ ويوجد جسده الآن (فى زمن الكاتب) بدير الخندق (حالياً بكنيسة القديس أنبا رويس 
بالبطريركية الجديدة بالعباسية) . 

+ وأما باقى أفراد أسرته فقد تم تعذييهم ٠‏ ونالوا أكاليلهم فى المواعيد السابق الإشارة 
إليها . شفاعتهم تكون معنا ٠‏ آمين . 

)س( نياحة البابا كيرلس الخامس البطريرك /؟١١ )15717-1١414(‏ : 

+ ولد عام 181١‏ بتزمنت (يبنى سويف) من أبوين تقيين » وعلماه الآداب المسيحية » 
كما مال إلى دراسة الكتاب المقدس وسِيز القديسين . 

+ ورميم شماساً فى سن ١7‏ سنة » ومال إلى الرهبنة » فدخل دير السريان (بوادى 
النطرون) وأصبح قدوة صالحة للرهبان » فصار قمصاً للدير . 

+ ولما ذاعت فضائله وعلمه وتقواه اختير للكرسى المرقسى » فأهتم بيناء الكناكئس 


6/ىعء 
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وتجديد الأديزةوالعناية بالرهبان وبالمساكين . 

+ وفضل أن يتم نفيه من أن يُفرّط فى أملاك الأديرة » ثم عاد بإكرام . 

+ وكان الأرشيدياكون حبيب جرجس (مدير الإكليريكية) شماساً له.وقد رافق قداسته 
فى رحلاته بالصعيد والسودان . ونهض بالإكليريكية وانشأ القسم الجامعى الليلى بها » 
ومن تلاميذه قداسة البابا شنودة الثالث » ونياقة الأنبا صموئيل أسقف الخدمات العامة 
الراحل . ونيافة الأنبا غريغوريوس أسقف البحث العلمى الراحل » وكثير من الخنّدام 
الكبار المعاصرين ٠‏ 

+ وتنيّح البابا كيرلس الخامس بعد خدمة باذلة استمرت أكثر من نصف قرن » بركة 
صلاته تكون معنا » أمين . 


: نياحة القديسة بائيسة التائبة‎ ٠ 
ولدت بمنوف من والدين غنيين تقيين » فلما تنيحا جعلت منزلها مأوى للغرباء‎ + 
. والمساكين » وصارت تقبل كل من يقصدها وتساعده ء حتى نفد مألها‎ 
وألتقى بها أناس فاسدون » وأسقطوها فى الدنس » رغماً عنها » فيأست . واستمرت‎ + 
. فى ممارسة النجاسة فى بيتها‎ 
» حزنوا بشدة وكلفوا القديس يوحنا القصير بالذهاب إليها‎ ٠ فلما علم شيوخ شيهيت‎ + 
فلما جاء إلى بيتها وأعلم خادمتها » تزينت ودخلت إليه بقصد الدنس كالعادة . أما‎ + 
هو ققد تسلح بالمزامير ء ثم نظر إليها وقال : " لماذا استهنت بالسيد المسيح ومارس تت‎ 
. " هذا الأمر الردئ ؟!‎ 
. الذى أحنى رأسه وبكى‎ ٠» فارتعدت وذاب قلبها من كلمة القديس‎ + 

3 
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+ فسألته : " ماذا يُبكيك ؟! ' فقال : " لأنى أعاين الشياطين » وهو تلعب على وجهك". 
+ فقالت له : وهل لى توبة ؟! . فاجابها : " نعم . ولكن ليس فى هذا المكان(")' . 

+ فقالت : " خذنى من هذا المكان . فقرر أن يذهب بها إلى دير للراهبات بالقرب من 
وادى النطرون . وسارا فى الطريق إليه . 

+ ولما أمسى الوقت . نامت بعيداً عنه . وفى نصف الليل رأى عموداً من النور ء 
نازلا من السماء للأرض ء وملائكة الله تحمل روح بائيسة للسماء . ولما اقترب منها 


وجدها قد ماتت !! 
+ فصلى بحرارة ودموع . طالبا أن يُعرّفه الرب مصيرها » فسمع صوتا يقول : ' إن 
توبتها قد قبلت . منذ اللحظة التى تابت فيها " !! 
+ ثم دفنها وأعلم الشيوخ بما حدث فمجدوا الله » الذى يقبل التائيين فعلاً » مهما كانت 


أدناسهم ٠‏ وله الشكر على رحمته التى بلا حدود » آمين . 
الى 


: نياحة القديس سمعان العمودى‎ .٠ 
كان من جزيرة سوريا (بين النهرين) » وفى طفولته كان يرعى غنم أبييه . وكان‎ + 
مداوماً على حضور الكنيسة بصفة دائمة » فاشتاق لحياة التكريس . فمضى إلى ديرء‎ 
. وعاش فيه بنسك شديد » وبالصوم الطويل‎ 
وربط فى قدميه حبلاً إلى أن صارت رائحة كريهة منه » فتضايق الرهبان من تلك‎ + 
. الرائحة . فسكن فى جُب جاف‎ 


+ يذكر الآباء أن الشيطان يُكبل الخاطئ بثلاث حلقات هى : المكان + الأشخاص المعثرين‎ )١( 
الفظلروف المناسبة للشر . وأنه يجب كسر هذه الحلقات » حتى يسهل التخلص من الخطية المتكررة.‎ 


لالاع 
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+ وسمع قمص الدير من يقول له : " إيحث عن عبدى سمعان " وكأن الله أراد أن 
يوبخهم على عدم احتماله . ولما قتشوا عنه وجدوه قى الجب ء بلا طعام ولا شراب ٠.‏ 
فأتوا به إلى الدير ومجدوه » فهرب من المجد الباطل . 

+ ثم سكن القديس فوق عمود » فحسده الشيطان وضربه بقرح ردئ فى ساقه . وكان 
يُرشد كل من يأتى إليه » وظل على العمود 3٠‏ سنة . 

+ ثم وعظ الناس ورد كثيرين عن طريق الضلال » ورقد بسلام » بركة صلاته تكون 
معنا » آمين . فجاء بطريرك إنطاكية وحمله إلى مدينته ودفنه بإكرام ٠‏ 


٠» ٠ 9 


. نياحة الملك حزقيا بن آحاز : 
+ كان من سبط يهوذا من نسل داود النبى ؛ وكان باراً على خلاف باقى ملوك إسرائيل الأشوار 
؛ الذين عبدوا الأوثان » أما هو فقد طهر البلاد منها وهدم مذابحها ٠‏ 
+ وقد جازاه الله خيراً » إذ لما هدده الملك سنحاريب الأشورى وافترى على الله ؛ 
مضى حزقيا إلى بيت الله وصلى باتضاع (؟امل 8 6١-41١)ء‏ وطلب شفاعة 
إشعياء النبى . ٠ ٠‏ 
+ فأرسل الرب ملاكه وأهلك من جيسش الأشوريين 180,٠0‏ » كما قسام لينا 
سنحاريب وقتلاه » وتخلص منه حزقيا » وشكر الله فى سماه ٠‏ 
+ كما زاد الله فى عمره ١5‏ سنة أخرى » وشفاه من مرضه » » بعدما صلى إلى الرب» 
الذى أعطاه نعمة وبركة » نظير أمانته مع الرب » وحياته المباركة (وهو درس هسام 
لكل نفس) . 


٠ و‎ 


: نياحة القديس يوحنا الججندى‎ ٠ 
ولد من أبوين مسيحيين تقيين ؛ ولما تم تجنيده » كان قد تولى الملك الجاحد‎ + 
274 
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يوليانوس » الذى ترك الإيمان وشجع العبادة الوثنية » واضطهد المؤمنين ٠‏ 

+ وقد كان يرسله يوليانوس مع بعض الجنود لاضطهاد المسيحيين » فكان يتظاهر 
بضربهم » ولكنه كان فى الواقع يدافع عنهم أمام قسوة زملائه » ويقضى حاجتهم 
ويسعى لراحتهم . ش 

+ وظل مداوماً على الصوم والصلاة وفعل الخير فى السر ٠‏ فعاش بأمانة إلى أن تنيّح 
بسلام (ولم يتذرع بفساد البيئة) . ولهذا أظهر الرب عجائب كثيرة من قبره . بركة 
صلواته تكون معنا » آمين . 


الم 


| .: شهادة القديسة يوليطة‎ ٠ 
ولدت بمدينة قيصرية الكبادوك (بآسيا الصغرى) من أبوين مسيحيين غنيين فى‎ + 
. المال وفى النعمة . ولما تنيّحا ورثت عنهما أموالاً كثيرة‎ 
فاغتصب أملاكها وأموالها رجل ظالم » بالاستعانة بشهود زور وبالرشوة . ولما‎ + 
علم بأنها ستقتم الأدلة على أغتصابه لأملاكها بدون وجه حق » أعلم والى البلدة‎ 
. الرومانى بأنها مسيحية‎ 
. فتركت أمر الاهتمام بالأرضيات الفانيات واهتمت بحكمة بملكوت السموات‎ + 
وخاطبت ذاتها وقالت : ' إن الأشياء الحاضرة (الماديات) لا قيمة لهاء لتعرضها‎ 
للضياع , أما الروحيات التى إذا إقتنيتها لن ينزعها أحد منى " (وهو درس للاهتصام‎ 
. بالمستقبل الأبدئ أكثر من الأرضى)‎ 
» ولما حضرت أمام الوالى » اعترفت بشجاعة بالإيمان » فطرحها فى أتون النار‎ + 
وبذلك أسلمت روحها فى يد الرب المحُب » ونالت عوض أملاكها الفانية » حياة أبدية‎ 
سعيدة » وقد مدحها القديس باسيليوس الكبير على حكمتها » بركة شفاعتها تكون معناء‎ 
. أمين‎ 
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.85لا 6-1835 أأم 60 


111109 (0) 

+ كان هذا الصتيق وزوجته البارة " حنة " قد كبرا فى السن ووااطوسان لني 
الصلاة إلى الله - ليلاً ونهاراً - لكى يرزقهما الله بنسل ء وتههدا بأن ينذرا للرب ما 
يرزقهما به . 

+ وبينما كان يواقيم يصلى فى الجبل » حل عليه النوم وظهر له رئيس الملاتكة الجليل 
غبريال » وبشره بأن زوجته ستحبل بما يُفرّح العالم كله ٠‏ 

+ ولما انتبه من نومه أتى إلى بيته وأعلم زوجته بالرؤيا ء وصدقتها » وحبلت بالبتول 
مريم » شفاعة الجميع تكون معنا » آأمين . 

2س( نياحة البابا تيموثاوس الثانى البطريرك الإسكندرى /71؟ (هه: -لالاكم) : 

+ اختير بعد نياحة البابا ديوسقورس حامى الإيمان الأرثوتكسى . 

+ وقد عانى بشدة من الملوك البيزنطيين المتشيّعين للمذهب الخلقيدونى . وقد تم نيه 


إلى جزيرة غاغرا بإقليم فلاجونيا (باليونان) ٠‏ 
+ وظل فى منفاه ٠‏ سنوات » ثم عاد إلى كرسيه ‏ وقام بتثبيت الأقباط على الإيمان 
الأرثوذكسى (السليم) » ثم تنيّح بسلام » صلاته تكون معنا » أمين ٠‏ 

+ + + 


211111110 
+ كان أليعازر من معلمى الشريعة الموسوية كن اراح افتناء لبد التببيين 
ترجموا العهد القديم من العبرية إلى اليونانية » بناء على طلب بطليموس فيلادلفوس 
بالإسكندزية (7417 ق.م) . 
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+ وقد استشهد. على يد أنطيوخوس حاكم الشام الرومانى » الذى اضط هد اليهود » 
وآمرهم بأكل المخرمات . 

+ وقد عذب أليعازر وزوجته سالومى. وأبناءهم : أبيم وأنطونيوس وعوزيا وأليعمازر 
وأنيانا وسامونا ومركلوس , بالضرب والحرق والصلب . وكأنت أمهم تشجعهم . ثم 
ألقت بنفسها فى الأتون وراءهم ٠‏ دون انتظار من يلقيها » بركة صلواتهم تكون معنا ٠‏ 
آمين. . ْ ش 

+ ويجب أن تعلم - أيها القارئ والسامع - أن آباعنا قد قرروا الاحتفال بأبرار العهد 
القديم » لنعلم إننا نقبلهم فى رتبتهم » ولأن الرب يسوع قد أخرج هم من الجحيم » 
وأدخلهم إلى الفردوس مع مؤمنى العهد الجديد » انتظاراً للمجازاة ٠‏ يوم الدين : 
بركتهم المقدسة تكون معنا » آمين . 

)١(‏ تذكار اعتراف القديس بطرس الرسول بأن يسوع المسيح هو اين الله الحى: 

+ فى بلدة قيصرية فيلبس (شمال بحيرة طبرية) سأل الرب يسوع تلاميذه عما يقوله 
الناس عنه . وأعلنوا أنهم اعتقدوا أنه واحد من الأنبياء . | 

+ أما القديس بطرس ٠‏ فقد شهد أنه " المسيح اين الله الحى " (مت )١٠١-1١:1١5‏ 
فأعلن له الرب أن الروح القدس هو الذى نطق على فمه » ثم طوبه على هذا الإيمان 
السليم » الذى يجب أن يشهد به كل المؤمنين ء لينالوا نفس التطويب من الرب » يوم 
الدين . آمين . 


: شهادة القديس القس أورى الشطانوفى‎ ٠ 

+ كان من بلدة شطانوف (بالمنوفية) وكان طاهرا وكثير الرحمة ء ونامياً فى النعمة. 
فكشف الله أموراً روحية كثيرة . وكان يظهر له رب المجد - فى ال هيكل - ويُعرّفه 

بهاء لنقاوة قلبه (مت © : 8) . ش 
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+ فبلغ خبرّه إلى والى نقيوس (بالمنوفية) فاستحضرّه وعرض عليه تقديم البخور 

للصنام » فلم يقبل ٠‏ فعذبه بشدة . 

+ ثم أرسله للحاكم العام فى الإسكندرية » حيث عذبه هو الآخر ء ثم ألقاه فى السجن » 

فقام بعمل معجزات شفاء كثيرة به » مما أغاظ الحاكم . فأمر بقطع رأسه ونال إكليله 

» شفاعته تكون معنا » أمين . 

+ وقام القديس يوليوس الأقفهصى بتكفينه وإرساله مع رجاله » لدفنه فى بلدته بإكرام. 
اجا 


: شهادة القديس بطرا (مطرا)()‎ )١( 
-١84( ١17/ كان هذا القديس فى أيام البابا ديمتريوس الكرآم البطريرك الإسكندرى‎ + 
. 00 
وكان الإمبراطور الرومانى داكيوس (ودنه0) قد أصدر أوامره باضطهاد‎ + 
المسيحيين . فلما سمع القديس تلاوة قراره على الناس ؛ اغتاظ ومضى وسرق يد‎ 
. الصنم أبوللون - المقام بالإسكندرية - وكانت من الذهب الخالص‎ 
وقام بتكسيرها إلى قطع صغيرة ووزعها على الفقراء . فلما اكتٌشيفت سرقة يد‎ + 
. التمثال ولم يجدوها » قبضوا على كثيرين بسببها‎ 
فأتى هذا القديس إلى الوالى » وأعلن بشجاعة قائلاً : ' أنا الذى أخذتها ' !! فعنّوه‎ + 
. كثيراً . ثم طرحوه فى أتون النار » ولكن ملاك الرب أنقذه منها‎ 
وأخذ من الدم‎ ١ ثم قطعوا يديه ورجليه » وصلبوه على خشبة . فأتى رجل أعمى‎ + 
!! النازل من فمه » وطلى به عينيه فأيصر‎ 
. وأخيراً قطعوا رأسه ء وفاز بإكليله » شفاعته تكون معنا » آمين‎ + 


. مسرى)‎ ٠١( حسب الستكسار القبطى‎ )١( 
"مم‎ 


.5ع الا10-116235أم 60 


(؟) شهادة القديس أبو يحنس الأشمونى ( بى خيبْس -المصباح)! : 
+ كان من بلدة أشمون طناح (منوفية) وكان جندياً تحت تحت قيادة قائد يسمى أنطيوخوس » 
وكان مؤمناً سرأ . ْ 
+ فلما سمع الوالى أنه مسيحى استحضره » هو والأسقف أنبا كلوج وأنبا فيلبيس - من 
نفس البلدة - وسألهم عن إيمانهم فلم ينكروا المسيح . فعذب هم بالتعليق والهنبازين 
والصلب » وكان الله يقويهم ويشفيهم . 
ال ل تا بعدما ظلوا عدة أيام فى 
المركب » بلا طعام ولا شر 
+ وهناك عذبوا القديس 0 أخرى) ثم قطعوا جسده بالسواطير » وفاز بالإكليل ١‏ 
شفاعته تكون معنا » آمين . 
+ ثم جاء رجل مؤمن من كبار بلدة الميمون ونقل الجسد المقدس إلى بلدة القديس 
- أشمون طناح - ودفنوه بإكرام ٠‏ 
+ وقد استشهد معه 15 مؤمنا » فى نفس أليوم » شفاعتهم تكون معنا » آمين . 


: شهادة القديس أنبا مويسيس أسقف أوسيم‎ ٠ 
. كان شاباً ظاهراً » ودرس علوم الكنيسة » فرسموه شماساً‎ + 
١4 ثم مضى إلى وادى النطرون حيث تتلمذ على يد شيخ قديس؛ وقضى فى خدمته‎ + 
. سنةء مداوما على الصلاة والصومء ومتحليا بالاتضاع والمحبة‎ 
وبعدما ذاعت شهرته فى الفضائل» رسموه أسقفا لأوسيم (بالجيزة). فإزداد فى‎ + 
الفضيلة؛ ورّعى شعبه بأمانة. وكان زاهداً فى المال جداء فلم يقتن أى شئ طول‎ 
حياته.‎ 


(') حسب النطق الوارد فى السنكسار القبطى ٠١(‏ مسرى) . 
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+ وقد قاسى ظلم الحاكم العربى (العباسى) هو والبابا ميخائيل الأول البطريرك/5: 
( 48لا لاكلام). 

+ وكان قد تنب عن بعض الأحداث قبل وقوعهاء ومنها أنه قال - ذات مرة - لأنبا 
تادرس أسقف مصر "" إن الوالى لن يعود إلى حُكمه"'. وهو ما حدث بالفعل . 

+ وقد صنع عدة معجزات. ولما بلغ سن الشيخوخة المتقدمة » مرض قليلاً »؛ وأعلمه 
الرب بساعة نياحته» فاستدعى شعبه وباركهم وأوصاهم بالسلوك بأمانة» ثم طلب أن 
يصلوا من أجله. فبكوا جميعاء وطلبوا بدورهم أن يذكرهم هو أمام عرش المسيح . 

+ ثم بسط يديه وصلى وودعهم » وتنيّح بسلام » بعد خدمة فى الأسقفية لمدة عشضرين 
سنة » صلاته تكون معناء» آمين . 


: تذكار رئيس الملائكة الجليل ميخائيل‎ )١( 
. ' هو التذكار الشهرى لشفيعنا رئيس الملائكة " ميخائيل‎ + 

+ وهو الذى يرفع الطلبات من أجل مياه النيل والأنهار » ويطلب من أجل زيادة 
الثمارء ويحمى المؤمنين» بركة شفاعته وطلباته تكون معنا ٠‏ آمين : 

(1) تذكار تولئ الإمبراطور قسطنطين الكبير حكم الإمبراطورية الرومانية : 

+ تولى حكم بريطانياء بعد أبيه قسطنديوس خوروس (05م). | 

+ فأبطل المظالم ونشر العدل (فى الجزر البريطانية)» فأرسل إليه عظماء رومية» 
لكى يتقذهم من ظلم مكسيميانوس قيصر (زميل دقلديانوس الكافر). 

+ ولما كان يفكر فى طريقةفإتقاذهم » ظهرت له علامة الصليب ومكتوب تحتها» بهذا 
تغلب". فرسمها على أعلامه . وحارب الإمبراطور مكسيميانوس » الذى فى أثناء 
تقهقره أمامه سقط به جسر نهر التيبر (فى رومية) وغرق مع عساكره. وفى السنة 
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السابعة لحكم قسطنطين (177م) حيث أصدر قراره التاريخى (فى ميلاك و)باعتبار 
المسيحية ديانة شرعية فى الإمبزاطور الرومانية (8انمع.1 نهنا 8) وأخرج 
المسيحيين المحبوسين » وعم الفرح كل المؤمنين » والشكر لله كل حين!". 
ال 

له 


. : تذكار تجلى الرب يسوع على جبل طابور‎ ٠ 
- وهو تذكار لصعود السيد المسيح - على الجبل‎ ٠ من الأعياد السيدية الصّغرى‎ + 
: وهم الذين عناهم بقوله‎ ٠ مع تلاميذه : بطرس » ويعقوب ويوحنا ( إتنى زبدى)‎ 

ه "إن من القيام (الموجودين) ههنا قوماً لا يذنوقون الموت » حتى يروا إين 

الإنسان ٠‏ آتياً فى ملكوته " (مت :1١5‏ 58). 
+وقد أكمل وعدافن الأسبوع لدان محيث سعد يهم إن الجسل: واقداء وجهسة 
كالشمس.وصارت ثيابه بيضاء كالنور » وتكلم معه موسى وإيليا . إشارة إلى أنه رب 
موسى النبى ومقيمه من الأموات ٠»‏ وإله إيليا النبى ومُنزّله من مكانه الذى صعد إليه . 
+ وفئ قول القديس بطرس للمخلص :" إن شئت أن نقيم هنا (أفضل من متاعب 
الأرض) ونصنع ” مظال " !! ضعف وأدب . أما الضعف فهو لأنه يظن أن الفادى 
فى حاجة لحجبه عن الشمس : وأما الأدب والمحبة » فهو لأنه لم يطلب لتفسه 
وللتلميذين الآخرينء وإنما للرب وَلرَجَلى الله . 
+ وأكد الرب عدم حاجته لمظال بشرية يمجئ سحابة ظللتهم» وصوت من السماء 
يدعو إلى طاعته :" هذا هو إينى الحبيب » له أسمعوا ". 
+ فلما سمع التلاميذ الصوت خافوا وسقطوا على وجوههم » قأقامهم الرب وشجعهم . 
ولما رفعوا عيونهم لم يروا أحداً سوى يسوع وحده (مت117: )8-١‏ [ وريما قصد 


)١(‏ راجع يوم 78 برمهات (نياحة الإمبراطور قسطنطين الكبير). 
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الرب - بهذا التجلى العظيم - أن يُظهر لتلاميذه أنه مُقيم على عملية الصلب كإله 
قوى ٠‏ وليس كإنسان ضعيف»ء ليتشجعوا . ومع نلك نسوا كل هذه التجليات 
والمعجزات والكلمات؛ التى حدثهم بها - مراراً - عن ضرورة صلبه وقيامته » 
لأنهم لم يمتلؤا بعد بمواهب وقوة الروح القدس ]. 

+ + + 


ه تذكار معجزة الصليب أمام اليهود بالإسكندرية : 
+ فى أيام البابا ثاوفيلس (785 - 7١4م)‏ كان بالإسكندرية رجل يهودى يُدعى 
"فلكسينوس" (سعيد) وكان متديناً وعاملاً بشريعة موسى,وكان هناك شخصان مسيحيين 
+ فتذمر أحدهما وقال :" لماذا نعبد المسيح ونحن ققراء » وهذا اليهودى (الناكر 
للمسيح وفدائه) غنى جدا ؟!" . 

+ فأجابه الثانى :" إن مال الدنيا ليس له - عند الله - حساب » ولو كان له حساب ما 
أعطاه للوثنيين والزناة واللصوص والقتلة !! » وكان الأنيياء والرسل ققراء 
ومضطهدين أيضاً . وفد قال الرب :" ياأخبوتى الفقراء " (مت 75: .)5١‏ 

+ فلم يقبله عدو الخير يستمع لحكمة صاحبه. فجاء إلى اليهودى وطلب منه أن يعمل 
فى متجره . فطلب منه أن يصير يهوديا لكى يشتغل عنده. 

+ فأخذه إلى المجمع اليهودى . وعملوا له صليباً من خشب » وأعطوه قصبة (عصا) 
وعليها اسفنجة مملؤءة خلاً وحرّبة. وطلبوا منه أن يبصق على الصليب . ويقدم له 
الخل. وأن يطعنه بالحربة "؟ ظ 

+ فلما فعل ذلك سال منه دم وماء على الأرض. فآمن كثيرون من اليهودء وأخذ 
فلكسينوس من الدم ورشه على إينته العميّاء فابصرت ٠‏ .يها مات فاباحد ومضى الجحم . 
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+ ثم أعلموا البابا ثاوفيلس فجاء إلى مجمع اليهودء ووضع من الدم فى إناء وأخذه - 
مع الصليب - للبركة » ووعظ كثيرين ثم عمدهم وياركهم» ورجع وا إلى منازلهم 
فرحين ٠‏ والشكر لله كل حين (وهو درس هام لكل نفس). 


+ ابي 


: نياجة القديسة مارينا الراهبة‎ ٠ 
كانت تُدكى مريمء وكانت إبنة لرجل مسيحى غنى فى المال والنعمة. وقد تتتحت‎ + 
أمها وهى صغيرة جداًء فريّاها أبوها وعلمها مبادئ الإيمان. ولما كبرت أراد أن‎ 
٠ يُرزوجها الرجل ؛ ويترّآهب فى دير.‎ 

+ فقالت له :" لماذا - يا والدى -- خلص نفسك وتهلك نفسى ؟ " (بمشاغل العالم). 
فقال لها :" ماذا أضنع بك وأنتر إمرأة ؟ " فطلبت منه أن يُلبستها زى الرجال . وقامت 
فى الحال وقصّت شعرها وارتدت ملابس الرجال » استعدادا للذهاب معه للدير . 

+ فلما رآها مُصممة على رغبتها بشدة » وزع ماله على الفقراءء وأسماها " مارينا"”. 
وعاش معها فى دير لمدة عشر سنينء وهما يُجاهدان فى العبادة. وبعدها تنيّح والدما 
الشيخ: واستراح فى الرب . 

+ ولم يعلم الرهبان أنها إمرأة» وإنما كانوا يظنون أن رقة صوتها كان يسبب شدة 
نسكها وجهادها فى العبادة . ظ 

+ وقد أمر رئيس الدير بأن يذهب الراهب مارينا للمدينة » لقتضاء مص الح الدير ٠‏ 
فنزلت القديسة فى فندق للمبيت . 

+ وكان أحد الجنود نازلاً به فى نفس الليلة» فاعتدى على عفاف إبنة صاحب الفندق» 
وأوصاها أن تقول إن الأب مارينا هو الذى ارتكب هذا الفعل الفاسق. 
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+ فجاء أبوها إلى الدير » وذكر للرئيس ماحدث . فأحضر مارينا وويخها وطردها 
خارج الدير ء فظلت تعيش خارجه » بدون تقض !1 . 
+ وجلب والد الفتاة الشريرة طفلها » وأغطاه لها . فأخذته وصارت تنتقل به بين رعاة 
الجيل لتسقيه لبناً » وزادت في صومها وصلاتها لمدة ؟ سنوات ؛ إلى أن ألخلها 
رئيس الدير - بتوسلات الرهبان - إلى داخل الدير مع طفلها . وفرّض عليها أعمالا 
شاقة أكثر من اللازم . 
+ وكبر الطفل وتزاهب . وبعدما أكملت مارينا 4٠‏ سنة مرضت وتنيّحت » فاكتشفوا 
أنها عذراء . فمضى صاحب الفندق ورآها وندم على اتهامها ظلماً . وتبارك الرهبان 
من جسدها الطاهر » كما أبصر راهب كان بعين واحدة 2٠.‏ 

أمر الرب شيطاناً أن يعذب إبنة صاحب الفندق والجندى الدنس » ؤدفعهما نعو 
قبر القديسة . وأمر الإثنين بالاعتراف بفعلهما الفاضح أمام الجميع . 
+ وقد أظهر الرب عجائب كثيرة من جسدها الطأهر ء صّلواتها تكون مهنا » آمين .. 


+ كا وان ليل لسر للم لرمل‎ ١ 

+ فى هذا اليوم (- إنتهاء صوم السيدة العذراء ) تم ظهور الوَالقور للرمسنوي وطن 
عن يمين إبنها وإلهها » بمجد عظيم ٠‏ بناء على طلب هم . وحولها ملائكة أبرار 
وقديسون. وداود النى جاء ورنم وقال :" جلست الملكة عن يمين الملك ".- 

+ ففرحوا بهذا اللقاء العظيم» برغة شفاعتها تكون معنا ٠‏ آمين(". 


)١(‏ وجاء فى السنكسار القبطى )15 مسرى) أنه - فى هذا اليوم - كان ظهور جسد أم النور » قإنها 
كانت ملازمة الصلاة بالقدس» ثم جاء المُخلّص مع الملائكة» وأعلمها بسعادتها الدائمة والمُّعْدة لها. 
فى السماء فسرت بذلك » ومدّت يدها ء وباركت التلاميذ والعذارى اللواتى كن حولها. ( دهع 
234 
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(؟) نياحة البابا متاؤس الرابعء البطريرك الإسكندرى/ ٠١١‏ (50١15085-1م)‏ : 
+ كان من أبوين غنيين فى المال والنعمة من مير بأسيوط وقد صار عالماً بالكتب 

المقدسة » ثم ترزهب بدير البراموسء» فأجهد نفسه بالعبادة والسهر والصوم أكثر مما 

فرضء إذ كان يصوم:من الليل إلى الليل فى الصيف: وفى الشتاء يومين يومين . 

+ ولما اختير للكرسى المرقسى طلب الآباء حضوره إلى القاهرة » فرفض (اتضاع ا 

منه) فأضطروا أن يرسلوا جندياً من قبل الدولة + فأتى به رغماً عنه . 

+ وتم ترشيح قس آخر يُدعى يوخناء ولكن الأنبا متاؤس اختير من الله » عن طريق 
القرعة الهيكلية . ونقل كرسيه إلى حارة الروم بدلا من حارة زويلة. 

+ وكان حاسماً فى الأمور والأحكام. الشرعية . ومثلاً فقد شكت له زوجة بأن شريكها 

طلقها وتزوج بأخرى ( مثل أهل العالم ) فأمر بالتفريق بينهماء ولكن الزوجة الثانية لم 


ثم أسلمت روحها الطاهرة بيد إينها وإلهها. فأصعدها للمساكن الأبدية . أما الجسد فكفنوه وحملوه 
بإكرام إلى الجثسيمانية (جنوب جبل الزيقون). 7 ش 
+ وفى الطريق لدفنه» قابل الرسل بعض اليهود المُتعصتبين» وحاولوا منع دقفه. وأمسك أجذهكم 
بالتابوت (وقيل إنه هو الشخص المفلوج اذى خذّره المقلص من الخطية » :كلا يكسون انيه افق) 
[يوحنا ©: 4 ]١‏ فانفصلت يداه غن جسمه !! . 
+ وبقيتا ملتصقتين بالتابوت؛ حتى ندم على سوء فعله وتوسل للرسل . فصلوا وتثيفعوا بأم النور ء 
فعادتا إلى جسمه ( وصار مسيحياً). 
+ ولما كان توما الرسول غير حاضر تياحة البتول ( وكأن عائداً من الهند) قفد حملته مسحابة 
لأورشليم» فرأى الملائكة وهى تصعد بجسد البتول مريمء وقال له أحدهم :' أسترع وقيّل جسد البتول» 
ففعل . ولما ذهب مع الرسل لزيارة قبرها » ولم يجدوا الجسد الطاهر به » أعلمهم بما رآه ( وقيل 
إنه أخذ الزنارء الذئ سقط من الجسد المقدسء» وأنه موجود للآن بكنيسة الزنار بحمص فى سوريا). 
وتمنوا أن يروها مثله. فوعدهم الرب بذلك .. 
+ وحقق الرب وعده لهم يوم ١5‏ مسرىء حيث:شاهدوها وهى جالسة عن يمين إينها وإلهها فى 
المجدء وحولها طغمات الملائكة. شفاعتها المقبولة تكون معنا » آمين . 
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تقبل» بزعم أنها حملت منه. وبمجرد خروجها من الدار البطريركية سقط الجنين من 
بطنها. وعاد الرجل لزوجته الشرعية . 

+ ولما أراد بعض المخالفين أن يهدموا كنيسة أبى سيفين بمصر القديمة » فظل البابا 
مصلياً طول الليل؛ إلى أن توقف الهدم: بعدها سقط على الجند حائط وماتوا. 

+ وكان عدو الخير يهِيجِ غير المؤمنين على أولاد الله ء ولكن الرب كان يُيدد 
مشورتهم » ويهلكهم حسب نيتهم الفاسدة. 

+ وقد كان متواضعاً. ولم يجلس على عرشه بالكنيسة؛ بل كان يقف إلى جوارهء إلى 
حين إنتهاء صلاة القداس. كما كان يفتقد الأرامل والأيتام» ويزور المسجونين» ويعتنى 
بالأديرة والرهبان. وكانت حياته بسيطة كالرهبان تماما . 

+ ولما اقتربت ساعته » مضى إلى المقبرة التى تحوى أجساد البطاركة بكنييسسة أبى 
سيفين بمصر القديمة وقال :" انفتحى وأقبلينى بين إخوتى الأبرار ". 

+ ثم أرسل للأساقفة والكهنة وأوصاهم برعاية الشعب بأمانة. كما أحضر رئيسة ديرء 
وأعذانها كلما ضف من مال لتسامه لمق راك ذه .. 

+ وتنيّح بسلام بشيخوخة وخدمة صالحة » صلاته تكون معنا » آمين . 


اللححادفات 


: شهادة القديس يعقوب الصعيدى‎ ٠ 
كان من أبوين مسيحيين تقيين » فى بلدة منجوج التابيعة لإيبارشية ابسو. وقد‎ + 
رزقهما الرب بثلاث بنات؛ وقد أدخلاهن إلى دير للبنات ليتعلامن الكتاب المقدس‎ 
. وتعاليم الكنيسة » ولما أراد أبوهن أن يُرجعهن إلى بيته » فضلن البتولية والتكريس‎ 
ثم رزقهما الله بالأبن يعقوب . وفى سن السادسة أرسله أبوه إلى مدينة إيسو ليتعلم‎ + 
. القراءة والكتابة » ونما فى الحكمة العالمية والروحية‎ 
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+ وكان أبوه يرسله ليشرف على أملاكه وعلى رعاة الغنم . وكان من بينهم شيخ تقسى 
كان يقضى الليل كله فى العبادة. فقلده القديس يعقوب فى روحانيه. 

+ ولما أثار دقلديانوس الاضطهاد » سلم الشيخ الغنم لوالد القديس» ومضى لكى ينال 
إكليل الشهادة . فسأل يعقوب الشاب أباه لكى يذهب ليودع الشيخ ثم يعود . 

+ ولما ذهبا وجدا كلاهما والى الصعيد وهو يعذب القديس يسطس بن الملك 
نورماريوس (السابق على دقلديانوس والذى قَيِل فى حرب الفرس) ؛ كما سبق ذكره 
فى سيرته . 

+ فقال الشيخ للقديس الشاب :" انظر ياولدى ٠‏ كيف ترك هذا الأمير مُلك الدنياء 
وأتبّع المسيح » وقد فرقوا بينه وبين زوجته وأولاده. فكم بالأحرى المساكين ؟! » فلا 
تحزن على فراق والديك ". 

+ ثم تقدما كلاهما إلى الوالى واعترفا بالمسيح. فقطع رأس الشيخ بسرعة. أما القديس 
يعقوب فقد نالته مجموعة من العذابات » فصلى إلى الرب ٠»‏ فأعانه وشفاه . 

+ ثم ألقوه دخل جوال في النيل» فأصعده ملاك الرب. فتم إرساله إلى والى الفرما 


35 


(بسيناء) فعذبه وقطع لسانه وعصره بالهنبازين ٠‏ ثم مشط لحمه إلى أن تهّرأ لحمه. 


فنزل رئيس الملائكة "سوريال" ٠‏ وشفاه وعزاه . 
+ ولما تحيّر الوالى من عدم تأثير العذاب فيه » قطع رأسه مع شهيدين آخرين - كانا 
بالفرما - وهما إيزافيم ويوخنا ».من سملوة. بركة شفاضتهم تكون + لمين 

+ + .ع 


: نياحة القديس ألكسندروس بطريرك القسطنطينية (٠؛ "م)‎ )١( 
. كان قديسا مباركاء وكان يعانى من أتباع الهرطوقى أريوس‎ + 

٠ «* -‏ 7 6 
+ ولما جدد البابا أثناسيوس الرسولى حرم أريوس » مضى إلى القسطنطينية وتظلم 


١ 


5.0010 الا35ع10-1أم 60 


للإمبراطور قسطنديوس بن قسطنطين الكبير فقبل تظلمه؛ لأنه مال لآرائه الفاسدة. 

+ ثم طلب أريوس من الإمبراطور أن يجعل البطريرك ألكسندروس يقبله. فاس تدعاهء 
وأعلن له إنه هو الذى غينه بطريركا (للعاصمة البيزنطية) وأن البابا أثفناسيوس قد 
رفض قبوله. 

+ ود ١‏ بودن ال ولت .رن لزه ال ار د 
وحلف أيضا 20 

+ وطلب القديس 505086 من الإمبراطور أن يمهله أسبوعا قبل أن يحل أريوس . 
ولما انتهى الأسبوع أخذ الهراطقة أريوس ليلة الأحد وزفوهة فى الشوارع فرحين بأنه 
سيتم قبوله فى الكنيسة . 

+ ثم دخل أريوس الكنيسة ووقف مع الكهنة » وم ككل البطزيزف يشا لفل الكتيسة 
وهو حزين ٠‏ ومتثَّيير ماذا يفعل ؟! . 

+ ققام أريوس ودخل (المرحاض) لشعوره بمغص حادء وهناك انسكبت أمعاؤه وملت» 
فلما استبطأه أتباعه وجدوه ميتا هناك؛ فاستولى عليهم العارء وثبت أنه كان كاذباً فى 
إقراره وحلفانه . 

+ وبذلك تحققت قاسة الطريرك لكندروس» الذى عاش إلى أن تيسح بش يخوخة 
صالحة . صلاته تكون معناء آمين . 


: شهادة القديس ودامون الأرمنتى‎ )١( 

+ لما كان هذا الشخص المصرى جالساً مع أصحابه الوثنيين فى أرمنت؛ تحدثوا معه 
عن مجئ العائلة المقدسة إلى الأشمونيبن. وسمعوا هناك عن معجزات الطفل الإإلهى 
الذى كان مع أمه !! فقرر ودامون أن يسافر إليه . 

+ قلما سافر إلى الأشمونيبن إلتقى مع أم النور والطفل يسوع ويوسف النجارء فابتسم 
يسوع فى وجهه؛ ووعده بأن يسكن فى بيته إلى الأبد ". ١‏ 
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+ ولما عاد ودامون إلى بلدته وشاع خبر لقائه بالطفل الإلهى» اغتاظ أهل ها وقتلوه؛ 
فنال إكليل الشهادة على أسم المسيح ( وبذلك يعتبر أول شهيد قبل بداية خدمة الرب 
يسوع بسنوات طويلة ). ش 
+ ولما اتقضى الاضطهادء قام المسيحيون - فى أرمنت - ببناء كنيسة فى بيت 
ودامون» وحملت إسم " الجيوشنة " (أى كنيسة الله الحى ) » وهى باقية إلى هذا اليوم 
( فى زمن الكاتب). ولله الحمد والشكر » إلى الأبد » آمين . 

ظ + ابي 


: إرجاع جسد القديس أبى مقار الكبير إلى ديره‎ ٠ 
كانت جماعة من بلدته شنشور (منوفية) قد سرقوا جسد القديس'' من الدير ء وبنوا‎ + 
.)م١١50( عليه كنيسة عندهم . وظل جسده هناك . أى إلى عهد البابا ميخائيل الثانى‎ 
+بولنا توه هذا اليا الى دين أن قار نقضاء فتزة الصو فقي أن يوه جسدة‎ 
القديس بالدير .. وفعلا مضى رئيس الدير القمص ميخائيل مع بعض الرهبان إلى بلدة‎ 
شنشورء لجلب الجسد المقدسء ولكن الوالى والأهالى منعوهم.‎ 
ولما ياتوا عندهم رأى الوالى ( العربى) فى رؤيا ء القديس (أبو مقار) يقول له:‎ + 
دع أولادى يأخذون جسدى ء ولا تمنعهم ". فارتعب الوالى واستدعى الشيوخ وسلمهم‎ " 
. ٠ الجسدء وودعهم الأهالى‎ 
. آمين‎ ٠ وفرح الرهبان برجوع جسد القديس ؛ بركة صلواته تكون معنا‎ + 

+ جا 


(') راجع سيرته ونياحته يوم 1 برمهات . 
ال 
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: )م18١( شهادة الفتيان السبعة الجنود فى أفسس‎ ٠ 
كان مكسيميانوس » وألنيجوس؛ ومرديوسء» ويوحنا .وقسطنطين:وأنطونيوس»‎ + 
وديونيسيوس من جنود الإمبراطور الرومانى الوثنى داكيوس ( 106011005) وقد عينهم‎ 


+ ولما أثار هذا الشرير الاضطهاد على المسيحيين» وشكتى بهم بأنهم مسيحيون 
فأمسكهم وحيسهم فى السجن. 


+ ولما كان الإمبراطور يريد السفر إلى مكان بعيدء أطلق سراحهم » على أ أن 

يتركوا الإيمان . فلما سافر » تركوا الجندية » وخرجوا ليلا لكى لا يسجدوا - رغما 

عنهم - للأوثان الشيطانية . 

+ فمضوا إلى كهف فى الجبال (فى أفسس بأسيا الصغرى). وكان واحد منهم يذهب - 

فى صباح كل يوم - لشراء طعامهم من المدينة» ويعرف الأخبارء ويعود لهم. 

+ ولما بلغهم أن الإمبراطور (ديسيوس) وصل إلى أفسسء. جلسوا داخل المغارة 

وأغلقوا عليهم بالأحجار من الداخل . وكان أحد الجنود المؤمنين يعرف مكانهم؛ قلما 

أتى إليهم ووجد المغارة مغلقة بالحجارة ظن أنهم ماتوا بداخلهاء فأخذ لوحا من نحاس 

وحفر عليه سيرتهم (أسماءهم وتاريخ دخولهم) ثم ألقاه من شق إلى داخل المغارة . 

+ أما القديسون السبعة ٠»‏ فقد ناموا - بأمر الله - لمدة ١177‏ سنة !! . 

+ وظلوا فى المغارة إلى زمن الإمبراطور (المسيحى) ثيؤدوسيوس . وفى السنة 7/8 

من حكمه كانت قد ظهرت بدعة جديدة فى أيامه » إذ زعم بعض الناس أنه ليس ثمسة 

قيامة» فكانت إرادة الرب إثبات حقيقتهاء فأيقظ القديسين السبعة الذين ناموا فى المغارة 

منذ أيام ديسيوس . 

+ ولما أرسلوا واحداً منهم ليشترى لهم طعاماً بالتقود التى كانت معهم : وليعرف 

الأخبار »؛ وجد أن مدينة أفسس قد تغيّر شكلهاء وأبصر صلبانا على الأبواب والأسوارء 
لك 
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وسمع الناس يذكرون ويحلفون باسم المسيح !! . 

+ فسأل أحدهم :" أليست هذه مدينة أفسس ؟! " فأجابه :" نعم ' . 

+ فأخرج ما معه من فضة (نقود) لأحد الباعة ليشترى منه طعاماً . فوجدها البائع من 

غير مسكوكات هذا الزمان (أواكفى القرن الخامس ٠‏ بينما التقود ترجع لمنتصف القون 

الثالث ). 

+ فثار البائع واجتمع حوله الناسء ظناً منه أنه يخدعه. فسألوه :" من أين أنت ؟" 

فأجابهم " أنا من هذه المدينة ” . ققالوا :" مَنْ تعرف فيها ؟! " ققال :” فلان » فلان ٠»‏ 

..." قلم يعرفوهم . 

+ فاتصل خبره بالأنبا تادرس الأسقف ثم بالإمبراطور ثيؤدوسيوس الصغير» 

فاستحضروا الرجل الغريبء فأعلن لهم أن أصحابه بالمغارة .فمضوا إليهم وقرعوا 

اللوحة النحاسية . وعرفوا أنهم ناموا من عهد داكيوس !! . 

+ فآمن المتشككون فى القيامة» ومات القديسون السبعة بعد الحديث معهم » فعمل 

الملك لهم توابيتاً مذهبة ودفنهم فى نفس المغارة» بركة صلواتهم تكون معناء آمين!". 
+ + + 


)١(‏ التذكار الشهرى للعذراء أم النور مريم 
+ نطلب شفاعتها المقبولة - اليوم - لكى يساعدنا الرب لنعيش قفى سلام وفرح 
وليبارك الكنيسة ويخلص كل الناس ٠»‏ آمين . 


(') أما رواية السنكسار القبطى 7٠١(‏ مسرى) فتذكر أن أسماءهم هى : مكسيموس: مالخوس » 
مرتنيانوس» وديونسيوس »ء يوحنا » سرابيون » وقسطنطين. وأنه لما أثار الإمبراطور داكيوس 
الاضطهاد (١15م)‏ وعلم بأنهم دخلوا إلى كهف فى أفسس ٠‏ أمر بسد بابه عليهم. فأسلموا أرواحهم » 
وأن الله أوحى إلى أسقف أفسس بمكانهمء ففتح المغارة ووجد أجسادهم سليمة» وعرف من النقود 
واللوح النحاسى الذى نقشه أحدهم ٠‏ أنه قد مضى عليهم نحو 7٠٠١‏ سنة فى نفس الكهفء ولكن 
الرواية الأخرى الخاصة بالمتن هى الشائعة. 
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: ) نياحة المعترفة القديسة إيرينى : ( - سلام - 26ع"1‎ )١( 

*كانت إبنة حاكم وثنى يُدعى ليكينيوس (5نانصفعع:آ) » وقد بنى لها أبوها قصراً فخماء 
وجعل لها ثلاث خادمات ( من الجوارى) لخدمتها وحراسلتها . وكانت فى سن 
السادسة . ووضع لها بعض التماثيل لتتعبذ لها . 

+ وعيّن لها أبوها شيخا حكيماً لتعليمها . وحدث أن رأت الفتاة - فى حلم - حمامة 
دخلت وهى تحمل ورقة زيتون ووطبعتها على مائدتها عاك جا ء تعر ومسة إكليل 
ووضعه أيضا على المائدة » وكذلك وضع غراب ثعبانا على نفس المائدة . فخافت من 
هذا الحلم » وطلبت تفسيره من معلمها » وكان مسيحياً فى الخفاء !! 

+ فأجابها وقال إن 'الحمامة" هى تعاليم الشريعة الموسوية؛ 'ورقة الزيتون"' : هى 
المعمودية (باسم المسيح) » 'والنسر" هو : الغلبة» والإكليل هو رمز للاضط هاد من 
أجل الإيمان بالمسيح . ش 

عي لت لاوا اد تون فانم ا د انان 
بالمسيح » لترث ملكوت السموات . وعلمها مبادئ المسيحية. 

+ ولما بلغت سن الزواج » جاء والدها ليفتقدهاء وعرض عليها الزواج من أحد أبناء 
الأمراء فطلبت مهلة ثلاثة أيام للتفكير . ودخلت وطلبت من التماثيل أن تُرشدها لما 
فيه سعادتها. فلم تجبها بشئ . 

+ فرفعت عينها إلى السماء وقالت :" ياإله المسيحيين » إهدنى إلى ما يُرَضيك"'. فظهر 
لها ملاك الرب وقال لها :' سوف يأتيكٍ غدا أحد تلاميذ الرسول بولس. ويُعلَمك 
ويُعمّدك ". ' ش 

رقن اللد نان جزمي الإرمون!١)‏ وطكدها رامع اتبيه السو 

+ ثم كشفت لوالدها أنها صارت مسيحية » فأمر أبوها بربطها فى ذيل حصان جامح 
وجرها فى شوارع المدينة » غير أن الرب حفظها فلم ينلها أى أذى ‏ بل إن الحمصان 
نفسه قبض بفمه على ذراع والدها وطرحه على الأرض بشدة فمات . 


)١(‏ وهو حسب رواية السنكسار القبطى (١؟‏ مسرى) القديس ' تيموثاوس' أسقف مدينة أفسس 
وتلميذ القديس بولس الرسول . 
25 
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+ فصلت القديسة إيرينى من أجله . فقام حيا ؛ فآمن هو وزوجته وثلاثة آلاف 

بالمسيح؛ وتم تعميدهم جميعاً - 

+ وقام الملك نوماريوس بتعذيب القديسة ثم بإلقائها للأسود والثعابين » وعلقها ووضع 

فى عنقها حجراً ثقيلاً » ولكن الرب أنقذها !! . 

+ ثم ثقلت إلى مدينةغلانيكا !! حيث تم تعذيبها مرة أخرى » شم حبسها . ولما 

ل ا ل ا د 
من الموؤث مزه أخرى> فامن أفل المذيدة .: 

+ ثم . عاشت مع والديها ا ال ا و ل 

+ بينما ذهبت هئ إلى ' أفسس" (بأسيا الصبغرى) » وإلى غيرها من البلاد » 

صنعت معجزات كثيرة ٠‏ وشهدت للمسيح بأمانة فى بلاد للفرس ٠‏ واليونان » وبآاسيا 


الصغرى . 

+ ثم تنيّحت بسلام » بركة صلواتها تكون معنا » آمين . 
ا كف 

: نياحة ميخا النبى‎ )١( 


+ كان هذا الصِتديق العظيم نبياً فى أيام عدة ملوك ليهوذا .. 
+ وقد تنبأ عن عدة أمور كما يلى : 

ه عن تجسد السيد المسيح : 

" هوذا الرب يخرج من مكانه (بالسماء) وينزل » ويمشى على ش وامخ (جبال) 
الأرض " (مى١:‏ "). 

: وعن ميلاده فى بيت لحم‎ ٠ 

" وأما أنت يا بيت لحم ٠‏ إفراتة ( > الخصنبة) وأنت صغيرة؛ من يغرج الذى 
يكون متسلطأً على إسرائيل » ومخارجه منذ القدم منذ أيام الأزل" . (مى 0: .)١‏ 
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ه وعن بطلان (هلاك) هيكل اليهود وظهور شريعة الإنجيل بالقدنس : 
" لأنه من صهيون تخرج الشريعة » ومن أورشليم كلمة الرب " (مى؛: "). 

+ وتنبأ عن هلاك الملك الإسرائيلى الفاسد آخاب وزوجته إيزابل الشريرة : (مى ©: 
.)١ 5-6‏ 
+ وقد سبق مجئ ألرب يسوع المسيح بنحو ٠٠١‏ سنة.وتنيّح بشيخوخة صالحة فى 
قرية غاموراتا » بركة صلاته تكون معنا » آمين . 
(؟) استشهاد القديس حديد الجديد : (741١م)‏ : 
+ عاش هذا الشهيد فى عهد البابا القديس العظيم متاؤس الأول ( 401-١7٠١‏ ١م)‏ 
فى أيام السلطان المملوكى برقوق » وفى عهد وزارات : يلبغا » ومنطاش ء وسودون؛ 
وكان الثلاثة يظلمون الأقباط » ويحبسونهمء ويهدمون كنائسهمء بلا سبب !! . 
+ وكان القديس " حديد " قد اعترف علناً بالمسيح » فغضب عليه المسلمون وقتلوه؛ 
ونال إكليله . وكان هذا الشهيد من الجيزة » بركة شفاعته تكون معنا ء آمين!". 


+ ام 


ه شهادة ثلاثون ألف مسيحى بالإسكندرية : 
+ بعدما نفى الإمبراطور البيزنطى البابا القبطى " ديوسقورس " إلى جزيرة غاغرا » 
عيّن بدله القس المشايع لآراء مجمع خلقيدونية (١45م)‏ والمدعو بروتاريوس 1 
+ ورفض الأساقفة الأقباط الاشتراك معه فى الصلوات . 


(١)‏ الأنبا ايسيذنورس ٠‏ الخريدة النفيسة فى تاريخ الكنيسة» أحداث القرن امء والسنكار القبطى 
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+ فهجم بقوات على الكنائس والأديرة القبطية ونهبها واستولى على أوقافها » فصارت 
له ثروة ضخمة » مما أعرّآى اللصوص على الهجوم عليه ليلاً - فى الدار البطريركية 
- وقتلوه وسلبوا منه ماله . 

+ فأرسل أتباعه للملك الفاسد مرقيان وأعلنوا أ قرام لازا دروب ووس قم الذسة 
قتلوه. فغضب وأرسل جنوده إلى الإسكندرية وقتل نحو ثلاثين ألف قبطى أرثوذكسى . 
+ بركة شفاعتهم تكون معنا » آمين . 

(؟) شهادة القديس دميان السريانى : 

+ لما اعترف بالإيمان المسيحى - فى إنطاكية - تم القبض عليه هناك . وهددوه 
وتوعدوهء فصمد على الإيمان بشجاعة مُفضِلاً بركة الألم . 

+ وقد احتمل عقوبات ١‏ وعذابات شديدة وكثيرة» إلى أن أسلم روحه بيد الرب » وفاز 
بإكليله » كوعد الرب المحب :" كن أمينا - إلى الموت - فسأعطيك إكليل الحياة " 
(رؤ”: )٠١‏ [ وهو درس هام لكل إنسان فى هذا الزمان] . 

ع ل 0 575" 


٠ 


: نياحة القديس توما أسقف مراعش (بسوريا)‎ )١( 

+ كان راهباً ناسكاً » فاتتخب للأسقفية » فرعى شعبه بأمانة » إلى أن أرسل دقلديانوس 
الكافر أحد نوابه إلى مرعش لعقاب المسيحيين . 

+ فابتدأ الشرير بهذا القديس » وعرّض عليه عبادة الأوثان : فوبخه على عبادة 
الأحجار . فعذبه عذابات أليمة بالضرب بالسياط ثم تقطيع الأعضاء » وطلاء جسمه 
بشحم مغلى » وهو ثابت بمعونة الله . 

+ ثم طرحوه فى مكانٍ مظلم » وظل فيه سنوات طويلة» وكانوا كل سنة يقطعون 
جزءا من أعضائه. وكانت إمرأة مؤمنة قد رأتهم وهم يدفعون به إلى هذا الحبس . 
فكانت تأتيه - فى الليل _ 0 
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+ وقد نسيه شعبه » وكانوا يصنعون له تذكاراً كل سنة؛ ظناً منهم أنه قد تنيّح . فلما 
تولى الإمبراطور قسطنطين الكبير » وأطلق سراح ارين ع . ذهبت المرأة 
القديسة وأخبرت الكهنة بأمر القديس توما . 
+ فأتوا إليه وأخرجوه وزفوه بالترانيم . وحضر المجمع المسكونى الأول فى نيقية 
(75"م) وتبارك منه الإمبراطور قسطنطين» وقبّل كل أعضائه المقطوعة . 
+ وبعدها أكمل خدمة 4٠‏ سنة » جمع شعبه وأوصاهم » » ثم رحل لعالم المجد » بركة 
صلواته تكون معنا » آمين . 
(؟) نياحة القديس تكلا هيمانوت الحبشى : 
+ كان أبوه كاهناً فى الحبشة (إثيوبيا الحالية) وحمل اسم '"سيجاز" ( - نعمة ) الآب". 
وتزوج " بسارة" , وكانا كلاهما بارين» وكانت .عاقرا . 
+ ونتيجة لصلواتهما وصدقاتهما - وتوسلاتهما إلى الله - رزقهما الله بابن مبارك . 
+ فقد ظهر لهما ملاك الرب - فى رؤيا بالليل - وبشرهما بميلاد هذا القديس . ولما 
حدثت مجاعة فى إثيوبيا » وكان الطفل فى سن سنة ونصف ققط » وكان يوم ١١‏ 
برمهات ٠‏ وهو تذكار الملاك الجليل " ميخائيل" ولم يكن.عندهما ما يقدمانه للمساكين 
حسب عادتهما . ش 
. ولما تبّقى عند أم القديس القليل من الدقيق والزيت » وضع الطفل المبارك يده على 
الكمية الموجودة ٠‏ فامتلأت ؟١‏ قفة بالدقيق» وكل الأوانى الفارغة من الزيت ببركة 
الرب . 0 اا 
+ وفرحت هذه العائلة المقدسة بهذه البركة » وقامت بعمل التذكار الشهرى للملاك 
ميخائيل » وأطعمت الفقراء والجيران فى تلك المجاعة . 
ا الو و ا ا 

تنيّح بسلام . بركة صلواته - وطلباته - تكون معنا » أمين . 

. 4+ مش 
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. ليلذ امفرين برعناريون الث : 

+ ولد بمصر من أبوين مسيحيين. ولما رغب. فى التكريس مضى إلى القديس أنبا 
أنطونيوس وتتلمذ على يديه» ثم مضى إلى القديس مقاريوس ( أبو مقار الكبير) 
وخضع لإرشاده. ٠‏ 0 

+ ويعد ذلك طاف قى البرارى» ولم يكن يأوى داخل مسكن . وكان متجرداً من 
ماديات العالم » ولم يلبس سوى ثوب خشن يستر به جسده . 

+ وكان يطوف على قلالى الرهبان ويبكى. ولما كانوا يسألونه عن سبب بكائه كان 
يقول :" لقد سلبوا منى غناى» » وهربت من الموت ٠‏ وهربت من شرف الحسب إلى 
مذلته " !! . 

+ وهى إشارات رمزية إلى ما سلبه الشيطان من البشرية من الفضيلة والطهارة 
والقناعة» بسقوط آدم فى المغصية للوصية. 

+ فكان الذى لا يفهم هذه الرموز يرثى لحاله ويقول له :" الله يرثد لك ما سلب منك ". 
+ وقد أجهد نفسه فى أصوام طويلة » وسهر بلا نوم ٠‏ لمدة 51 سنة. 

+ وقد ذكر عنة الآباء أنه صنع معجزات كثيرة. فقد أخبر تلميذه القديس دولاس 
والقديس يوحنا » أنهما سارا معه إلى شاطئ البحر المالح (المتوسط) فعطشا. فعلم 
بعطشهماء فصلى . فصار الماء حلواً وصالحاً للشرب !! . 

+ وبينما كان على شاطئ النيل ؛ ولما لم يجد مركباً للعبور للش اطئ الآخر صلى 
مرح لاد ل 1 

+ ومرة أتوا بمجنون إلى وادى النطرون » ليصلى له الشيوخ؛ ولعلمهم بإن القديس 
تحار وان ايكيا تسبي الاين نه( امسج لفان لج لاي ننه الات ل الف ل 
وضعوه داخل الكئيسة؛ فى المكان الذى كان القديس معتادا أن يقف فيه , 

6.١ 
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+ فلما دخل القديس للعبادة وجده نائماء أيقظه بيده. فقام معافى وصحيح العقل . 
+ وبعد شيبة صالحة» وحكمة بالغة» رقد بسلام فى الرب» بركة صلواته تكون معناء آمين. 
+ ج م 


* 


)١(‏ شهادة القديس مويسيس وسارة أ 
+ كان والداهما مسيحيين غنيين» ولما تنيّحا أراد القديس مويسيس ( - موسى ) أن 
يزوج أخته ويُسلِم لها جميع ميراث والديه ويترهبء فلم تقبل . 

+ وسألته : " كيف ترضّى أن ترمّينى فى فخاخ العالم وتسعى أنت إلى خلاص 
نفسك؟! ". 

+ ققام بتوزيع كل مالهما على الفقراءء وأدخل أخته ديرا البنات » خارج الإس كندرية» 
ومضى هو إلى دير للرجال. وظلا عشر سنوات لم يلتقيا 

+ ولما أثار الإمبراطور الرومانى سفيروس الاضطهاد 1 المسيحيين فى عهد البايا 
ديمتريوس الكرام -١44(‏ 770م)» واستشهد فى أيامه كثير من الآباء والرههان 
والمؤمنين ٠‏ 

+ فأرسل القديس إلى أخته يعرفها بأنه ينوى الاستشهاد على إسم المسيح. فلما سمعت 
ذلك؛ طلبت القديسة من رئيسة الدير إطلاق سبيلها. فلحقت بأخيها فى الطري قء ثم 
دخلا إلى الإسكندرية معاء واعترفنا بالمسيح بشجاعة . 

+ فعاقبهما بعذابات كثيرة» ولما سندهما اللهء أمر بقطع رأسيهماء وبذلك فازا بالإكليل 
السعيد والمجيد الذى يناله كل شهيد . بركة شفاعتهما تكون معنا ٠‏ آمين . 

: شهادة القديس أغابيوس الجُندى وأخته تكلا‎ )١( 

+ كانا فى عهد الإمبراطور الجاحد يوليانوس » الذى ترك المسيحية وشجع على 
الوثنية » واضطهد المسيحيين . 
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+ فذهبا إليه بشجاعة» واعترفا بالمسيح أمامه » فطرحهما فى جب للأسودء وهناك نالا 


إكليل المجد . شفاعتهما تكون معنا » آمين . 
+ ا يي 


٠ ٠ 


: شهادة القديسة مريم الأرمنية‎ ٠ 
كانت أسيرة لدى جندى من جنود الملك المملوكى الظاهر بيبرس.‎ + 

+ وقد عرض عليها أن تنكر السيد المسيح كفادى للعالم؛ قلم تطاوعه بل أصرّت على 
التمسك بإيمانها بمخلصها الوحيد . 

+ فقام بتعذيبها بشدة - فى داره - وهى ثابتة على إيمانها. فأخبر السلطان كذباً بأن له 
جارية مسلمة » وهى تدّعى أنها نصرانية !! . 

+ فأحضرها بيبيرس وعرض عليها الإسلام؛ فلم تستجب له. وظلت على إيمانها. فأمر 
بحرقها. 

+ ولما أعدوا لها حفرة كبرى وملؤها بالنيران وبدأوا يرعبونها بشدة النار . ققالت : 
" حسنا أن ألقى روحى فى يد سيدى ومخلصى يسوع المسيح ". 

+ وألقت بنفسها فى النيران بسرعة:؛ دون أن يلقوها بهاء ونالت إكليلها بسبب أماتتها 


واحتمالها الألم الوقتى من أجل الراحة ابي _ 0 شفاعتها تكون معنا » آمين . 
+ 


: شهادة القديسين بنيامين وأخته أودوكسيا(')‎ )١( 

+ كان والداهما مسيحيين تقيين ومحبين لعمل الخير الكثير والعبادة» وحافظين لحياة 
الطهارة: فربّيا ابنيهما على الإيمان ومحبة الله منذ الصغر (وهو درس هام لكل إنسان 
الآن) . 


. يسجل السنكسار القبطى هذين السيرتين يوم 71 مسرى‎ )١( 
وهم‎ 
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+ واشتاق القديس بنيامين أن يستشهد على إسم الرب يسؤح؛» فمضى من بلدته شبشير 

إلى شطانوف (بالمنوفية) حيث إعترف أمام الوالى بالإيمان المسيحى؛ فعذبه وسجنه ٠‏ 

+ فلما علم والده وأخته أتوا إليه باكين علئ آلامه . فعزاهم وعرفهم بزوال هذا العالم 

والحياة الأيدية السعيدة . ش 5 

+ فلما سمعت منه أخته ذلك قالت له حى هو الرب إنى لا أفارقك حتى نموت معنا". 

+ فوضعهما الوالى فى سجن مظلم - بلا طعام ولا شراب - لمدة عشرين يوما. قم 

أخرجهما وعلق فى رقبتيهما حجارة ثقيلة» وطرحهما فى النيل. ‏ - 

+ فنزل ملاك الرب وخلصهما من الحجارة؛ وحفظهما مسن الموت غرقا. وظلا 

سابحين فى المياه إلى أن وصلا إلى بلدة " بطرة" (بالدقهلية). فأخرجتهما فتاة"مبن 

المياه. ش | ١‏ 

+ فرجعا إلى الوالى» واعترفا بالمسيح» فأمر بقطع رأسيهما. فنالا معا إكليلى الشسهادة. 

وبنى لهما بعض المؤمنين كنيسة فى بلدتهما شنشيرء شفاعتهما تكون معنا » آمين . 

: تذكار الآباء البطاركة الأوائل : إبراهيم وإسحق ويعقوب‎ )١( 

+ . يسجل سفر التكوين سيرة إبراهيم الخليل مع الله » وكذلك سيرة حياة إسحق إينه. 

وسيرة يعقوب أب الأباء (الأسباط) الأثنى عشر7'). بركة صلواتهم تكون معنا » آمين. 
ا ابل 


0 


)1( شهادة القديس الأسقف أثناسيوس وتلميذيه جراسيموس وثاؤينطس!": 
+ بلغ الوالى أريانوس أن الأسقف أثناسيوس ل عمد إبئنة وزير وتنى يدعى 


' أنطونيوس" سرة. 


. 5-١6 راجع سفر التكوين‎ )١( 
٠ (؟) وفى السنكسار القبطى:(1؟ مسرى) 'ثيؤتيطس' (وبطناوعط1)‎ 
.م6‎ 
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+ فاستحضره وظلب منه السجود للأوثان » فلم يقبل , بل شهد للإيمان المسيحى 
بشجاعة. فعذبه بعذابات مؤلمة كثيرة ومختلفة . 1 

+ ولما رأى إزدياد تمسكه بإيمانه أمر بقطع رأسه مع غلاميه أيضا ء ونال الثلاثة 
أكاليل الشهادة . 

١‏ اقجاء يعد النؤمتين وأخذو احاتم الداقرء وكذوها وتحكطؤها مركن ل يرت 
منها معجزات كثيرة » بركة شفاعتهم تكون معنا أمين . 

(1) تذكار نقل جسد القديس الأنبا يؤائس القصير لوادى النطرون + 

+ تمنى البابا يوحنا الرابع (/الا/ا-7357) نقل جسد القديس من القلزم (السويس) إلى 
ديره» ولم يقبل الهراطقة الخلقيدونيون تسليمه لهم» إلى أن أمكن تحَفى الرأهبان فى زى 
عرّبء ودخلوا وحملوه ليلا إلى أن أوصلوه لدير القديس أبى مقار » ثم حملوه لديره 
بالترانيم . نركة صلواته تكون معنا » آمين . 7 


35 تذكار ملاخى النبى (أحد الأنبياء الصغار الآ ثنى عشر) :. 
+ وقد تنبأ بعدة أمور كما يلى : . 
+ تنب عن دعوة بنى إسرائيل من السبى البابلى إلى أورشليم . 
+ وأشار إلى دخول الأمم (غير اليهود) إلى الإيمان المسيحى (ملا١: )١١‏ 
+ وعن بركة دفع العشور للرب (ملا *: .)١١- ٠١‏ 
+ وعن مجئ يوحنا المعمدان» وعن مجئ إيليا النبى (ملا” .)42١‏ 
+ وقد خدم بأمانة ومات بشيبة صالحة صلاته تكون معنا » آمين . 
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: نياحة القديس أفتيخوس‎ ٠ 
كان يخدم مع القديس يوحنا البشيرء ثم أذن له الرسول بالخدمة مع القديس يولس‎ + 
الرسول.‎ 

+ وقد بشر بالمسيحية وكسب كثيرين من اليهود والوثنيين للمسيح وعمدهم. 
+ وحوّل هياكل الأوثان إلى كنائسء ونالته عدة شدائد من جراء ذلكء فصبر على 


القيود والحيس وقتاً طويلاً . 
+ وقد تم طرحه فى النار فلم تؤذهء وللأسود فلم تضره بل استأنست إليهوصارت 
الملا مع الرافن : 


+ ثم بشر فى سبسطية (بسوريا)» وكان ملاك الرب يسير قدامه ويساعده فى خدمته. 
ولما أكمل جهاده تنيّيح بشيخوخة صالحة ٠‏ بركة صلاته تكون معنا 0000 

(؟) شهادة القديس بشاى السريانى!") : 

+ وكان من مدينة إنطاكية (بسوريا)» ونظراً لتقوأه وعلمه رسموه قساً . ولما استشهد 
أخوه " أباهور" وأمه فى الإسكندرية(" أتى هذا القديس إلى الإسكندرية ليتبارك من 
جسديهماء بعدما وزع كل أمواله على المساكين فى سوريا. 

+ ولما رأى الجسدين بكى كثيراء ومضى واعترف أمام الحاكم العام بالسيد المسيح. 
فعذبه قأسلم روحه؛ ثم أمر بحرقه مع أجساد أخيه وأمه » 44 شهيدا آخر . 

+ ققام المؤمنون بأخذهم بعد انطفاء النيران» ودفنوهم بإكرامء بركة شفاعتهم تكون 
معنا » آمين. 


)١(‏ قيل إنه هو الشاب الذى سقط من الطابق الثالث فى المكان الذى كان القديس بولس يعظ فيه ليلا 
ومات: وأقامه الرسول بصلاته (أع ٠١‏ : ؟) [السنكسار القبطى ١‏ نسئ]. 

)7١(‏ السنكسار القبطىء أول النسئ. 

(') راجع يوم 765 بؤونة. 
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: نياحة القديس تيطس الرسول‎ ٠ 
. ونبغ فى العلوم اليونانية . وكان خاله حاكم الجزيرة‎ ٠ ولد فى جزيرة كريت‎ + 
. وكان وديعا رحوماً وحكيماً‎ 
ولما انتشرت معجزات السيد المسيح وأخباره فى الشام ووصلت إلى كريت » أرسله‎ + 
. خاله - إلى فلسطين - ليُعلمه بصحتها‎ 
.» فسمع أقوال الرب يسوع » ووجد أنها أعظم من حكمة اليونان » فآمن بالمخلص‎ + 
. فاختاره الرب من بين الرسل السبعين‎ 
وخدم مع القديس بولس . ثم رسمه أس قفا‎ ٠ ونال نعمة الروح القدس يوم الخمسين‎ + 
. وبنى فيها كنيسة ورسم لها كهنة وشمامسة("‎ ٠ على كريت‎ 
. ولما أكمل جهاده تنيّح بسلام » صلاته تكون معنا » آمين‎ + 
ا بي‎ 


: تذكار تكريس كنيسة بإسم الملاك الجليل رافائيل‎ ٠ 
- هو أحد الملائكة الأربعة المنيرين» والثالث بينهم فى الترتيب (ميخائيل - غبريال‎ + 
. رافائيل - سوريال)‎ 
فى قار انها عرولين اللسشطر 6ل سنا 203 جايث وا سيق ور‎ 
. ومعها أولادهاء ومعهم أيقونة لهذا الملاك‎ 
ولما كانت قد ورثت مالا كثيراً بعد رحيل زوجها » ققد أظهرت رغبتها للبابا لبناء‎ + 
. عدة كنائس» ومنها كنيسة على اسم هذا الملاك- الجليل بالإسكندرية‎ 


: * راجع رسالة القديس بولس الرسول إلى تلميذه الأسقف * تيطس‎ )١( 
2 اج‎ 
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+ فأراها كوماً من الاتربة بالقرب من الدار البطريركية.» فقامت - هى وأولادها - 
بإرّالته ء وشيدت مكانه كنيسة (بما عثرت عليه من كنز ذهبى )7" . 

ني ع أعرى رط حون بابس رد فاق رتفد رك ركه نه 
وكرثضها البابا تاوفيلس فى هذا التاريخ . 

4ه امن لد ساعد موه ئواينة روطااروا تبره اميت ار وعدو سن اللسقان 
القانونية الثانية) كما ظهر لعدة شهداء فى مصر » وساعدهم خلال مراحل جهادهم 
حتى نيل أكاليلهم . شفاعته تكون معنا » أمين ٠‏ 

+ وقد توغل وحش بحرى ضخم تحت رمل الجزيرة » مدفوعاً من الشيطان » ليهدم 
كنيسة الملاك رافائيل » فتشققت » ولكن لما أحس المؤمنون بما يحدث أسقلها » 
صرخوا إلى الله » وتشفعوا بالملاك رافائيل » فجاء وطرد الوحش إلى البحر !! 


( استشهاد القديس أندريانوس القائد!") : 

+ كان أحد قواد جنود الملك دقلديانوس الكافر .وكان يفت محا + وتنيب 
الشهداء المسيحيين ٠‏ | 

+ وكان إذا رأى شهيداً يتعدّب » مُضحياً بمناله ومناصبه وعياله وصحته ؛ كان 
يتعجب , ويسأله : " لماذا تفعل ينفسك هكذا ؟! ' . .١‏ 

+ فيجيبه : : " من أجل رجاء الحياة الدائمة » والملكوت الذى لآ يزول ' »قآمن 
بكلامهم» وتقتم إلى الملك بشجاعة وإيمان واعترف أمامه بالسيد المسيح . فعذبه بشدة. 
+ وسجنه مع شهداء كثيرين . فقصتت زوجته الوفية ' أناطوليا " شعرها وارتدت زى 
الرجال ٠‏ وكانت تأتى إليه لتخدمه وكل المؤمنين المحبوسين معه » وتقوقيه وتعزيه 


وتدعوه لنيل الإكليل . 
+ وبعد ذلك أمر الملك الشرير بكسر سيقان كل المحبوسين على اسم المسيح ٠»‏ ليموتوا 
بهذه العقوبة . 


. راجع يوم 8 بأبة‎ )١( 
٠ في السنكسار القبطى (5؟ نسى)‎ 
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ل ا 
معنا » أمين . 

+ ولما أراد الملك إحراق الأجساد أمطر الرب مطراً كثيفا » وأطفأ النيران » فحمل ها 
المؤمنون ودفنوها بإكرام . 


٠ ل‎ 


ج اااي 


+ ولد بإحدى بلاذ بلاد مصر (50"م) وقد ترقب مع إخوته الستة كلهم وهم : يوحناء 
ويعقوب ٠‏ وأيوب ٠‏ ويوسف وسنوسيس ٠‏ وإبراهيم . 
+ وقد عاشوا فى البرية بنسك شديد (وما أعظم العائلة التى تُكرس أبناءها لخدمة 
+ ولما اشتاقت أمهم لكى تراهم ٠‏ أتت إلى البرية وبعقت بعتت لهم من بعيد لكقى تدعوهم 
للقائها. فأرسلوا لها مَنْ قال لها " إنكِ لن تيصرينا إلا فى الدهر الآتى " . ففهمت 
جوابهم وأنصرفت . 
+ وكان القديس أنبا بيمين مرشداً روحياً ومعزياً ؛ وصانع معجزات كثيرة فى إنكقار 
ذات . ١ ٠‏ 
+ وله أقوال روحية ةبكثيرة جداًا ').ومنها مثلاً : 

7 ' إذا رأيت أخا.قد.أخطا ., و ل 
نفسه) » بل أنهض نفسه وعزه » وخفف عنه ثقل خطاياه » ليقوم من عثرته " 

. " وقوله : ' علم قلبك ما يقوله لسانك‎ ٠ 

ه: " الكلام : تن أجل الله جّد , والسكوت أيضا من أجل الله جيد " . 


. راجع كتابنا ' بستان القديسين ' (طبعة مكتبة المحبة)‎ )١( 


8ه 
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5 ' إذا صنعت مع حسن السيرة صلاحاً » فاصنع مع الشرير أضعاف ذلك ٠»‏ 
لأنه مريض ويحتاج إلى دواء " ( فالخاطئ مريض » فى حاجة لعلاج » لا عقاب ٠‏ 
ولا عتاب ٠‏ وكما قعل الرب) ٠.‏ 

. " إذا سترنا خطايا إخوتنا » فإن الله يستر خطايانا ‏ ولن نحن أشهّرناها » 
فهكذا يصنع الله معنا " . 

+ ولما أكمل الشيخ الحكيم حياته مع الله » تمتعٌ أيضاً بالرحيل إلى سماه » بركة 
صلواته تكون معنا » آمين . 


جةاعةايي 


. لل 


: )م١٠0١848( نياحة أنبا يعقوب أسقف مصر‎ )١( 
كان هذا القديس قد اشتاق للرهبنة منذ صغره » فمضى إلى دير القديس أبى مقار‎ + 
٠ الكبير » وعاش فى قلاية سنوات كثيرة » فى جهاد كثير‎ 

+ ثم رسموه رئيس شمامسة (أرشيدياكون) على كنيسة دير الأنبا يحنس . ولتقواه 
رسموه أسقفاً لمصر » فى عهد البابا كيرلس الثانى البطريرك 51 ٠ )١١175-١014(‏ 
+ ولما صار أسقفاً استمر فى نسكه وعبادته الحارة » كما قام بالتعليم والارشاد السليم؛ 
وتوبيخ الخطاة » الذين لا يتوبون » ويتهاونون بخلاص نفوسهم !! 

+ ولما بلغ سن الشيخوخة؛» مرض واستدعى شعبه وأوصاهمٍ . محذراً إياهم بعدم 
الاستهانة بالوصايا الإلهية » ومُشدداً على صعوبة دينونة الخطاة المعاندين . 

+ ثم رشم ذاته بعلامة الصليب » وأسلم روحه بيد الرب المحب » بركة صلواته تكون 
معنا » أمين . 

: تذكار نياحة عاموس النبى‎ )١( 

+ هو أحد الأنبياء الصغار الإثنى عشر ٠‏ وقد خدم الرب نحو 2٠‏ سنة » وكان يكلت 
بنى إسرائيل وملوكهم على شرهم » موضحاً أنه لا يقبل الله ذبائح الأشرار ٠‏ 


و وهم 
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+ ودعاهم إلى سرعة التوبة والعمل الصالح قبل حلول يوم الانتقام المحتوم . 

+ وتنبأ عن آلام صليب السيد المسيح وعن إظلام الشمس فى ذلك اليوم : وعما 
سيعانيه اليهود من متاعب وتشتيت فى العالم . وقد عاش قبل المسيح بنحو ٠٠١‏ سنة. 
+ وقيل إن اليهود قتلوه ٠‏ لما زاد فى تبكيتهم على خطاياهم . 

+ بركة صلواته تكون معنا » آمين . 

(؟) نياحة أنبا برصوما (القديس برسوم العريان) سنة 11١١م‏ : 

+ ولد بمصرء وكان أبوه كاتب (سكرتير) شجرّة الذر ملكة مصر . 

+ ولما تنيّح والداه طمع خاله فى ثروته » واستولى عليها كلها . 

+ ولم يلجأ للقضاء لاسترداد ميراثه » بل فوّض أمره لله . وعاش عيشة بسيطة » 
وكان طعامه الفول المبلل بالماء والملح . 

+ وعاش © سنوات فى البرد والحر خارج القاهرة » ثم حبس نفسه فى مغارة داخل 
كنيسة أبى سيفين بمصر القديمة لمدة 7٠١‏ سنة ملازماً الصوم والصلاة بلا فتورء 
وعاش مع ثعبان ضخم وصار أليفاً ومطيعاً له » كما كان الأسد مع دانيال فى الجب . 
+ ثم صعد إلى سطح الكنيسة وصبر على لحر والبرد » لمدة ١6‏ سنة . 

+ وعانى الأقباط فى زمانه (أواتل القرن 5 )١‏ من الاضطهاد الشديد » فققض عليه 
الوالى وضربه وسجنه . ولما أفرج عنه مضى إلى دير شهران (بالمعصرة شمال 
حلوان) . 

+ وبصلواته رفع الرب التجربة عن الشعب » وعاش فوق سطح دير شيران 
(بالمعصرة) فى حب وشكر إلى أن بلغ ٠١‏ سنة » فاستراح وفرح بلقاء المسيح » 
بركة صلواته تكون معنا ٠‏ آمين . 


اي 


ه١‎ 
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+ وه يت كل 6 سنوت قسن الكيسة الى تقل اس على أبحة) ون المساء 
الرابع 755 يوماً + 7 
عاك لم قبس احير اس شتدارة (منا مسرن عجرا "” اليوم 
الخامئن * + أما إذا كانت السنة كبيسة (55 يوم السام جع اي 
الخامس . 
* وفى ختام العام تشكر لد اذى أمفا » وأ ينا إلى :هذم الساعة:موطينا الآن 
: أن نبدأ بالاستعداد للعام الجديد » بقلب جديد » وفكر جديد . ونطلب دائما معونة الله » 
وأن نرضيّه بالأعمال الصالحة فنسعد معه فى دنياه وسماه . 
ل مواقي عالقا ودر اا يا او سير 
0 0 . عملاً بنصيحة الرسول بولس. القائل : " انظروا إلي نهاية 

هم » فتمنلوا بإيماتهم "إعب ١١‏ ردق رودغر ريو الك بجت اله 
-- 

وسوس 


اااي 


يحليان 
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+ مقدمة عن المخطوط 


 عّودصلا. شفاء أيوب‎ -١ 

"- شهادة برثتلؤماوس الرسول 

*- نياحة القديس ميليوس 

4- شهادة يوحنا المعمدان 

5- نياحة البابا مكازيوس الثاني 
1-- شهادة القديسة ضوفية 

/ا- استشهاد القديس ماما 

- استشهاد القديسة باشليلية 

9- نياحة البابا ديوسقورس 

-٠‏ شهادة القديسة رفقة وأولادها 
-١‏ شهادة سوريانوس أسقف جبلة 
-١١‏ شهادة زكريا الكاهن 

-١‏ شهادة القديس ديميدس 

74 شهادة أنبا بسورة 

5- شهادة القديسة مطرونة 

-١‏ شهادة القديس بأسيليدس 

-١‏ نياحة القديس كرنيليوس الروماني 
4- نياحة القديسة ثيؤدورة 

8- نياحة القديس أغائو العمودى 
شهادة القديس اسطفانوس الشمامن:" .- 
-١‏ شهادة القديس لانديانئوس 

7""- نياحة القديسة ثيؤ غنوسطا.- ‏ :.” 
777- شهادة القديس مرقوريوس المُمثل 


4 - القديس غريغوريوس. المعتزرف 
5- نياحة القديسة ثيؤبستا 


- 


1 


"٠ 


>32 


اهم 


15- شهادة كبريانوس ويوستينة 

7< شهادة كوتيلاس وآخرين 

4- شهادة يوليوس الإقفهصى 

4- شهادة أونابيوس واندراوس 

-٠‏ نياحة غريقوريوس المصرى 

-١‏ شهادة قدرانوس الرسول 

* نياحة يونان النبى 

""- شهادة إسطاثيوس وولديه 

4- شهادة أبادير وايرائى 

©- شهادة أربسيما وآخرين 

- شهادة القديسة انسطاسيا 

"- تذكار البطريرك ساويرس 
الإنطاكى 

4- البأبا سيمون اثانى 

6- شهادة القديس واخوس 

4- شهادة بولس بظرهمرك 

- نياحة القديس أنبا بولا الطموهى ٠‏ 

؟4- شهادة القديس مطرا وآخرين 

؟4- نياحة البابا ليباريوس الرومانى 


4- شهادة القديس سرجيوس 
5- شهادة يعقوب الإتطاكى 
1- نياحة القديسة بلاجية 

410 - شهادة القديس مار متى الرسول 
- نياحة البابا ديمتريوس )١(‏ 
4- نياحة أنبا زكريا الراهب 


اخ 
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نياحة فيلبس الشماس 

شهادة بنتلايمون الطبيب 

نياحة البابا أغاثون 

نياحة البابا ديوسقورس(”) 
نياحة البابا ثأوفيلس 

شهادة ثاوفيلس الفيومى وزوجته 
نياحة يوثيل النبى 

شهادة القديس لوقا البشير 
نياحة البابا يوساب )١(‏ 

نياحة القديس إيلاريون 

نياحة أنبا أبيب وأنبا أبوللو 
شهادة القديس تيمون 

شهادة أنبا مقار أسقف أدكو 
شهادة مركيانوس ومرقوريوس 
شهادة ديمتريوس اليونانى 
نياحة القديس إبراهيم المنوفى 
استشهاد مكسيموس وآخرين 
نياحة قرياقوس اليونانى 
شهادة يوحنا ويعتقوب 
الفارسيين 

شهادة توما أسقف دمشق 
شهادة بيماخوس وغرديانوس 
ظهور رأس لونجينوس بالقدس 
نياحة البأبا فيلكس الرومانى 
شهادة مارجرجس الإسكندرى 


53١ 
537 


55 
"6 


58 
076 


50 
1 
لا 
ع 
8 
2 
-4١‏ 
47- 


4- 
.و 
١‏ 
1 
4 
94 
هو 


شهادة القديس نهروة 

تذكار مارجرجس الرومانى 
تذكار 5 كائنات غير المتجسدين 
نياحة البابا اسحق )4١(‏ 
نياحة أنبا ماركيا 

نياحة أمونيوس أسقف أسوان 
نياحة حنة وللدة آم الفور 
تذكار الملاك ميخائيل 

نياحة يوساب.الراهب . 
نياحة تيموثاوس أسقف إنصنا 
نياحة البايا زخارياس 

نياحة القديسة مدرونا 

نياحة مرتينوس التراكى 
شهادة مارمينا العجايبى 
نياحة القديس أنبا هوب 
نياحة أنبا بولس الراهب 
شهادة اتراسيس ويؤنا 

شهادة فيلبس الرسول 
استشهاد صفرنيوس وآخرين 
نياحة البابا أنيانوس 

نياحة يوحنا الأسيوطى 

شهادة قزمان ودميان وأسرتهما 
تذكار كرنيليوس قائد المائة 
تذكار 74 كاهناً السمائيين 


٠‏ شهادة القديس أبى سيفين 
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م١‎ 


5 
54 


- شهادة بالاريانوس وآخر 
7- شهادة يعقوب المقطع 
-١١‏ شهادة صرابامون أسقف نيقيوس 
- شهادة أنبا بطرس خاتم الشهداء 
- شهادة إكليمنضس الرومانى 
5- شهادة بطرس الرهاوى 
7- شهادة أباهور الصعيدى 
4- تذكار دخول أم النور الهيكل 
8- شهادة اندراوس الرسول. 

- نياحة ناحوم النبى 

- شهادة بقطر الأسيوطى 
7- نياحة البابا إيرلم (57) 
7- استشهاد بانينا وباناو 

4- نياحة يوحنا أسقف أرمنت 

- نياحة متاؤس الراهب 
7- نياحة البابا ياروكلاس 
7- شهادة بربارة ويوليانة 

4- نياحة أنبا صموئيل المعترف 
48- شهادة ايسى وأخته تكلا 
-٠‏ نياحة بيمين المعترف 

-١‏ شهادة القديس شورة 

7- نياحة ساويرس الإنطاكى .. 
-١7‏ نياحة نيقولاوس (بايا نويل) 
4- نياحة أنبا بيجيمى 

6- شهادة القديس بطليموس 
5- نياحة الأسقف أنبا هدرا 


- شهادة القديس بشنونة 
- نياحة إيلياس السائح 

8- نياحة براكس الراهب 
- القديس ميصائيل السائح 
- تذكار القديس خريستوذولس 
1 شهادة بهنام وسارة 

-١7‏ شهادة الأسقف أمونيوس 
4- نياحة القديس أنبا حزقيال 
6- شهادة إمساح القفطى 
5- شهادة أولوجيوس وأرسانيوس 
-١ ”07‏ تذكار لوقا العمودى 

4- نياحة أنبا إيلياس الشورى 
4- نياحة يوحنا البرلسى ‏ 
4- نياحة حجى النبى 

-١‏ شهادة إيلياس المحرقى 
47- شهادة برنابا الرسول 
-١‏ نياحة صموئيل الصعيدى 
5 - نياحة أنبا نييس 

65- تذكار الملاك غبريال 

- +نياحة البابا أنسطاسيوس 
17 نياحة تيموثاوس السائح 
4- شهادة اغناطيوس الإنطاكى 
84 - شهادة بولا وسلفانا 


وها نياحة القديس يحنس كاما 
-١‏ نياحة بشاى القبرينى 
7- شهادة القديسة أنسطاسية 
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١4 


شهادة الأسقف هيراكيون - 
شهادة الأسقف بعادة 
شهادة بولس السيانى 

نياحة أنبا يؤانس القمصس 
شهادة الشماس اسطفانوس 
شهادة لانديانوس 

شهادة ديوسقوزوس الكاهن 
شهادة الأسقف كلانيكوس 
نياحة البابا ثاونا 

ناحة أنبا يونا الأرمنتى 
تذكار أطفال بيت لحم 
تذكار القديس يوحنا الرسول 
نياحة أوسغنيوس الجندى 
شهادة بانيكاروس الفارسى. 
تذكار إيليا النبى 

نياحة البابا مركيائوس ' 
تذكار باسيليوس الكبير 
تذكار سلفاستروس الروماتى 
تذكار البابا أندرونيكوس 
تذكار البابا زخرياس (14) 
تذكار البابا بنيامين (4؟) 
نياحة أنبا ابراهام الراهب 
شهادة القديس أناطوليس 
شهادة الأسقف فوقاس 
نياحة البابا يؤانس(56) 

- شهادة الأمير تادرس " 


1 
14- 
85-- 
7م 
اذيك 
غ18- 
هم ١‏ - 
ليله 
لام -١‏ 
١848‏ - 
1108- 
19- 
دكة 
157 
1#- 
585 
- 
0- 
/17- 
1584- 
368- 
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له 


نياحة القديس أرشليدس 

تذكار ثاوفيلس الروماتى 
شهادة القديسة مهراثيل 

نياحة غريغوريؤس النيصى 
شهادة فيلوثاؤس السريآنى 
شهادة البابا يوحنا (4) 

نياحة يوحنا صاحب الإنجيل الذهب 


نياحة الأسقف يعقوب السريانئ '- 
4 و" 


نياحة برخورمن الرسول 
نياحة القديسة إيلارية 
نياحة صوفية الراهبة 
شهادة برتانوبا الراهبة 
نياحة القديس أنطونيوس 
نياحة القديس بداسيوس 
شهادة تيموثاوس الرسول 
نياحة مريم الناسكة 
نياحة افراهام الفرجودى 
شهادة بسادة البهنساوى 
نياحة بطرس العابد 
شهادة القديس أباديقؤس ٠‏ 
شهادة الأسقف فافيلاس 
نياحة القديسة أنسطاسية. - 


شهادة 44 قديساً شيوخ برية 


امو .- 


سييهت 


شهادة القديس 'بجوش ' وأمه 
استشهاد القديس سرابيون وآخرين ' 
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٠ 4‏ 7- تذكار نقل أعضاء القديس الأسقف 
الشهيد تيموثاوس الرسول . 

5 تذكار رئيس الملائكة سوريال 

7 شهادة القديس الأمير أبيفام 

شهادة القديس, أنبا ,كلق . 

84 ؟7- نياحة القديسة اكسانى :. 

311- شهادة القيسة صوفية وستس 
وهلبيس وأغابى 20 

له نياحة القديس أنبا بلامون السائح 


١‏ تذكار لمجم المسكونى الثانى 


بالقسطنطينية (41؟م) 
- تذكار ر و1 موينة بم 
القديس بطرس خم الشهداء 
قالش شهاذة القدينل كبا أباديو ن 
-7١‏ نياحة القديس: يوسن رئيس 
دير الز جي 58 عت 
+ نباحة للقؤرة أقبا جو أول المنواح 
5 نياحة: فاقوا لاز "اهب الثائتب 


9 يعوا اشع 
يلقي ٠‏ دياف دين أَغَابوس الرسول 
4 تذكارة الفديسن أوكارزيفقوسن وزوجته 
٠‏ نياحة البابا أعلويوومن: الإسكندرى 
1ت نياحة القنيلن ألبا بقناق (بطرس) 
7- تذكار القذيس يدس الرومانى 
رففة نياحة أو في زانوفيوس 


04 شهاب إلى داور (إبعير) 


ويوحنا وّلاكة غذارى وأمهن 
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6- نياحة البابا ألكسندروس 
الإسكندرى / 57 

5 نياحة البايا أنبا تاودورس 
بطريرك الإسكندرية / 77 

77"- نياحة القديسة ألكسندرة 2 

4- تذكار دخول الطفل يسوع إلى الهيكل 

4 نياحة القديس برصوما 
(يرسوم) السريانى 

- شهادة القديس بولس السريانى 

-١‏ شهادة الرسول يعقوب بن حلفى 

”> شهادة القديس يسطس بن الملك 
نوماريوس. 

7 نياحة القديس اسيذيروس الفرمى 

7- شهادة القديس بلاتيانوس بايا رومية 

8 نياحة القديس جلاسيوس - 

1 شهادة القديس سرجيوس 
وكثيرين معه 

17 نياحة البابا تيموثاوس القفالتث 
بطريرك الإسكندرية /57 

4- نياحة القديس البطريرك 
ساويرس الأنطاكى 

4 نياحة زكريا النبى 

- نيأحة القديس بفنوتيوس 

-0١‏ نياحة البارة أليصابات أم يوحنا 


47- شهادة القديس مينا الراهب 
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نياحة القديس أنبا ملاطميوس.: 


المعترف البطريرك الإنطاكى 
تذكار نقل أعضاء القديس 
مارتيانوس (مارتينيانوس) 
الراهب. 

نياحة البابا بطرس (القانى) 
البطريرك الإسكندرى / 7١‏ 
نياحة الباببا غبريال (الأول) 
البطريرك الإسكندرى //ا6 
نياحة الأنبا زخارياس (زكريا) 
أسقف سسخا. 

استشهاد القديس الكاهن 
أونسيموس (تلميذ الرسول 
بولس). ش 

نياحة القديس الأسقف مارونا” 


شهادة القديس أوسابيوس بن - 


القديس باسيليدس الوزير. 
نياحة القديس الأستف الأنبا 
أغابيتوس. 

شهادة القديستتين أرسانيوس 
وفليمون وليكية العذراء. 

نياحة هوشع النبى. 

استشهاد القديس زادوق 
(صادوق) وآخرين. 

نياحة القييس أوسطائيوس 
بطريرك أنطاكية. 
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استشهاد القدبيس تادرس 
الروميى. 

شهادة القديس بوليكاربوس 
أسقف أزمير. 

تذكار ظفهور رأس الشهيد 
يوحنا المعمدان. 

نياحة القديس نركيسوس أسقف 
أورشليم. 

استشهاد القديس ألكس ندروس 
الرومانى. 

شهادة القديس الأمقف أنبا 
مكراوى. 

نياحة البابا قسما (قزمان الثانى) 
البطريرك الإسكندرى/ 54. 
شهادة القديس برفوريوس. 
تذكار مجمع محلى لتحديد يوم 
عيد الفصح (القيامة) المجيد. 
شهادة القديس أبوليوس الأمير 
الرومانى. ش 
نياحة القديبس صرابامون 
قمص دير أبى حنس. 

شسهادة القديسة أوطوكية 
( - مسرة) السامرية. - 
نياحة القديس بطرس الكاهن. 
شهادة القديس ديوسقورس. 
نياحة الأسقف القديس تاوضوتس 
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١‏ استشهاد ٠؛:‏ من العذارى 
الحكيمات. 

7 شهادة القديسين فليمون 
وأبلانيوس. 

07 شهادة القديسة مريم الإسرائيلية 

4 نياحة البابا يوليتنوس 
البطريرك الإسكندرى/١١.‏ 

6- استشهاد أريانوس والى أنصنا. 

7 نياحة القديس متياس الرسول. 


07> نياحة القديس كونن المُعترف. 
- تذكار ظهور الصليب المجيد 
شهدة الأسقف القدبيس 
بسيلاؤس. 

تذكار إظهار بتولية البابا 
ديمتريوس (الأول) البطريرك 
الإسكندرى .١7/‏ ش 
تذكار عودة القديسين أبى مقار الكبير 
ولبى مقار الإسكندرى من للمنفى- 


غقة 


48 


1 


ثثكة استشهاد 2 قديسا بسبسطية 
(بسوريا) 

*84* نياخة البايبا ذيونس يوس 
الإسكندرى البطريرك/ .١4‏ 

584- شهدة القديس شنودة 

البهنساوى. 

6- شهادة الأساففة أوخانيوس 
وأوغاتودورس وألبيدوس. 
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5- نياحة القديسة سارة الراهبة. 

17م نياحة البابا خسائيل (الأول) 
البطريرك الإسكندرى/”4. 

4- نياحة لعازر حبيب الرب 
(لأول مرة) وقيامته. 

89- استشهاد القديس أرسطوبولس 
الرسول. 

6- شهادة الأصدقاء السمبعة 
الأوفياء. 

-١‏ نياحة البابا خائيل (القالث) 
البطريرك الإسكندرى / 055 

- تذكار لقاء المخلص مع تلاميذه 

97 نياحة القديس كيرلس أسقف 

أورشليم. 

14- نياحة دانيال النبى. 

6- نياحة الأنبا مقار (الأول) 
البطريرك الإسكندرى / 65 

نياحة القديس أونسيفورس 
الرسول. 

7 - نياحة القديسة براكسيا 

4- نياحة القديس 'أبومقار' الكبير 

8- تذكار صلب الرب يسوع 
(الجمعة العظيمة). 

٠0‏ تذكار نياحة الإمبراطور 
قسطنطين الكبير. 
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00 


١‏ تذكار عيد البشارة المجيد 

7 تذكار عيد القيامة المجيد 

0*7 تذكار الملاك الجليل غبريال 

4 ."- تذكار القاضى شمشون (الجبار) . 
5 تذكار القديس أنبا سلوانس 
> غارة على وادى النطرون. 
7 تذكار نياحة هارون الكاهن 
شهادة القديس خريس_توفورس 
(حامل المسيح). 

نياحة القديس يوحنا أسقف 
أورشليم. 

نياحة البابا ميخائيل (الثانى) 
البابا الإسكندرى .7/١/‏ 

نياحة حزقيال النبى. . 


8 


ل لفن 


1 


** شهادة القديس هيباتيوس أسقف . 


غنغرة. 

نياحة القديسة مريم القبطية 

السائحة. 

تذكار أحد توما. 

نياحة يواقيم ١‏ لصيدّق والد أم 

النور مريم. | 

- نياحة القديس أنبا مقروفيوس 

١‏ شهادة العذارى أغابى وإيرينى 
وسيونية. ش ا 

4- شهادة ١6١‏ شهيداً ببلاد فارس 

49 نياحة القس زوسيما الراهب 
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الصفحة 


87١ المعجزة آلتى حدثت فى عهد‎ "٠ 
البابا سانوتيوس (شنودة) /*ه‎ 

577” نياحة القديس أنبا إيساك‎ ١ 
(اسحق) تلميذ أنبا أبوللو.‎ 

+ نياحة. البابا غبريال (الثاني) ‏ 777 
البطريرك/١7‏ . 

إزفضرة نياحة المعترف القدييس 157 

4- نياحة الباينا يؤانس )١7(‏ 717؟ 
البطريرك الاسكندرى 7١8/‏ 0 

ه- نياحة البابا مكسيموس 574 

البطريرك الإسكندرى ١5/‏ 

> تذكار تكريس أول هيكل 555 
نيقولاوس- 

7" تذكار شهادة إسكندرة زوجة 776 
الإمبراطور داديانوس 

4- شهادة القديس أنتيياس أسقف ‏ 5715 
برغامس 0-7 : 

8- شهادة القديس يعقوب الرسول ,5717 
بن زيدى. 

"٠‏ شهادة القديس أرسانهوس . يفف 

5774 / شهادة القديس سمعان الأرمنى‎ -١ 
(في بلاد فلرس) ومعه شعبه.‎ 

+" شهادة يوحنا بن نجاح.. 0 

870 شهادة فهد بن إبراهيم. 00 
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نياحة القديس بروثاؤس الأثينى 
نياحة القديس أنتبا إسحق 
الهورينى. . 

نياحة القديس البابا ألكسندروس 
البطريرك .١15/‏ 

نياحة البابا مرقس (الثانى) 
البطريرك /55 

نياحة البابا خ يل (الكانث) 
البطريرك الإسكندرى/07 
شغليدة القلييس 
جاؤرجيوس(مارجرجس) 
الرومانى. 


٠‏ نياحة اليايا سنوتيوس (ش تنودة) 


الأول البطريرك الإسكندرى /هه 


- شهادة القديس بقطر بن رومانوض. 
- شهادة الأنبا ميليوس 
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7" نياحة القديس تادرس تلميذ 
الأنبا باخوميوس 

67" استشهاد القديس فيلوثاؤس 

5 - نياحة القديس ياسون الرسول 

0" شهادة القديس أوتيموس القس 

5 "> نياحة البابا غبر يال (:) 
البطريرك الإسكندرى /85 

01- نفياحة البابا يوحنا الأول 
البطريرك الإسكندرى /9؟ 

> نياحة البابا يوحنا (ه) 
البطريرك الإسكندرى/؟؟ 

- نياحة إرميا للنبى 

-٠‏ شهادة القديس إسحق الدفراوى 

>١‏ نياحة القديس أبى مقار 
الإسكندرى. 

7”- نياحة البابا أثناسيوس الرسولى 
البطريرك الإسكندرى ٠١/‏ 

37" تذكار عيد الصعود المجيد 

4 شهادة القديس يحنس السنهوتى 

0" نياحة الأنبا دانيال قمص شيهيت 

7- نياحة القديسة الملكة هيلانة 

7- نياحة البابا يؤاقنس )١١(‏ 
البطريرك الإسكندرى /84 

44> تذكار الصديقين الفتية الثلائشة 
في بابل. 
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شهادة القديسة ثيؤكاليا 
نياحة القديس بفنوتيوس الأسقف 


دميانة بالبرارى. 

نياحة القديس يوحنا فم الذهب 
تذكار ظهور صليب من نور 
فوق الجلجثة. 

نياحة الباببا مرقس السابع 
البطريرك ٠١5/‏ 

شهادة المعلم ملطى 

نياحة القديس أرسانيوس معلم 
أولاد الملوك. 

نياحة القديس باخوميوس أب 
الشركة. 

شهادة القديس أبيماخوس 
الفرمى 

شهادة الرسول سمعان الغيور 
الشهير بالقانوى. 

شهادة عدد من الشهداء الأقباط 
لي ري 

تذكار بشارة القديس يوحنا 
الحبيب الرسول في آسيا 
الصغرى. 

نياحة القديس إييفانيوس أسقف 
قبرصس. 

نياحة القديس جوارجى رفيمسق 
القديس إبرآم. 
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عيد العنصرة (الخمسين). 
نياحة القديس أنبا إسحق قفس 
القلالى. 

شهادة القديس إيسيذورس 
وأسرته. 

نياحة القديس أمونيم-وس 
المتوحد. 

نياحة القديس مرتيانوس 

نياحة القديس أندرونيقوس الرسول 
نياحة القديس يوليانوس 
(يونياس) الرسول 

مجئ العائلة المقدسة إلى مصر 
نياحة حبقوق النبى 

شهادة القديس بشنونة المقارى 
شهادة القديس كولوتس (أبو 
قلته) الانصناوى 

) نياحة الأرخن المعلم ابراهيم 
الجوهرى 

شهادة القديس توما الرسول 
نياحة البلها يونا (؟) 
البطريرك الإسكندرى /؟ 
نياحة القديس لعازر (أخو مريم 
ومرثا) 

تذكلر وصول جسد الأسقف 
القديس إبيفانيوس إلى قبرص 
نياحة القديس سمعان العمودى 
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نياحة البابا ميخائيل الأول 
البطريرك الإسكندرى /54" 


- نياحة القديس فورس الرسول 
تذكار بناء كنيسة باسم القديس 


لاونديوس الشامى 

تذكار نقل جسدّى القديس أليشع 
النبسى ويوخنا المعممدان 
للإسكندرية 


)١8( نياحة البابا يؤانس‎ ٠ 


البطريرك الإسكندرى / ٠١1‏ 
نياحة الراهبة الناسكة مرثا 
شهادة القديس اللاديوس 


- تذكار بذاء أول كنيستين بالديار 


المصرية باسم مارجرجس 
الرومانى 

نياحة القديس أنبا ابرآم 
(الأول) أسقف الفيوم والجيزة 
شهدة القبيس شنوسى 
(سينيسيوس) 

نياحة البابا يؤانس (8) 
البطريرك الإسكندرى /0/ 
نياحة القديس يعقوب المشبرقىي 
(السريانى) المُعترف. 

شهادة القديس تادرس الراهب 
شهادة الجندى أبس خيرون 
القلينى ورفاقه 
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تذكار بناء كنيسة السيدة 
العذراء المعروفة بالمحّمة 
(بمسطرد). 

نياحة صموئيل النبى 

شهادة القدييس لوكيليانوس 
وأربعة آخرين. 

تذكار نقل أعضاء الشهيد 
مرقوريوس إلى مصر القديمة 
شهادة القديسة دابامون 

تذكار قرار إغلاق هياكل 
الأوثان وفتح الكنائس رسميا. 
نياحة البابا يؤانس )١5(‏ 
البطريرك الإسكندرى ٠١7/‏ 
نياحة البابا ديمتريوس الثانى 
البطريرك الإسكندرى/١71١‏ 
شهادة القديس أقلاديوس 


والأربعين شهيدا بكنيسسة 
المخلص بالإسكندرية. 


٠‏ نياحة البابا يسطس البطريرلكه 


الإسكندرى السادس. 

تذكار رئيس الملائكة الجليل 
ميخائيل. 

نياحة القديسة أوفيمية 

نياحة القديس يوحنا أسقف 
أورشليم. 
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البطريرك الإسكندرى /؟١١‏ 
تذكار تكريس كنيسة مارمينا 
العجايبى بمريوط. 

مارمرقس الرسول من إيطاليا إلى 
مصر. 

نياحة القديس أبا ثفر السائح 
نياحة القديس لاتصون البهنساوى 
نياحة البابا داميانوس 
البطريرك الإسكندرى / 76 
شهادة القديس جرجس الجديد 
( المزاحم) 

شهادة القديس بشاى أنوب 
تذكار إقامة أول قداس حبرى 
بالأنبا رويس 

نياحة أليشع النبى 

تذكار بناء أول كنيسة على 
إسم أم النور بمدينة فيلبى 
شهادة القديس تيموثاوس 
المصرى 

نياحة القديس البابا كردونس ٠»‏ 
البطريرك الإسكندرى الرابع 
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قزمان ودميان وإخوتهما وأمهم 
نياحة القديس أبانوب الراهب 
شهادة القديس موسى الأسود 
شهادة القديس يهوذا أحد 
السبعين تلميذآ 


نياحة البابا بطرس (4) 


البطريرك / 4" 

نياحة القائد والنبى يشوع بن 
7 

تذكار تكريس كنيسة الملاك 
جبرائيل بالفيوم 

شهادة القديس حنانيا الرسول 
شهادة القديس توماس 
الشند لاتى 

نياحة البابا ثيؤدوس يوس البابا 
الإسكندرى / *7 

شهادة سبعة نساك بجبل تونا 
استشهاد القدبيسين أباهور » 
وأنبا بشاى وديودورة أمهما 
تذكار ميلاد القديس يوحنا 
المعمدان 

شهادة القديسة فيرونيا 

نياحة القديسين الكاهنين بيوخا 
وتيابن ش 
نياحة القديس تداوس (لباوس) 
الرسول 
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نياحة القديس أنبا شنودة رئيس 
شهادة القديس إغناطيوس بابا 
رومية. م 
نياحة القديس أنبا بيشوى 
استشهاد القديسين أبيروه وأخيه 
أتوم. 

شهادة القديس أنبا بيما 

نياحة القديمن كزأس السائح 
شهادة القديسن سمغان كلوبا 
الرسول. 

نياحة البابا القديس كلاديانوس 
البطريرك الإسكندرى / 5 
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شهادة القديس تادرس أس قف 
شهادة القديس تادرس أس_ قف 
كورنثشوس وثلاث نساء 
والوالي ان تلوكيموس 
وديجنيانوس. ش 

نياحة البابا غبريال السابع 
البطريرك/55. 

شهادة القديسين يوحنا وسمعان 
المتوحد ببرية شيهيت . 
التذكار الشنهرَى لرئهيس 
الملاتكة ميخائيل. 

شهادة القديس أباهور 
السرياقوسى. 

نياحة القديس بسنتاؤس أس قف 
شهادة القديس أبامون 

شهادة القديسن شنودة للجديد 
شهادة القديس بروكوبيمسوس 
الأورشليمى وآخرين 

نياحة القديس إفرآم السرياني 
شهادة القديسة يوليطة وإينها 


تذكار القديس يوحنا صاحب 
الإنجيل الذهبى 
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8- تذكار نقل جسد القديس ١" 42١‏ 5- نياحة القديسة المعترفة تككقلاً 2528 


جاؤرجيوس (مارجرجس تلميذة القديس بولس الرسول 
الرومانى) لمصر القديمة 5 -٠‏ تذكار بناء كنيسة باسم القدييسن ©5566 
- شهادة القديسة أوفيمية 60 مرقوريوس. 
-0١‏ شهادة القديس يعقوب الرسول 84575 05-- شهادة القديس إسحق حك 
(ابن حلفى) أسقف أورشليم الأول 5- شهادة القديس أنبا أندونا 15 
5- شهادة القديس مار بطلأآن 6 ٠7‏ - شهادة القديسة ليارية 5 
الطبيب . 4- شهادة القديستين موجى وتكلا "5 
44 - شهادة القديس بضابا أسقف 2ه5 4 - شهادة القديس أباكراجون 5 
قفط وآخرين - شهادة القديس دوماديوس 411 
4- شهادة القديس الأمير تادرس 555 السزواني: ١‏ 
الشطبى -١ ٠‏ نياحة القديس أنبا بلامون 555 
5- التذكار الشهرى للطوباوية أم 451 السائح. 
النور مريم ش - نياحة القديس البار يوسف 57"٠١‏ 
5- نياحة القديس سوسينيوس ‏ 5617 النجار. 
الخصى. 2100 نياحة البابا تيموناوس الأول 47١‏ 
7- شهادة مكاريوس بن باسيليدس 558 البطريرك الإسكندرى /؟؟ 
الوزير. 4 1- تذكار تدشين كنيسة القديس 407١‏ 
4- شهادة القديس لاونديوس ظؤ أبى فام. 
89- شهادة القديس (القائد) -0١5١ 0 55٠١‏ شهادة القديس أبامون.  40١‏ 
لونجينوس. 7- نياحة القديسة مريم المجدلية “1 
٠‏ - شهادة القديسة مارينا 5١‏ 7- تذكار نقل أعضاء القدبيس “7 
١‏ استشهاد القديس أبانوب 415 اندراوس الرسول إلى 
1 نياحة البابا سيمون الأول 55754 |( -01١8(‏ شهادة القديس ورشنوفة 477 
البطريرك /57 (برصنوفيوس). 
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شهادة القديسين مرقوريوس 
وإفرآم. 

شهادة القديس أبالى بن يسطس 
ابن الملك نوماريوس. 
البطريرك :١١7/‏ ب 

نياحة القديس سمعان العمودى 
نياحة الملك حزقيا بن أحاز 
نياحة القديس يوحنا الجندى 
شهادة القديسة يوليطة 

بشارة الملاك غبريال ليواقيم 
بميلاد أم النور مريم. 

نياحة البابا تيموث اوس الثانى 
البطريرك الإسكندرى /75 
شهادة أليعازر الصتيق 
وزوجته وأولاده. 

تذكار اعتراف القدبيس بملرس 
الرسول بأن يسوع المسيح هو 
أبن الله الحى. 

شهادة القديس القس أورى 
الشطانوفى. 

شهادة القديس بطرا (مطرا) 
شهادة القديس أبسى يحنس 
الأشمونى. 

شهادة القديس أنبا مويسيس 
أسسقف أوسيم. 
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- تذكار رئيس الملائكة الجليل 
"م تذكار تولى الإمدبراطور 
الاج فده «روة.. 
0 تذكار تجلى الرب يسوع على 
جل طابور. 
تذكار معجزة الصليب أمسام 
اليهود بالإسكندرية. 


4- نياحة القديسة مارينا الراهبة 


- تذكار إظهار جسد البتول مريم 
للرسل. 

-١‏ نياحة البابا متاؤس الرابع» 
البطريرك الإسكندرى/ ٠١7‏ 

؟4- شهادة القديس يعقوب الصعيدى 

5 نياحة القدييس ألكسندروس 
بطريرك القسطنطينية. 

4 - شهادة القديس ودامون 
الأرمنتى. 

5- إرجاع جسد القديس أبى مقار 
الكبير إلى ديره. 

7 - شهادة الفتيان السبعة الجنود 
فى أفسس. 

1- التذكار الشهرى للعذراء أم 
النور مريم. 

- نياحة المعترفة القديسة إيرينى 


يفف 
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4م 


حك 


للق 
حك 


5 


بدك 


نالك 


6 


55 


و .0 


الصفحة 
باح مركا لنب 557 
- استشهاد القديس حديد الجديد ‏ 4958 
- شهادة ثلاثون أللف مسيحى 548 
بالإسكندرية. 
شهادة القديس دميان السريانىي ‏ 445 
٠‏ نياحة القديس توما أسقف ‏ 0 ..ه 
مرعش. 
- نياحة القديس تكلا هيممانوت ١.ه‏ 
- نياحة القديس بيصاريون الكبير 5٠"‏ 
شهادة القديس مويسيس وسارة ‏ ”.٠ه‏ 
- شهادة القديس أغابيوس 7.ه 
الجندى وأخته تكلا.' 1 
- شهادة القديسة مريم الأرمنية. “.© 


- شهادة القديسين بنيامين وأخته ".ه 
أودوكسيا ش 


59 
إيبراهيم وإسحق ويعقوب لك 
-0١‏ شهادة القديس الأسقف 4.ه 
أثناسيوس وتلميذيه جراسيموس 
وثاؤبنطس 
7- تذكار نقل جسد القديس الأنبا ه.ه 
يؤانس القصير لوادى النطرون 
7ه تذكار ملاخى النبى 2486 
4- نياحة القديس أفتيخوس 6.1 
5- شهادة القديس بشاى السريانى ‏ 5.5 
- نياحة القديس تيطس الرسول 2 .5 
7 تذكار تكريس كنيس ة بإسم .٠ه‏ 
الملاك الجليل رافائيل 
4- استشهاد القديس قندريانوس القائد. ٠.4‏ 
5- نياحة القديس العظيم أنبا بيمين 5.04 
- نياحة أنبا يعقوب أسقف مصر 0 ١٠ه‏ 
-١‏ تذكار نياحة عاموس النبى 5 
نياحة أنبا برصوما (القديس ١١ه‏ 
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